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ВІД ОБЛАСНОЇ 
РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 


Майже півстоліття минуло відтоді, як над повергнутим 
рейхстагом, в столиці гітлерівської Німеччини, було підня- 
то Прапор Перемоги. Найжорстокіша і найкровопролитніша 
війна в історії людства завершилася повним розгромом фа- 
шистського агресора, який прагнув підкорити увесь світ, 

" Перемога дісталася дорогою ціною. Мільйони людей 
віддали найдорожче -- власне життя, щоб захистити свобо- 
ду і незалежність Батьківщини, визволити народи Європи від 
фашистського поневолення, врятувати світову цивілізацію 
і демократію. Я й 

У справу розгрому спільного ворога гідний внесок зро- 
била також Україна, її багатостраждальний і героїчний на- 
род. Сотні тисяч його кращих синів та дочок назавжди зали- 
шилися лежати в братських могилах на своїй і чужій землі. 

Світлу пам'ять полеглих захисників Батьківщини і покли- 
кана увічнити Книга Пам'яті України, яка видається до 
50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні відповідно до 
Указу Президента від 4 травня 1992 р. За змістом і структу- 
рою це унікальне видання, яке у нас ще не виходило. Не- 
від'ємною складовою частиною його є Харківська обласна 
Книга Пам'яті. За попередніми даними, до неї увійдуть 
17 об'ємних томів. і 

До цього тому ввійшли відповідні матеріали по Балак- 
лійському і Барвінківському районах. В історичних працях 
і художньо-документальних творах, присвячених Великій 
Вітчизняній війні, обидва райони згадуються досить часто. 
Таке явище не випадкове. Територія їх у 1941--1943 роках 
стала ареною жорстокого протиборства радянських і ні- 
мецько-фашистських військових сил. Саме тут війська Пів- 
денно-Західного напрямку провели кілька крупних бойових 
операцій. Досить згадати Харківське бойовище в травні 
1942 р. що, на превеликий жаль, закінчилось сериозною 
поразкою наших армій, загибеллю десятків тисяч бійців 
ії командирів. б 

Про найважливіші героїчні і драматичні події, що відбу- 
валися в Балаклійському і Барвінківському районах у 1941--- 
1943 роках, і розповідають воєнно-історичні нариси, вміщені 
у томі. Вони також містять у собі статистичні та фактологічні 
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дані, які характеризують народне господарство цих районів 
напередодні війни, людські жертви на фронтах і в тилу, 
матеріальні збитки, заподіяні німецько-фашистськими 
загарбниками. 

Основне місце в томі відводиться поіменним спискам по- 
леглих захисників Батьківщини. До них належать такі катего- 
рії осіб: воїни, що полягли в боях з фашистськими загарбни- 
ками -- з 22 червня 1941 р. по 9 травня 1945 р., та з япон- 
ськими мілітаристами -- з 9 серпня по 2 вересня 1945 р.; 
загиблі партизани, підпільники, народні ополченці, бійці та 
командири винищувальних батальйонів і загонів; померлі 
від ран і хвороб у госпіталях; ті, хто пропав без вісті; замор- 
довані в фашистських концтаборах і катівнях; борці, котрі 
віддали життя за свободу та незалежність України; вільно- 
наймані, які служили в діючих частинах Червоної Армії і не 
повернулися з фронтів війни, а також громадяни, що брали 
участь у боях в екстремальних умовах (льотчики цивільної 
авіації, екіпажі морських торговельних кораблів, атакованих 
противником, |і т. ін.); воїни, які брали участь в роки війни 
та після неї в боротьбі з незаконними збройними форму- 
ваннями. 

Про кожного загиблого повідомляються такі біографічні 
дані: прізвище, ім'я та по-батькові, рік і місце народження, 
час та місце призову в армію, військове звання, професія та 
посада, назва бойової частини (для партизанів і підпільни- 
ків -- назва партизанського загону чи підпільної організа- 
ції), причина і дата загибелі, місце поховання. 

Це оптимальний варіант. На жаль, біографічні дані, що 
наводяться в Книзі Пам'яті, часто неповні. Причини цього 
різні: недосконалість обліку в роки війни, знищення доку- 
ментів у критичній бойовій обстановці, відсутність відомо- 
стей про тих, хто опинився в полоні. При сталінському режи- 
мі в таборах і тюрмах загинули мільйони людей, людське 
життя було знецінене. Чи варто дивуватися, що і в період 
війни, особливо у розпал боїв, облік загиблих нерідко вівся 
формально, ряснів неточностями й помилками. Траплялося, 
в похоронних повідомленнях вказувалося лише приблизне 
розташування могили, без назви села, району, навіть сбла- 
сті. Щодо Балаклійського та Барвінківського районів справа 
ускладнюється ще й тому, що чимало документів на призва- 
них до армії в 1941--1943 рр. тут взагалі не збереглося. | за- 
раз, через багато років, відновити істину, незважаючи на 
наполегливі пошуки, виявилося справою важкою, часом 
неможливою. 
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Для збору й підготовки матеріалів, необхідних для об- 
ласної Книги Пам'яті, багато зробили і продовжують робити 
працівники обласного і районних військкоматів, відділів со- 
ціального захисту населення, місцевих архівів та музеїв. Вони 
відшукують і вивчають документи воєнного часу, допов- 
нюють і перевіряють біографічні відомості про загиблих, 
уточнюють імена невідомих героїв війни, похованих у брат- 
ських могилах. 

У благородній патріотичній роботі беруть участь також 
широкі кола громадськості: ветерани війни, краєзнавці, ви- 
кладачі шкіл та вузів, журналісти, члени пошукових моло- 
діжних загонів, юні слідопити, З їх числа в області створені 
й діють близько 40 районних і міських комісій, десятки ро- 
бочих груп. Їх очолюють, як правило, відповідальні праців- 
ники райміськвиконкомів, спеціалісти гуманітарного про- 
філю. Це ще одне підтвердження того, що увічнення пам'яті 
тих, хто заступив грудьми Батьківщину від жорстокого 
й підступного ворога, стало загальною, всенародною спра- 
вою, громадянським і моральним обов'язком представників 
різних поколінь, рядових і керівників. 

Загальне керівництво науковою, теоретичною та мето- 
дичною діяльністю по підготовці і виданню Книги Пам'яті 
здійснює на громадських засадах обласна редакційна коле- 
гія. При обласній редколегії створена штатна наукова редак- 
ція, головне завдання якої -- надання методичної та орга"- 
заційної допомоги в районах, перевірка всіх фактолог лих 
даних і уточнення змісту зібраних матеріалів, підготовка 
рукописів для видавництва, контроль за технічно-художнім 
та поліграфічним виконанням. 

Обласна редколегія та наукова редакція висловлюють 
глибоку подяку установам, організаціям, громадським комі- 
сіям, усім тим, хто активно, не шкодуючи сил та часу, збирав 
і готував документальні матеріали, необхідні для даного то- 
му Книги Пам'яті, надавав іншу допомогу обласній науковій 
редакції. Серед них: 

обласна рада ветеранів війни та праці; ради ветеранів 
війни та праці Балаклійського і Барвінківського районів; рада 
обласної організації Українського товариства охорони 
пам'яток історії та культури; Обласне управління по пресі; 
комісії, створені у Балаклійському і Барвінківському райо- 
нах по підготовці матеріалів для обласної Книги Пам'яті; 
обласний молодіжний пошуковий центр «Обов'язок», а також 
окремі особи: Вовченко В. М., Гошовська В. А., Гужва С. А., 
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Огородникова А. М., Плаксій О. А., Росочинський В. М., 
Сніжко В. Г., Столбовой І. М. 

Підготовка і видання Книги Пам'яті вимагають великих 
зусиль і значних грошових затрат. Зокрема, треба вивчити 
в архівах відповідні документи воєнного часу, скласти карто- 
теку- на полеглих у боях солдатів та офіцерів, партизанів і 
підпільників, на всіх, які померли від ран та були замордо- 
вані у фашистських таборах, з'ясувати долю тих, хто пропав 
без вісті, відновити імена десятків тисяч воїнів, похованих 

.на території нашої області. 

На звернення -- прохання обласної редколегії та науко- 
вої редакції зробити вклад у здійснення священної заповіді 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» відгукнулися колективи 
підприємств, установ, окремі громадяни. Всім їм виносимо 
щиру подяку за матеріальну допомогу. 

Війна принесла страшні страждання й горе, забрала жит- 
тя мільйонів радянських людей. В Україні навряд чи зна- 
йдеться сім'я, котра б не оплакувала тяжку втрату. Рідні 
і близькі загиблих хочуть знати, в яких частинах служили їх- 
ній дідусь, чоловік, батько, брат, коли і де наклав головою, 
де похований. 

Допомогти в цьому можуть поїменні списки, в яких мі- 
стяться основні біографічні відомості про тих, хто не повер- 
нувся з фронтів війни. Вони складені по Балаклійському |і 
Барвінківському районах окремо, за алфавітом. Спочатку до 
них внесені прізвища колишніх жителів районних центрів, 
потім прізвища тих, хто до призову проживав на території 
певної сільради, які також розміщуються за алфавітом. 

Приналежність полеглого воїна до того чи іншого району 
визначається насамперед за місцем призову до армії. Якщо 
невідомо, яким військкоматом був призваний воїн, тоді 
вступає в силу інший принцип -- за місцем народження. 

Алфавітні списки загиблих у боротьбі з фашистськими 
загарбниками партизанів та підпільників публікуються окре- 
мо, теж по районах; причому в даному випадку головний 
критерій -- місце народження. Коли відсутня точна дата 
загибелі -- вказується назва місяця або ж тільки рік. 

Слід врахувати й таке. Географічні назви (місце на- 
родження, загибелі й поховання) в Книзі Пам'яті приведені 
у відповідність із нинішніми назвами й існуючим на сьогод- 
нішній день адміністративно-територіальним поділом. Робо- 
та ця досить складна й трудомістка. Адже за післявоєнний 
час чимало населених пунктів, навіть цілі райони та області 
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зникли з географічної карти, були перейменовані тощо. За- 
важає уточненню часом відсутність довідників, особливо 
коли йдеться про ближнє та дальнє зарубіжжя. 

При наявності в архівних документах різночитань у прі- 
звищі, імені або по-батькові загиблого, а також якщо по-різ- 
ному вказаний рік народження, то інші відомості пишуться 
поряд в дужках. Коли в офіційних повідомленнях є роз- 
ходження в даті загибелі та назві місця поховання, то для 
збереження об'єктивності в поіменному списку спочатку 
подаються первісні дані, а потім йде уточнення після слів 
«за іншими відомостями». 

За даними військкоматів, на фронтах Великої Вітчизня- 
ної війни загинуло жителів: у Балаклійському районі -- 
7513 чоловік, у Барвінківському -- 5529 чоловік. Крім того, 
останнім часом в результаті пошуку краєзнавців та ентузіастів, 
досліджень в центральних та місцевих архівах, на основі 
офіційних повідомлень ЦАМО РФ (Центральний архів 
Міністерства оборони Російської Федерації) та військкома- 
тів інших областей України та країн СНД додатково виявлено 
сотні нових прізвищ загиблих воїнів. Разом з полеглими 
партизанами і підпільниками в третьому томі в поіменні 
списки включені близько 14 тисяч персоналій. 

Кожен, хто візьме в руки Книгу Пам'яті України, хай 
ще раз згадає жорстоку, кровопролитну війну, страшну 
ціну нашої Перемоги над фашизмом, за яку ми заплатили 
стражданнями поколінь, кров'ю тисяч і тисяч патріотів, 
найкращих синів і дочок народу. 

Пошукова робота, збір матеріалів для Книги Пам'яті три- 
ває. З'являються все нові прізвища загиблих під час війни 
захисників Батьківщини. Якщо в підготовлений до друку ру- 
копис їх вносити буде пізно, то ці прізвища з демографічни- 
ми даними ввійдуть у додаткові поіменні списки і вийдуть 
друком у наступних томах Книги Пам'яті. 


чо 
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АРХІВИ ТА ДЖЕРЕЛА, 
ВИКОРИСТАНІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КНИГИ ПАМ'ЯТІ 


Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації 
(ЦАМО РФ)-- 142100, м. Подольськ Московської обл. Варшавське 
шоссе, За. 

Центральний військово-морський архів - - 188350, м. Гатчина Ленін- 
градської обл., Червоноармійський проспект, 2. 

Центральний архів прикордонних військ КДБ РФ -- 143413, м. Пуш- 
кіно Московської обл. 

Центральний Державний архів Радянської Армії -- 125212, м. Москва, 
вул. Адмірала Макарова, 29. 

Архів Військово-медицинського музею МО РФ-- 196180, м. Санкт- 
Петербург, Лазаретний пров., 2. 

Комісія в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 
1941--1945 років при Президії Верховної Ради України - - 252019, м. Київ, 
вул. Кірова, 5. 

Український фонд пошуку - - 253166, м. Київ, вул. Маршала Жу- 
кова, 49/194. 

Музей Героїчної оборони і визволення Севастополя -- 335000, м. Се- 
вастополь, Історичний бульвар, 12. 

Харківський облдержархів -- 310003, м. Харків, просп. Московський, 7. 

Книги (картки) з обліку військовозобов'язаних, мобілізованих облас- 
ним і районними комісаріатами; 

Книги (картки) військкоматів з обліку полеглих в боях захисників 
Батьківщини; 

Книги поховань; 

Архівні документи відділів соціального захисту населення про виплату 
допомоги сім'ям загиблих фронтовиків; 

Матеріали і експонати місцевих музеїв, а також музейних кімнат 
ії куточків бойової слави в вузах, професійно-технічних училищах, школах; 

Історична та мемуарна література, присвячена Великій Вітчизняній 
війні; 

Статті та інші матеріали, надруковані в періодичній пресі в роки 
війни і післявоєнний період; 

Дворові книги обліку населення, що зберігаються у місцевих Радах; 

Картки обліку мешканців, складені у будинкоуправліннях; 

Письмові свідоцтва, одержані від ветеранів-однополчан загиблих 
воїнів, рідних і близьких тих, хто пропав без вісті, а також від активістів, 
які ведуть пошукову роботу; 

Відомості, виявлені на колишніх воїнів під час подвірних обстежень 
у населених пунктах. 


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
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ПОЛЕГЛІ, АЛЕ НЕПЕРЕМОЖЕНІ 


Якщо їхати на південний схід від Харкова, то не минете 
Балаклію. Вона розташована на відстані 90 км від обласного 
центру. Це залізнична станція на лінії Москва-- Донбас 
і водночас центр одноіменного району на Слобожанщині. 
Яка тут красива і щедра земля, красива природа! Лани 
межують з зеленими дібровами, в долині, де ростуть верби 
і тополі, несе свої води Сіверський Донець. 

До війни район був. сільськогосподарським з розвину- 
тим тваринництвом. Зростала рік у рік і Балаклія. Багато 
уваги приділялося благоустрою міста, підвищенню добро- 
буту населення, поліпшенню його культурно-освітнього рів- 
ня. Перед війною стали до ладу лікарня, поліклініка, в районі 
працювало 50 шкіл. Нарощували свою потужність промисло- 
вий і харчовий комбінати. Останній мирний рік був особливо 
багатий на врожай. В районі були намічені значні плани для 
розвитку сільського господарства. Але фашистська навала 
22 червня 1941 р. обірвала їх, раптом змінила все життя. 

Ранком того вікопомного дня, коли на західному кордоні 
України тишу уже розірвали гарматні вибухи, на берегах Сі- 
верського Дінця ще панував спокій, рибалки не зводили по- 
гляду з непорушних поплавків. І нікому з них, навіть у най- 
страхітливіших сновидіннях, не могло примаритися те, що їх 
невдовзі чекало. І навіть тоді, коли невідворотне стало гріз- 
ною дійсністю, не полишала надія: а може, минеться? 

Не минулось... 

Люди переймалися глибоким почуттям ненависті до під- 
ступних чужинців, що порушили їх мирну працю, намагалися 
підкорити і перетворити на рабів. | це почуття вилилося у ви- 
сокий спалах патріотизму, бажання будь-що захистити рідну 
землю від знахабнілих загарбників. 

Події наростали стрімко. Сподівання на те, що ворог бу- 
де відкинутий і розгромлений, не здійснилися. Не чекаючи 
мобілізації, понад дві тисячі патріотів подали заяви про 
добровільний вступ до лав Червоної Армії. До військових ча- 
стин було направлено також 78 автомобілів, 41 трактор, по- 
над 3200 коней. В перші місяці війни в Балаклії було призва- 
но більше двох тисяч чоловік, а всього по району -- понад 
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11 тисяч. Біля 8 тисяч вийшли на земляні роботи. Вони спо- 
руджували протитанкові рови, окопи, інші оборонні спору- 
ди. У Балаклії був створений винищувальний батальйон, який 
ніс патрульну службу у місті, а коли ворог наблизився до 
нього, влився до складу бойових частин. 

Ворог наступав навально, нахабно, і незабаром бої роз- 
горнулися вже на Харківському напрямі. Про значення цьо- 
го, стратегічного для німецької армії, плацдарму Гітлер од- 
ного разу сказав, що промисловий район навколо Харкова 
важливіший, ніж Москва. 

...24 жовтня 1941 року авангард фашистських військ захо- 
пив Мілову, появився у передмісті Балаклії, селищі Лагері. 
Зав'язалися жорстокі бої, в ході яких німці намагалися фор- 
сувати Сіверський Донець, вийти на його лівий берег. Ворога 
стримували бійці 44-ї та 270-ї стрілецьких дивізій, які зазна- 
вали величезних втрат. 

А в цей час у лісах, на правому березі Дінця, розпочав 
бойові дії партизанський загін Мо 10. Він був організований 
ще у серпні 1941 року, коли, за вказівкою радянських та пар- 
тійних органів, по всій області формувалось підпілля і парти- 
занські загони. До складу загону увійшло 29 чоловік, серед 
них М. І. Вербицький, І. П. Колотилов, |. К. Разіньков, 
Т. І. Козуб, Ф. М. Тарасенко, П. А. Білокопит та інші. 

Перша зустріч народних месників з фашистами, які ви- 
слали розвідку в район Мілової та Лагерів, відбулася 
25 жовтня. Переконавшись, що там уже немає радянських 
військ, фашисти розпочали свою звичну роботу -- грабуван- 
ня. Вони не чекали опору, і тому вогонь, який відкрили пар- 
тизани, був для них повною несподіванкою. Втративши двох 
вояків убитими і одного полоненим, ворог відступив. На ще 
більш жорстоку відсіч наткнулися фашисти другого дня в лі- 
совому урочищі «Довжик». В результаті короткого бою вони 
втратили кількох солдатів, а партизани захопили в полон 
пораненого офіцера, який дав цінні відомості радянському 
командуванню. 

Майже два місяці точилися жорстокі бої на Сіверському 
Дінці, але сили були нерівними. 9 грудня 1941 року ворог 
вдерся до міста Балаклії. 

Як і всюди, окупанти почали з арештів, розстрілів мирних 
жителів, грабежів, руйнувань на території всього району. На 
базарній площі Балаклії уже в перші дні з'явилася шибениця 
з тілами скараних патріотів. За час окупації у місті було роз- 
стріляно понад 200 чоловік, на каторгу до Німеччини вивезе- 
но 378 юнаків і дівчат. 
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Якось до німецького коменданта Балаклії звернулася 
група циган за дозволом повернутися на батьківщину в 
Кам'янець-Подільськ. Наступного дня на подвір'я поліції за- 
їхало п'ять кибіток, в яких розміщались тридцять чоловік. 
| в той же день вони -- молоді, старі, матері з немовлята- 
ми -- були розстріляні. Через декілька днів німці привели 
до поліції ще групу циган. Усі вони теж були розстріляні, але 
попередньо п'яні садисти вирішили послухати циганських 
пісень, потішитися танцями... 

Кривавий злочин скоїли загарбники з жителями хутора 
Крейдянки -- передмістя Балаклії. Звинувативши його жите- 
лів у зв'язках з партизанами, окупанти повісили старосту Бо- 
риса Чернова і місцеву жительку Галину Нікітченко. Та цього 
їм здалося замало. І вони вирішили стерти з лиця землі 
увесь хутір. «У жовтні 1942 року загін гестапівців оточив 
хутір і провів поголовний обшук серед населення. Гестапівці 
захопили з собою у Балаклію ні в чому не винних 12 грома- 
дян хутора... На другий день після лютих побоїв вони були 
розстріляні у місті і скинуті в яму». 

Це -- витяг з акту про звірства фашистів на хуторі Крей- 
дянка під Балаклією, складений представниками радянської 
влади, командуванням Червоної Армії 20 лютого 1943 року. 

7 грудня 1941 року після жорстокого бою фашисти увір- 
валися в селище Андріївку. Свою «діяльність» вони розпоча- 
ли з розстрілу 12 депутатів селищної Ради. Згодом ними 
були заарештовані ще 64 чоловіка, більшість з яких були роз- 
стріляні, закатовані. На території селища загарбники створи- 
ли два концентраційні табори, у яких в нелюдських умовах 
утримувалися полонені червоноармійці. Відступаючи, озвірі- 
лі гітлерівці зігнали на подвір'я селищної»Ради 200 місцевих 
жителів і усіх розстріляли. Випадково врятувався 14-літній 
хлопчик А. Ріг, який після цього тяжко хворів. На каторжні 
роботи до Німеччини було вивезено 635 юнаків і дівчат. 

Плідно діяла стихійно створена в селі Петрівське підпіль- 
на організація. Цьому селу в роки війни випала прямо-таки 
незвичайна доля -- шість разів переходило воно з рук в ру- 
ки. Молоді односельці разом з дочкою партизана Л. С. Ли- 
манова Зіною шкодили фашистам, як могли. Видані гестапо 
зрадницею, мужньо витримали нелюдські катування і були 
страчені. За час окупації загарбники розстріляли селі 
50 мирних жителів, 150 військовополонених. 

Активно діяли радянські патріоти в селищі Савинці, селах 
Чепіль, Протопопівка, Залиман та багатьох інших. Отож, не- 
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зважаючи на жорстокий окупаційний режим, звірства за- 
гарбників, у них під ногами горіла земля. На території райо- 
ну діяло два загони -- під командуванням колгоспного агро- 
нома М. І. Вербицького та голови виконкому Петрівської 
районної Ради І. Ф. Галкіна. Партизани загону Ме 10, база 
якого розташовувалася в лісі, де пролягав важливий шлях, 
знищили не один ворожий обоз. 5 вересня 1942 року піді- 
рвано залізницю на дільниці Балаклія -- Шебелинка, в ре- 
зультаті пущено під укіс два паровози, 18 вагонів з живою 
силою та боєприпасами. Шлях на важливій залізничній колії 
було перервано на три доби. За період окупації партизанами 
знищено 25 шпигунів і зрадників, створено по селах ряд під- 
пільних груп, які рятували населення від фашистської катор- 
ги; вони здійснювали диверсійні акти, допомагали воїнам 
уникнути полону, виводили їх з оточення. Загін з 580 бійців 
та командирів 337-ї дивізії вивів за Сіверський Донець пар- 
тизан І. К. Разіньков, групу червоноармійців переправив 
через річку Т. Н. Коновал. 

Діяльність партизанів давала наснагу населенню району 
в боротьбі з окупантами. Вони постачали народним месни- 
кам одяг, продукти харчування, знайдену на місцях боїв 
зброю. Молода дівчина з села Чепіль В. Г. Марченко з по- 
другами зібрала і передала партизанам 10 центнерів хліба, 
одяг, знайдені на місцях боїв гвинтівки, 8 кулеметів, привела 
до партизанів з оточення 10 чоловік, в тому числі двох ко- 
мандирів. Активними помічниками в боротьбі проти окупан- 
тів були мешканці району Ф. Є. Палієнко, І. І. Тереник, 
П. М. Карамиш, 70-річний рибалка з селища Лагері В. Т. Те- 
булець та багато інших. 

На фронтах точилися жорстокі бої. Після розгрому фа- 
шистських загарбників під Москвою радянські війська роз- 
горнули наступ проти німецької групи армій «Південь» 
на Харківському і Донбаському напрямках. Барвінківсько- 
Лозівська операція, що проходила в складних зимових умовах, 
почалася 18 січня 1942 р. Незважаючи на сильний опір воро- 
га, мороз і сніжні замети, наші воїни досягли значних успіхів, 
визволили Барвінкове і Лозову, завдали німецьким загарб- 
никам великих втрат. На другому етапі операції наші війська 
мали за планом командування оволодіти м. Балаклія. Але 
фашисти зустріли їх організованим вогнем, контратакували 
танками і піхотою. Невдача спіткала і 6-й кавалерійський 
корпус, який через прорахунки його командира генерала 
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А. Ф. Бичковського не зумів прорватися в тил балак- 
лійському угрупованню ворога. Цей та інші недоліки у керу- 
ванні військами призвели до того, що з'єднанням 6-Ї армії, 
які діяли разом з частинами 38-ї армії, так і не вдалося зрі- 
зати балаклійський виступ і розвинути удар по ворогу. 

Під час наступальної операції радянські воїни виявили 
незвичайну мужність, високий моральний дух. Вони сміливо 
долали оборону німців, стійко витримували його контратаки, 
показували чудеса хоробрості і витривалості. Про ці високі 
якості наших бійців свідчить, наприклад, такий факт. Роті під 
командуванням В. В. Корольова поставлено завдання оволо- 
діти Вербівкою -- передмістям Балаклії. «Під Вербівкою,-- 
пише О. 3. Лозовенко, учасник тих боїв, - наша рота була 
контратакована ворогом. Автоматні черги з нашого боку 
припинилися, чути було лише окремі постріли. Так розпо- 
рядився батюшка-мороз. Щоб розігріти автомат або куле- 
мет чи самозарядну гвинтівку, треба було стріляти окреми- 
ми пострілами. І скрутно було б нам, якби не виручив куле- 
метник Павло Іванников. Щоб відігріти диск з набоями, він 
поклав його за пазуху, до голого тіла. Нахололий на морозі 
метал так прихопив шкіру, що вона залишилася на дискові. 
Груди нестерпно боліли, юшила кров... Але ворожа атака 
була відбита...» За цей подвиг мужній кулеметник був удо- 
стоєний ордена Червоного Прапора. А скільки подвигів 
звершувалося під час Великої Вітчизняної війни кожної го- 
дини, кожного дня на всьому радянсько-німецькому фронті 
від півночі до півдня! 

Вранці 12 травня 1942 р. широким фронтом радянська 
артилерія почала вести інтенсивну артилерійську підготовку. 
Земля здригалась від розривів снарядів і бомб. Незабаром 
війська Південно-Західного напрямку пішли на штурм ні- 
мецької оборони. В багатьох місцях вона була успішно про- 
рвана. Задум командування був широким, далекосяжним. 
Під час операції планувалося, зокрема, визволити також 
Харківський промисловий район, створити умови для вигнан- 
ня фашистів з Донбасу. В Харківському бойовищі (таку назву 
одержали бої під Харковом у травні 1942 р.) брали участь 
з нашого боку кілька армій, танкові корпуси, багато артиле- 
рії та авіації. Перші три дні наступу були для радянських 
військ успішними. Але потім картина змінилася. 

Німецько-фашистське командування поспіхом підтягну- 
ло сюди свіжі дивізії, ввело в дію велику кількість бойових 
літаків, тощо. Крім того, почало передислокацію своїх військ 
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в районі Краматорська і Слов'янська. На жаль, наша розвідка 
і командування Південно-Західного напрямку не зуміли 
вчасно розгадати небезпеку, що її готували фашисти. 
17 травня німці раптово нанесли сильний контрудар, розпо- 
чали бойову операцію під кодовою назвою «Фрідерікс-1». її 
мета -- вийти в глибокий тил ударної групи Південно-Захід- 
ного і 57-ї армії Південного фронтів. І це їм, треба сказати, 
ціною важких втрат вдалося зробити. 

23 травня німецька танкова група «Клейст» і частини 6-ї 
німецької армії з'єдналися на південь від Балаклії. Для на- 
ших оточених військ почалася справжня трагедія. На великій 
території, в тому числі і на балаклійській землі, розгорнули- 
ся напружені бої. Фашисти діяли з виключною жорстокістю. 
Оточені частини вдень і вночі обстрілювалися з гармат 
і кулеметів, їх нещадно бомбила авіація. Вирватися з німець- 
кого «кільця» вдалося лише окремим підрозділам і групам 
радянських бійців. 

Таким чином, ми втратили барвінківський виступ, який 
здобули і так довго утримували дорогою ціною. Балаклія 
залишилась у ворога. Фашисти одержали можливість роз- 
горнути звідси влітку 1942 р. стратегічний наступ у напрямку 
Волги і Кавказу. Для цього їм вкрай було необхідно оволоді- 
ти межиріччям Сіверського Дінця і Осколу, форсувати ріку 
ії захопити плацдарм на її східному березі. Майже місяць 
влітку йшли кровопролитні бої на території Балаклійського, 
Чугуївського, Ізюмського, Борівського та інших районів. 
Гітлерівцям вдалося захопити всю територію Харківщини, 
нестримно рухатись вперед, до Волги, на Кавказ. 

Число полонених становило десятки тисяч, земля рясно 
полита кров'ю радянських воїнів. У районі немає села, де 6 
у братських могилах не покоїлися бійці і офіцери. На пере- 
хресті ж доріг під селом Гусарівкою на Балаклійщині 
споруджено величний монумент, на якому золотом горять 
слова: «Полеглим, але не переможеним». 

...А. на окупованій землі не було покою ворогам. В один 
з серпневих днів за Балаклією, на переїзді Янківський, поле- 
тів під укіс німецький ешелон з боєприпасами. Окупанти 
переполошилися, відремонтували колію, посилили охорону. 
Та незабаром ще один ешелон з солдатами і офіцерами, що 
направлялись в район Сталінграда, знову терпить аварію. 
Партизанський загін Мо 10 розширює бойові дії, його коман- 
дування організовує по селах мітинги, закликає до посилен- 
ня боротьби з ворогом. Поповнюються партизанські ряди 
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патріотами, нічну тишу на Балаклійщині розколюють пострі- 
ли і вибухи, на мінах злітають ворожі машини, безслідно 
зникають запроданці -- старости і поліцаї. 

Вісті про розгром гітлерівців під Сталінградом та на Кав- 
казі окрилюють радянських людей, зростає опір загарбни- 
кам. Партизанський загін М. Т. Вербицького вийшов з лісу 
і приступив до активних дій. Ще до приходу радянських 
військ у жорстоких боях були визволені села Протопопівка, 
Чепіль, Щурівка. 

Бої за Балаклію почалися 5 лютого 1943 року, коли з'єд- 
нання генерал-лейтенанта Ф. М. Харитонова вийшли на її 
східну околицю. Особливий героїзм у боротьбі за місто ви- 
явили бійці і офіцери 172-ї, 263-ї стрілецьких, 35-ї гвар- 
дійської стрілецької та інших дивізій. Радянське Інформ- 
бюро 7 лютого повідомило: «б лютого на Україні наші війська 
в результаті жорстоких боїв оволоділи залізничною стан- 
цією Лисичанськ, містом і залізничною станцією Барвінкове, 
містом і залізничною станцією Балаклія». 

У ніч на 8 лютого 1943 року велике угруповання ворога, 
яке залишилося в тилу наших військ, зробило спробу про- 
рватися через Балаклію на Харків. У районі так званого То- 
рохтієвого мосту і на вокзалі зав'язався останній, найбільш 
кровопролитний бій за місто. В ньому брали участь тилові 
підрозділи 172-ї дивізії, бійці партизанського загону Мо 10. 
Навіть бувалі солдати та офіцери, сам командуючий ар- 
мією Ф. М. Харитонов говорили, що не бачили такого страш- 
ного побоїща. На невеликому відрізку шляху залишилися 
понад 500 ворожих трупів, багато військової техніки, побитих 
коней. 

Смертю хоробрих полягли в цьому бою багато наших 
воїнів. | серед них партизани -- П. Ю. Палієнко, К. О. Вин- 
ник, Г. І. Кравченко, Г. Д. Волошин, Т. Н. Коновал... 

Ворог мав намір знову захопити Балаклію як важливий 
стратегічний пункт. У контрнаступі брала участь значна група 
військ, в тому числі 17-та німецька танкова дивізія. Але на 
шляху ворога стала наша 263-тя дивізія. Аж до 10 квітня 
ні вдень, ні вночі не припинялися безперервні бої. Особ- 
ливо відзначалися воїни 993-го стрілецького полку цієї 
дивізії, насмерть стояли бійці гвардійської кавалерійської 
дивізії, але міста ворогові не віддали. Та ще довго, майже 
до середини літа, на території району йшли запеклі бої. 
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Сьогодні у Балаклійському районі понад 80 населених 
пунктів. В шістдесяти з них встановлені пам'ятники, мону- 
менти та пам'ятні знаки на честь воїнів, які загинули у боях 
за визволення району. Тут сплять вічним сном більше 17 ти- 
сяч воїнів-визволителів. Понад 12 тисяч жителів Балак- 
лійського р-ну брали участь у жорстоких боях з ворогом, 
більше семи тисяч полягли в цих боях. За мужність і відвагу, 
виявлені в боротьбі з німецько-фашистськими загарбни- 
ками, бойовими орденами і медалями відзначено понад 
5,5 тисяч солдат і офіцерів. іменами найхоробріших названі 
вулиці, площі, школи району. Так в Балаклії ім'я полковника 
І. М. Ростовцева носить площа, іменами  лейтенантів 
Л. С. Алієва та Х. М. Муканова названі вулиці. На честь 
Героя Радянського Союзу полковника Б. Д. Шевченка на- 
звана середня школа в селищі Андріївка. 

Мов велетенський руйнівний коток пройшлася війна по 
придонецьких містах і селах, буквально зрівнявши їх із зем- 
лею. Сіверський Донець, найбільша водна магістраль Хар- 
ківщини і Донбасу, був важливим рубежем протистояння 
радянського і фашистського війська. І цей коток по багатьох 
поселеннях, які були в епіцентрі пекельних боїв, прокотився 
по кілька разів. В результаті -- усе розгромлено, понищено. 
Лише у місті, крім майже повного знищення житла, було 
зруйновано 227 промислових підприємств, комунальних та 
культурно-освітніх споруд. | навіть уявити важко, скільки по- 
трібно було зусиль, важкої праці, щоб відновити зруйноване 
і налагодити нормальне життя. 

А на фронтах тривали бої. І тисячі й тисячі воїнів щомиті 
підводилися в атаки. Військові госпіталі, що були розташова- 
ні в Балаклії, Андріївці, Савинцях у пристосованих, нашвидку 
відремонтованих будинках, поповнювалися щодня сотнями 
поранених, понівечених у боях людей. 

Балаклійщина -- батьківщина восьми Героїв Радянського 
Союзу. Це високе звання за участь у форсуванні Західної 
Двіни одержав син робітника з Балаклії Йосип Тихонович 
Петченко. Під шаленим вогнем, зливою куль старшина пере- 
тнув на плоту Західну Двіну з боєприпасом, потім повернув- 
ся і з станковим кулеметом знову подолав широчінь ріки, 
вступив у бій. На одній з ділянок плацдарму нахабно діяв 
ворожий кулеметник, поливаючи ріку вогнем. Хоробрий 
старшина підповз до гнізда ворожого кулеметника |і 
знищив його. 
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На борту літака, який слухняно підкорявся умілим рукам 
Івана Васильовича Тимофієнка, сина селянина з Савинець, 
пломеніла 21 зірка. Це кількість збитих ворожих літаків осо- 
бисто. А ще до цього треба додати 6, знищених у групових 
боях... Герой збивав ворожі літаки в небі над Ростовом, Та- 
ганрогом, над Литвою. Штурмував він ворожі колони і над 
рідним краєм, що найбільше запам'яталося воїнові, бо в цих 
боях він був поранений. 

А хіба могли передбачити воїни Камчатського оборонно- 
го району 2-го Далекосхідного фронту, що своїми діями по 
визволенню Курильських островів -- Кунашир, Ітуруп та ін- 
ших, створять прецедент, який стане однією з важливих 
проблем, над вирішенням яких політики і дипломати і сьо- 
годні сушать голови? А командував цією групою військ 
уродженець села Червона Гусарівка Балаклійського району 
Олексій Романович Гнечко, Герой Радянського Союзу, гене- 
рал-лейтенант. 

Ці імена широко відомі, як і імена інших Героїв Радян- 
ського Союзу: Матерієнко Микола Пилипович -- уродже- 
нець с. Михайлівки, відважний воїн-артилерист, Шевченко 
Борис Демидович -- уродженець селища Андріївка, полков- 
ник, начальник штабу 68-ї гвардійської стрілецької дивізії та 
інші. Але ж кожен з майже восьми тисяч земляків, які захи- 
щали Вітчизну в роки війни від фашистської навали і не по- 
вернулися з фронтів, уже своєю смертю заслуговують на 
вічну пам'ять. 

- Земля балаклійська -- чудовий куточок Слобожанщи- 
ни. Один з синів цього чарівного краю письменник Г. П. Да- 
нилевський писав про ці місця: «Багатий край, під однією ши- 
ротою з північним Китаєм і північною Францією, край майже 
з трьома мільйонами десятин чорноземного, не ораного 
плугом степу і півмільйоном десятин лісу, край, де річки 
вкриваються кригою на початку грудня, а скресають на по- 
чатку березня, де морози постійно не більше десяти, а спека 
на сонці перевищує тридцять градусів, де, нарешті, уже 
в квітні все дихає весною, летять птахи, квітнуть дерева 
і кущі, а в кінці липня дозріває озимина...» 

Багатством своїм край цей завжди приваблював чужин- 
ців, їх орди ще в давнину не раз штурмували слобожанські 
фортеці. Та найстрашніше сталося в грізному 1941 році, коли 
на землю впала коричнева тінь фашистської свастики, і на 
карту було поставлено все -- життя і смерть, свобода і неза- 
лежність. 
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Та не скорилась Балаклійщина, не стала на коліна Слобо- 
жанщина, як і весь український та братні йому народи. 
В смертельній січі з ненависним ворогом зійшлися сини і 
дочки волелюбного краю за попрану честь, за рідну землю. 
У величезний скорботний список, небачений ще в історії, 
зробили і вони свій святий внесок. 

Але балаклійці пам'ятають не лише цей скорботний спи- 
сок. Щороку, в день великої Перемоги, в кожній сім'ї, в 
кожному людському гурті поряд з власними синами і дочка- 
ми, близькими родичами згадуються і ті, хто полив своєю 
кров'ю нашу землю, віддав за неї своє життя. А це тисячі 
синів і дочок різних народів з колишнього Радянського Сою- 
зу, нині країн СНД. І з стопроцентною гарантією можна ска- 
зати, що перемогли ми в тій страхітливій війні лютого ворога 
тому, що кожен воїн, якої б національності він не був, вва- 
жав землю балаклійську своєю рідною. А таких на Балаклій- 
щині поклали свої голови понад 17 тисяч чоловік. На їх моги- 
лах завжди полум'яніють вінки та квіти. 

Перегортаючи сторінки Книги Пам'яті, майже кожна 
сім'я на Балаклійщині знайде дорогі імена. І хоч минуло вже 
п'ятдесят років з незабутнього дня Перемоги, щемом і скор- 
ботою повняться наші серця. Живі ще й ще раз повертають- 
ся до світлої пам'яті рідних і близьких, мешканців району, 
всього нашого краю, які віддали увесь пломінь свого серця, 
усі свої сили і навіть життя за найсвятіше -- свободу і неза- 
лежність рідної землі. 

Вони полягли, але залишилися непереможеними. 


Д. Клочан, 
ветеран Великої Вітчизняної війни, член Спілки 
журналістів України. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ПОІМЕННИЙ СПИСОК ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ 
БАТЬКІВЩИНИ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ 1941--1945 рр., ПРИЗВАНИХ 
БАЛАКЛІЙСЬКИМ РАЙВІЙСЬККОМАТОМ 


м. БАЛАКЛІЯ 


А 


АВЕРІН Іван Іванович. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


АВЕР'ЯНОВ Самсон Ананійович, 
м. Балаклія Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
1.01.1944. Похований: с. Тарасівка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

АЗАРЕНКО Павло Герасимович, 
1914, м. Балаклія. Загинув 14.03.1942. 
Похований: с. Гантюрєво Мценсько- 
го р-ну Орловської обл., Росія. 

АКИМОВ Петро Миколайович, 
1914, м. Балаклія. Лейт. Загинув 
5.03.1943. Похований: м. Гжатськ 
Смоленської обл., Росія. 


АКИМОВ Яків Никифорович, 
1920, м. Балаклія Харківської обл. 
пдв Пропав без вісті у черв. 

41. 


АКСЬОНОВ Нестор Іларіоно- 
вич, м. Балаклія Харківської обл. 
Єфрейтор. Помер від ран 10.04.1945, 
Похований: м. Саратов, Росія. 

АКСЮК Володимир Степано- 
вич, 1915, м. Зіньків Полтавської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 8.02.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл., Росія. 


АЛАНДАРЄВ Іван Григорович, 
м. Балаклія Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
20.02.1943. Похований: Кегичівський 
р-н Харківської обл. 

АЛАНДАРЄВ Микола Григоро- 
вич, 1902, м. Балаклія Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

АЛАНДАРЄВ Гіетро Григорович, 
1908, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Помер від ран 23.08.1943. 
Похований: Воронезька обл., Росія. 
АЛЕКСІЄВ Федор (Іванович, 
906, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 
АЛІМУШКІН Петро Микитович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.01.1942. Похований: с. Тинівка 
Жашківського р-ну Черкаської обл. 
АНДРЄЄВ Павло Іванович, 1908, 
м. Дніпропетровськ, Лейт. Загинув 
20.02.1943. Похований: с. Озерки 
Глазунівського | р-ну Орловської 
обл., Росія. 


АНУФРІЄНКО Федір Кузьміч, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
22.04.1944. Похований: Ізюмський 
р-н Харківської обл. 

АРТЕМЕНКО Григорій Семено- 
вич, 1925, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 

АРХІРЄЙ Андрій Степанович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

АРХІРЄЄВ Григорій Данилович, 
1917, м. Балаклія. Мол. лейт. Про- 
пав без вісті 8.07.1943. 


АСЄЄВ Петро Семенович, 1906, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропаз без 
вісті 17.02.1943. 


АФАНАСЬЄВ Петро Данилович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
13.08.1942. Похований: с. Підгорне 
Воронезької обл., Росія. 

АХТИРСЬКИЙ Гнат Григорович, 
1923, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 6.12.1944. 

АХТИРСЬКИЙ Петро Семено- 
вич, 1923, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 22.07.1943. Похований: с. Синя- 
віно Ленінградської обл. 
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БАБАНІН Микита Олексійович, 
1915, с. Троїцьке Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

БАБІН Василь Федорович, 1906, 
с. Берестянки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


БАКАЙ  Їван Костянтинович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

БАКАЙ Семен Федорович, 1903, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

БАЛЕРА Михайло Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
26.09.1945. Похований: м. Роксанін, 
Польща. 

БАРАНКОВ Федір Григорович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у 1941 в Карпатах. 


БАРДАДИМ Василь Михайло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.10.1943. Похований: с. Ходарів 
Київської обл. 


БАРДАДИМ (Їван Михайлович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.05.1942. Похований: х. Козлов- 
ський. 

БАРДАДИМ Федір Михайлович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

БАРДАДИМ Юхим Кононович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

БАРДАКОВ Василь Якович, 1898, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

БАРКОВСЬКИЙ Олександр Пав- 
лович, 1911, с. Плосня Мінської 
обл. Бєларусь. Пропав без вісті 
4.04.1942. 

БАСЕНКО Василь Микитович, 
1910, м. Суми. Серж. Загинув 
31.12.1942. Похований: х. Тарасин- 
ський Ростовської обл., Росія. 
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БАХТИРЄВ Іван Терентійович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.01.1942. 

БЕЗВЕРХИЙ Василь Миколайо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

БЕРЕЖНИЙ Федір (Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

БЕЗКОРСИЙ Тимофій Петрович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БИРКА Яків Тихонович, 1898, 
с. Гусарівка Балаклійського р-ну. 
Ст. серж. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


БИЧОК Єгор Якович, м. Балак- 
лія. Рядовий. Помер від ран 3.02.1945. 
Похований: Угорщина. 

БИЧОК Федір Микитович, 1904, 
с. Борщівка Балаклійського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті 20.02.1943. 

БИЧКОВ Іван Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 21.07.1943. 
Похований: с. Заводи Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

БИЧКОВ  Їван Тимофійович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
15.12.1943. Похований: с. Пудимове 
Гомельської обл., Бєларусь. 


БІЛІВЦОВ Василь Семенович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 13.06.1942. 


БІЛІВЦОВ Володимир Васильо- 
вич, 1903, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


БІЛІВЦОВ Їван Тимофійович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БІЛІВЦОВ Никифор Спиридо- 
нович, 1913, м. Балаклія. Мол. по- 
літрук. Загинув 10.03.1942, Похова- 
ний: с. Михайлівка Донецької обл. 


БІЛІВЦОВ Прокіп Андрійович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 


БІЛІЧЕНКО Олексій Павлович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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БІЛІЧЕНКО Роман Михайлович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1942. 

БІЛОДІД Андрій Лаврентійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.03.1943. Похований: с. Ордильо- 
во Новодугинського р-ну Смолен- 
ської обл. 


БІЛОДІД Ягор Іванович, 1921, 
м. Балаклія. Рядовий, Помер у по- 
лоні 1.11.1942, 


БІЛОКОПИТ Іван Іванович, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


БІЛОКОПИТ Микола Іванович, 
7 1926, м. Балаклія. Ст. серж. Пропав 
без вісті у берез. 1945. 


БІЛОКОПИТОВ Дмитро Ониси- 
мович, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес, 1943. 


БІЛОКОПИТОВ Іван Григоро- 
вич, 1919, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


БІЛЯЄВ Іван Лук'янович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 29.03.1943. 


БЛУДОВ Григорій Никифоро- 
вич, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


БЛУДОВ Дмитро Никифоро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 19.07.1944. Похований: с. Бичі, 
Латвія. 


БЛУДОВ Пантелеймон Сергійо- 
вич, с. Первомайськ Оренбурзької 
обл., Росія. Серж. Загинув 3.03.1943. 
Похований: с. Покровське Курської 
обл. 


БЛУДОВ Семен Никифорович, 
с. Петрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Єфрейтор. Заги- 
нув 18.09.1944 в с. Метуси, Литва. 

БОБРИКОВ Савелій Іванович, 
1906, с. Борщівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

БОВДИР Андрій Петрович, 1900, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


БОВДИР Григорій 
1919. Рядовий. 
у листоп, 1943. 


БОВДИР Іван Іванович, 1896. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


БОВДИР іван Петрович, 1913, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1942. 

БОВДИР Степан Карпович, 1899, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

БОВДИР Федір Петрович, 1900, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

БОВДУЙ Павло Антонович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

БОВДУЙ Петро Григорович, 
1910, м. Балаклія, Лейт. Пропав без 
вісті у ліот. 1943. 

БОВТ Абрам Андрійович, м, Ба- 
лаклія. Мол. серж. Загинув 2.09.1943. 
Похований: с. Перемога Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

БОВТ Василь Якович, 1897, 
м. Балаклія. Рядовий, Пропав без 
вісті у лют. 1943. 

БОВТ Григорій Іванович, 1917, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1944. 

БОВТ Дмитро Абрамович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.07.1943. Похований: с. Гнилиця 
Великобурлуцького р-ну Харків- 
ської обл. 

БОВТ Іван Аврамович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Пропав без вісті 
17.07.1943. 

БОВТ Іван Миколайович, 1921, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

БОВТ Кузьма Панасович, 1908, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

БОВТ Олександр Тимофійович, 
1923, м. Балаклія. Лейт. Пропав без 
вісті 7.02.1944. 


Іванович, 
Пропав без вісті 


БОВТ Павло  Пантелійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
5.08.1944. 
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БОВТ Савелій Григорович, 1919, 
м. Балаклія. Рядовий, Помер від ран 
11.01.1942. Похований: м. Санкт- 
Петербург. 

БОВТ Семен Григорович, 1914, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 

БОВТ Семен Кузьмич, Балаклій- 
ський р-н Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран 29.12.1943. Похова- 
ний: с. Олександрівка Дніпропет- 
ровської обл. 

БОГДАН Олександр Дмитро- 
вич, м. Балаклія. Ст-на. Загинув 
21.06.1944. Похований: с. Натена, 
Карелія. 

БОГДАНЧЕНКО (|Їван Лазаро- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


БОЖКО Григорій Павлович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


БОЖКО (Іван Павлович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 18.11.1943. 


БОКЛАГ Іван Титович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Помер від ран 
23.06.1943. Похований: м. Саратов, 
Росія. 


БОКЛАЧ Андрій Мойсейович, 
1924, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


БОКЛАЧ Василь Федорович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


БОКЛАЧ Федір Мойсейович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


БОЛГАР Федір Герасимович, 
м. Балаклія. Ст. длейт. Загинув 
17.03.1943. Похований: х. Барани- 
ковський Краснодарського краю, 
Росія. 

БОЛГАР Ягор Наумович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
13.04.1944. Похований: м. Тукуше, 
Латвія. 

БОЛДИРЄВ Андрій Корнилович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
5.08.1944. Похований: м. Лабопарас, 
Литва. 
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БОЛДИРЄВ Тимофій Карпович, 
Балаклійський р-н. Рядовий. Заги- 
нув 16.02.1944. Похований: с. По- 
півка Вітебської обл., Бєларусь. 


БОНДАРЕНКО Іван Костяктино- 
вич, 1908, с. Криничне Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 10.12.1942. Похований: с. Ни- 
коново Смоленської обл., Росія. 

БОНДАРЕНКО Іван Павлович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

БОНДАРЕНКО Микола Євдоки- 
мович, 1925, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1943. 

БОНДАРЕНКО Микола Мойсе- 
йович, 1914, м. Старобільськ Луган- 
ської обл. Призваний Оренбурзьким 
РВК. Мол. політрук. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

БОНДАРЕНКО Сергій Юхимо- 
вич, 1914, м. Балаклія. Ст-на. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941. 

БОНДАР Іван Юхимович, 1918. 
Рядовий. Пропав без вісті 22.06.1941. 

БОНДАР Марко Петрович, 1906, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 

БОНДАР Сергій Ілліч, 1918. 
Рядовий. Загинув 12.12.1943. Похова- 
ний: с. Берека Первомайського р-ну 
Харківської обл. 

БОНДАР Степан Іванович, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 


БОНДАРЄВ Пилип Петрович, 
1900. Рядовий. Помер від ран 
11.10.1942. Похований: Краснодар- 
ський край, Росія. 

БОРИСОВ Федір Маркович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 8.01.1944. Похований: м. Пен- 
за, Росія. 

БОРОДАВКІН Валентин Леонті- 
йович, 1911, м, Балаклія. Ст. серж. 
Загинув 4.07.1942. Похований: м. Ба- 
лаклія. 

БОРОДАЙ Андрій Михайлович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
18.03.1943. Похований: с. Гусарівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 
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БОРОДІН Микола (Іванович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


БОРЩ, Андрій Захарович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

БОРЩ Григорій Іванович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
11.11.1944. Похований: с. Санкирант, 
Угорщина. 


БОРЩ Іван Кирилович, 1904, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
25.08.1943. Похований: с. Черво- 
ний Кут. 

БОРЩІ Іван Петрович, м. Балак- 
лія. Рядовий. Загинув 21.07.1943. 
Похований: м. Козельськ Калузької 
обл., Росія. 


БОРЩ Михайло Григорович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


БОРЩ Микола Федорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
30.11.1943. Похований: с. Кашна- 
рівка Дніпропетровської обл. 

БОРЩ Сергій Антонович, 1911, 
с. Борщівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

БОРЩОВ (Іван Лукич, 1905, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
25.10.1943. Похований: с. Зелений 
Яр Запорізької обл. 

БРАЖНИК Іван Юхимович, 1921. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


БРЕЖИНОВ Василь Семенович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
15.08.1943. Похований: с. Червоний 
Яр Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

БРЕЖНИК Андрій Юхимович, 
1904. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

БРИЧКА Дмитро Іванович, 1907, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943, 

БРИЧКА Іван Іванович, 1906, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


БРИНЦЕВ Яків Костянтинович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
30.12.1942. Похований: с. Д'яково 
Тверської обл., Росія. 


БРИТВІН Іван Іванович, 1909, 
с. Лозовенька Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БУГАЙОВ Борис Ігнатович, 1898, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.10.1941. 


БУГЛО Василь Григорович, 1914, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

БУГЛО Василь Олексійович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БУГЛО Василь Якович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Помер від ран 
28.08.1943. Похований: с. Семенівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


БУГЛО Григорій Васильович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.07.1941. 


БУГЛО Іван Тимофійович, 1908, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
19.01.1944. Похований: с. Ростане 
Дніпропетровської обл. 

БУГЛО Кирило Сидорович, 1904, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1943. 


БУГЛО Петро Миколайович, 
1912, м. Балаклія. Серж. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


БУГЛО Тимофій Лук'янович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

БУДНИК Федір Степанович, 
Балаклійський р-н. Ст. серж. Заги- 
нув у 1945. Похований: м. Тарту, 
Естонія. 

БУДЬКО Олександр Самійло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран у листоп. 1943. Похований: 
Зміївський р-н Харківської обл. 

БУДЯНСЬКИЙ Аврам Петрович, 
1897, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
25.08.1943. Похований: Донецька обл. 

БУДЯНСЬКИЙ Григорій Михай- 
лович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.07.1942. 
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БУДЯНСЬКИЙ Степан Васильо- 
вич, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БУКАР Василь Іванович, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1945. 

БУКАР Іван Федорович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

БУКІЙ Петро Якимович, 1899, 
м. Балаклія Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

БУЛГАКОВ Дмитро Степанович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ВАКУЛЕНКО Іван Купріянович, 
с. Дмитрівка Богодухівського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
12.02.1944. Похований: с. Анаста- 
сіївка Новобузького р-ну Миколаїв- 
ської обл. 

ВАКУЛЬСЬКИЙ Микола Петро- 
вич, 1904, с. Попівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1944. 

ВАЛІЄВ Костянтин Йосипович, 
1915, м. Волгоград, Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ВАСЕНКО Василь Ілліч, 1908, 
с. Гусарівка Балаклійського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1944. 

ВАСЕНКО (Тихін Несторович, 
м. Балаклія.  Єфрейтор. Загинув 
1.12.1943. Похований: с. Озерище 
Вітебської обл., Беларусь. 

ВАСИЛЬЄВ Григорій Іванович, 
1917, м. Кривий Ріг Дніпропетров- 
ської | обл. Рядовий. | Загинув 
15.07.1943. Похований: с. 2-е Ніколь- 
ське Малоархангельського р-ну Ор- 
ловської обл., Росія. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Павло Марти- 
нович, 1909, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт, 1943. 


БУЛГАКОВ Іван Михайлович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
7.09.1943. Похований: с. Копанка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

БУТКО Іван Семенович, 1920, 
Балаклійський р-н Харківської обл. 
Ст. лейт. Загинув 15.09.1943. Похо- 
ваний: с. Калинівка Чернігівської 
обл. 

БУТКО Роман Прокопович, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941, 

БУХАРЄВ Іван Петрович, 1920, 
м. Пенза, Росія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


ВАТЕСТОВ Василь Данилович, 
1909, с. Катеринівка Сумської обл. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ВЕЛИКОДАНОВ Олександр Аб- 
рамович, 1906, с. Глазунівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

ВЕЛИЧКО Андрій Олександро- 
вич, 1924, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

ВЕЛИЧКО Єгор Олександрович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943, 


ВЕЛИЧКО | Микола | Якович, 
м. Балаклія. Призваний Харківським 
РВК Харківської обл. К-р відділ. За- 
гинув 2.11.1942. Похований: с. Пе- 
стово Новгородської обл., Росія. 

ВЕЛИЧКО Олександр Андрійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

ВЕЛИЧКО Павло Андрійович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ВЕЛИЧКО Павло Митрофанович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


ВЕЛИЧКО Стефан Савелійович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ВЕЛИЧКО Федір Сергійович, 
1894, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
4.12.1944. Похований: с. Войтведо, 
Латвія. 
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ВЕЛИЧКО Яків Олексійович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
2.11.1941. Похований: с. Пестово 
Новгородської обл., Росія. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Андрій Дмитро- 
вич, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Андрій Петрович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 9.10.1943. Похований: м. Пав- 
лоград Дніпропетровської обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Василь Дем'яно- 
вич, 1914, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1941. | 

ВЕРБИЦЬКИЙ Володимир Кали- 
нович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув у верес, 1943. Похований: с. Во- 
лодимирівка Білоглинського р-ну 
Краснодарського краю, Росія. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Володимир Тро- 
химович, м. Балаклія. Рядовий. По- 
мер від ран 17.10.1943. Похований: 
с. Михайлівка Запорізької обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ щЇван (Іванович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ | Микола (Ілліч, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
21.07.1943. Похований: с. Заводи 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ (шМихайло (Ілліч, 
1919, с. Гусарівка. Мол. лейт, По- 
мер від ран у жовт. 1943. Похова- 
ний: м. Псков, Росія.) 

ВЕРБИЦЬКИЙ Олександр Про- 
копович, м. Балаклія. | Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Пилип Федоро- 
вич, 1923, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1944. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Тимофій Якович, 


1917, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 


без вісті у листоп. 1941. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Іванович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Брусни 
Орловської обл., Росія. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Юхим Прокопо- 
вич, 1896, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 


ВЕРБИЦЬКИЙ |4Яків (Ісайович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Помер 


у полоні 13.03.1943. 


ВЕСНЯНКО Василь Федорович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

ВЕСНЯНКО Тимофій Федоро- 
вич, 1923, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 

ВЄТРОВ Яким Олександрович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.07.1943. Похований: м. Балаклія, 


ВИБЛОВ Микола Андрійович, 
1914, с. Велика Михайлівка Курської 
обл. Росія. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 


ВИННИК Андрій Кузьмич, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
30.01.1944. Похований: с. Веселе 
Поле Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

ВИННИК Василь Іванович, 1898, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ВИННИК Василь Кузьмич, 1898, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 

ВИННИК Григорій Федорович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


ВИННИК Іван Данилович, 1914, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ВИННИК Іван Дем'янович, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


ВИННИК Іван Кузьмич, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 22.08.1943. 
Похований: с. Борова Харківської 
обл. 


ВИННИК Іван Федорович, 1913, 


м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 


ВИННИК Павло Іванович, 1911, 
м. Запоріжжя. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941, 

ВИРОДОВ Іван Іванович, 1917, 
м. Балаклія. Помер від ран 1.04.1944, 
Похований: с. Криве Озеро Мико- 
лаївської обл. 
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ВІХТИНСЬКИЙ Василь Іванович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ВЛАДАРЧИК Дмитро Кирило- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1.07.1942. 

ВОЙЧЕНКО Георгій Єрмолайо- 
вич, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 31.01.1945. Похований: с. Штей- 
деньвен, Німеччина. 

ВОЛОСЬКИЙ Григорій Федоро- 
вич, 1916, с. Вербівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув у листоп. 1943. Похо- 
ваний: с. Вербівка. 

ВОЛОХАНЬ Михайло Пилипо- 
вич, 1908, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 


ВОЛОШИН (Іван Пантелійович, 


г 


ГАЙДУК Іван Олексійович, 1909, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1942. 

ГАЙДУК Іван Петрович, 1920, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: м. Балак- 
лія Харківської обл. 

ГАЙДУК Йосип Петрович, 1913, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 

ГАЙДУК Федір Семенович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
у полоні 22.04.1942, 


ГАЛКІН Григорій Степанович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ГАЛКІН Степан Єгорович, 1903, 


м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


ГАЛИНИЧ Василь Захарович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
27.07.1943. Похований: Прохоров- 
ський р-н Бєлгородської обл., Росія. 


1908, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
у полоні у квіт. 1943. 

ВОЛОШИН Михайло Петрович, - 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ВОРОБИОВ Василь Карпович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.03.1943. 

ВОРОБИЙОВ Василь Павлович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ВОРОБИОВ Їван Федотович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп, 1943. 

ВОРОБИОВ Микола Федотович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.08.1944. Похований: с. Чретянс, 
Латвія. 

ВОРОБИОВ Михайло Дмитро- 
вич, 1903, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1941, 


ГАРМАШ Григорій Маркович, 
1904, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ГАРМАШ Іван Іванович, 1906, 


м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті 27.03.1942. 


ГАРМАШ Павло Іванович, 1897, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ГАРМАШ Петро Григорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.10.1944. Похований: с. Свергин, 
Польща. 


ГАРМАШ Степан Єгорович, 
м. Балаклія. Серж. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ГЕРАСИМЕНКО Павло (Івано- 
вич, 1911, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Загинув у 
груд. 1943. Похований: м. Смо: 
ленськ, Росія. 

ГИЛЬОВ Олександр Павлович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
29.09.1943. Похований: с. Риленки 
Вітебської обл., Беларусь. 

ГЛАДУШ Андрій Прокопович, 
1911, с. Бригадирівка Балаклійсько- 
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го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув у листоп. 1943. Похований: 
м. Луганськ. 


ГЛАДУШ Семен Єгорович, 1908, 
с. Борщівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл, Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ГЛАЗУНОВ Іван Власович, 1919, 
м. Балаклія. Серж. Загинув 2.01.1944, 
Похований: с. Узнів, Бєларусь. 

ГЛАЗУНОВ Кирило Власович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

ГЛАЗУНОВ Костянтин Власович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941, 

ГЛОБА Григорій Дмитрович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


ГЛОБА Іван Михайлович, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


ГЛОБА Леонід 9 Васильович, 
1921, с. Борщівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Помер від ран 
6.03.1942. Похований: с. Щірядки 
Тверської обл., Росія. 

ГЛОБА Михайло Григорович, 


1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ГЛОБА Михайло Семенович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1943. 


ГЛУШКО Андрій Іванович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
у жовт, 1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 

ГЛУШКО Григорій Степанович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ГЛУШКО Григорій Якович, 1913, 
м. Балаклія. Серж. Помер від ран 
у груд. 1944. Похований: с. Лебе- 


дин Шполянського р-ну Черкаської 
обл. 


ГЛУШКО Іван Іванович, 1921, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
27.07.1943. Похований: с. Ільїнське 
Хотинецького р-ну Орловської обл., 
Росія. 

ГЛУШКО Павло Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 14.01.1944. 


Похований: с. Драчово Ленінград- 
ської обл. 

ГЛУШКО Степан Іванович, 1914, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
26.02.1943. Похований: с. Сорокіно 
Смоленської обл., Росія. 


ГЛУЩЕНКО Андрій Кузьмич, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГЛУЩЕНКО Микита Кузьмич, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 


ГНЕЧИК Микола Васильович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
24.08.1943. | Похований: | с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ГНЕЧКО Василь Михайлович, 
1895, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті 16.12.1941. 


ГНЕЧКО Максим Зіновійович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1944. 


ГНЕЧКО Сергій Кіндратович, 
1902, м. Балаклія, Рядовий. Загинув 
31.01.1942. Похований: с. Новозва- 
нівка Попаснянського р-ну Луган- 
ської обл. 


ГНИДЬ | Андрій 0|Денисович, 
м, Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
24.11.1943. Похований: м. Красноар- 
мійськ Донецької обл. 

ГНИЛИЦЬКИЙ Максим Андрійо- 
вич, м. Балаклія. Загинув 16.09.1943. 
Похований: с. Дорковичі Орловської 
обл., Росія. 

ГНИЛИЦЬКИЙ Олексій Павло- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ГНИЛИЦЬКИЙ Петро Григоро- 
вич, 1921, м. Балаклія. Мол. лейт. 
Пропав без вісті 25.05.1942. 


ГНОЯН Яків Тимофійович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загичув 
14.01.1944. Похований: с. Тютіци 
Ленінградської обл. 

ГОДОВИК Василь Степанович, 
м. Балаклія. Серж. Загинув 20.08.1241. 
Похований: Слов'янський р-н Доне- 
цької обл. 
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ГОЛОВЧЕНКО Михайло Заха- 
рович, 1903, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ГОЛИШЕВ (Сергій Петрович, 
1908, с. Єгор'ївка Оренбурзької обл., 
Росія. Рядовий. Загинув 25.05.1942. 
Похований: м. Санкт-Петербург. 

ГОЛУБОВ Василь Якович, 1904, 
м. Харків. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ГОНТАР Сергій (Ілліч, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГОНТАРЕНКО Кирмло Іванович, 
1902, м. Балаклія. Серж. Загинув 
18.12.1942. Похований: с. Ведерни- 
ково Тверської обл., Росія. 


ГОНЧАРОВ Євген Васильович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
29.07.1944. Похований: с. Захочево 
Ленінградської обл. 

ГОНЧАРОВ Михайло Якович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
у полоні 30.08.1943. 


ГОНЧАРОВ Мойсей Панасович, 
1911, с. Мошни Черкаського р-ну 
Черкаської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

ГОНЧАРОВ Павло Степанович, 
1910, Київська обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ГОНЧАРОВ Трохим Степанович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
21.07.1943. Похований: м. Старо- 
більськ Луганської обл. 

ГОПЦІЙ Василь Андрійович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

ГОПЦІЙ Василь Тимофійович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

ГОПЦІЙ Володимир Тимофійо- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

ГОПЦІЙ Іван Андрійович, 1903, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
11.09.1943. Похований: с. Червона 
Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ГОПЦІЙ Іван Купріянович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 
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ГОПЦІЙ Петро Купріянович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

ГОПЦІЙ Пилип Терентійович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
23.02.1943. Похований: Харківська 
обл. 

ГОПЦІЙ Степан Федорович, 
1910, м. Балаклія. Призваний Чка- 
ловським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ГОПЦІЙ Федір Купріянович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
10.02.1943. Похований: с. Морозівка 
Балаклійського з р-ну Харківської 


обл. 


ГОПЧЕНКО Володимир Михай- 
лович, м. Балаклія. Ст-на. Загинув 
18.11.1942. 


ГОРБАТЮК Гаврило Олексійо- 
вич, 1912, м. Житомир Житомир- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ГОРБАЧОВ Михайло Йосипо- 
вич, м. Балаклія. Серж. Загинув 
17.02.1942. Похований: с. Яковлівка. 

ГОРБЕНКО Григорій Іванович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
17.03.1943. Похований: с. Сніжківка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


ГОРБЕНКО Пилип Олександро- 
вич, 1909, с. Бригадирівка Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Помер від ран 
у лип. 1943. Похований: с. Васи- 
щеве Харківського р-ну Харків- 
ської обл. 

ГОРБУНОВ Павло Трохимович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий, Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

ГОРБУНОВ Федір Леонтійович, 
1923, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 5 


ГОРГУЛЬ Олексій Хомич, 
м. Балаклія. Єфрейтор. Загинув 
13.12.1944. Похований: Угорщина. 


ГОРЛАЧ Андрій Іванович, 1907, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 


19.02.1943. Похований: Полтавська 
обл. 


ГОРЛАЧ Антон Тихонович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув у груд. 
1944. Похований: Запорізька обл. 
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ГОРЛАЧ Іван Іванович, м. Ба- 
лаклія. Лейт. Загинув 9.12.1944. По- 
хований: Словаччина. 


ГОРЛАЧ Микола Григорович, 
1921, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ГОРЛАЧ Микола Дмитрович, 
1924, м. Балаклія. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ГОРЛАЧ Олексій Антонович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
16.02.1943. Похований: Первомай- 
ський р-н Харківської обл. 

ГОРЛАЧ Олексій Павлович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ГОРЛАЧ Пилип Антонович, 1922, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
21.10.1944. Похований: м. Торопець 
Тверської обл., Росія. 


ГОРЛАЧ Яків Іванович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у 1941. Похований: м. Смоленськ, 
Росія, 


ГОРЛАЧОВ Павло Семенович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
8.09.1943. Похований: с. Гракове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. 


Д 


ДАВИДЕНКО Григорій Федо- 
рович, 1911, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ДАВИДЕНКО Іван Федорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
5.08.1943. Похований: смт Лиман 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


ДАНИЛЕНКО Іван Григорович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ДАНИЛОВ Андрій Михайлович, 
1910, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

ДВИГУН Йосип Пантелійович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГРЕБЕНЮК Федір Митрофано- 
вич, 1915, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер від ран 30.09.1943. Похова- 
ний: м. Синельникове Дніпропет- 
ровської обл. 

ГРИГОРЕНКО Павло Васильович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
23.02.1943. Похований: с. Верхній 
Бишкин Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ГРИДНЬОВ Григорій Гурійович, 
1912, с. Шевелівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
5.07.1942. 


ГРИНЬОВ іван Олександрович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.07.1943. Похований: с. Петрівське 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

ГРУТМАН Борис Ілліч, 1903, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

ГУТНИК Григорій Степанович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

ГУТНИК Петро Іванович, 1905, 


м. Балаклія. Рядовий. Загинув у 
квіт, 1943. 


ДВОРІЧАНСЬКИЙ Захар Сер- 
гійович, 1917, м. Балаклія. Рядовий, 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


ДВОРІЧАНСЬКИЙ Степан Сер- 
гійович, 1921, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


ДЗЮБА Михайло Григорович, 
1923, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

ДЗЮБА Семен Григорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

ДЕГТЯРЬОВ Омелян Михайло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий, Загинув 
29.01.1944. Похований: м. Синельни- 
кове Дніпропетровської обл, 


ДЕДЮКОВ Петро Костянтино- 
вич, м. Балаклія. Серж, Загинув 


"20.09.1943. Похований: 


ьо п 
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3.02.1944. Похований: с. Маєво 
Новосокольницького р-ну  Псков- 
ської обл., Росія. 

ДЕМЕНТЬЄВ Михайло Іванович, 
1917, м. Мінськ, Бєларусь. Серж. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


ДЕМЧЕНКО Василь Єгорович, 
1914, м. Балаклія. К-н. Пропав без 
вісті 6.02.1945. 

ДЕМЧЕНКО Данило Оникійо- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 16.08.1943. Похований: 
с. Пасіка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ДЕМЧЕНКО Єгор Оникійович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


ДЕНЕСЕНКО Петро Володими- 
рович, 1897, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Григорій Іванович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
8.08.1943. Похований: смт Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Максим Васильо- 
вич, 1911, м. Балаклія. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Микола Гнатович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Семен Гнатович, 
1908, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1942. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Степан Андрійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: Курська обл., 
Росія. 


ДЕСЯТНИК Яків Омелянович, 
1923, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 15.03.1943. 


ДИГІЄВ Абдул Магомед Огли, 
1904, Дагестан. Рядовий. Помер від 
ран 7.07.1943. 


ДИМИТРЕНКО Іван Дмитрович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
м. Слов'- 
янськ-на-Кубані | Краснодарського 


краю, Росія. 


ДІДЕНКО Григорій (Іванович, 
1892, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
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3.04.1943. Похований: с. Криничне 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 
ДМИТРЕНКО Микола Михай- 
лович, м. Балаклія. Мол. лейт. Заги- 
нув 2.04.1942. Похований: м. Хрестці 
Новгородської обл., Росія. 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Іван Степа- 
нович, 1910, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 10.03.1945. 


ДОВБЕХА Іван Пилипович, 1901, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 14.03.1941. 


ДОВБІЙ Іван Прокопович, 1899, 
с. Волохів Яр Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ДОЛЯ (їЇван Єгорович, 1922, 
м. Балаклія. Серж. Пропав без вісті 
30.01.1943. 

ДОЛЯ Тихін Степанович, 1899, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
25.08.1943. Похований: с. Кам'янка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ДОНЧЕНКО Єгор Олексійович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ДОЦЕНКО Тимофій Пилипович, 
1912, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ДРЕШПАН "Тихін Васильович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.05.1942. 

ДУДАР Гаврило Карпович, 1912, 
Вовчанський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 18.03.1943. 


ДУДЕНКО Савелій Никифоро- 
вич, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.01.1942. 


ДУДЕНКО щ4Степан (Іванович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
8.05.1945. Похований: м. Берлін, Ні- 
меччина. 


ДУДНИК (Павло Григорович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.09.1944. Похований: с. Пампали, 
Литва. 


ДУДНИК Яків Андрійович, 1900, 


м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 
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ДЯКУНОВ Филимон «Якович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у лют. 1943. Похований: м. Балаклія 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 


Є 


ЄВДОКИМОВ Антон Іванович, 
1909, м. Алушта, Крим. Рядовий. 
Пропав без вісті 8.04.1942. 

ЄЛЬНЯКОВ Олександр Дмит- 
рович, 1924, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув |  8.12.1943. | Похований: 
с. Новогригорівка Кіровоградської 

л. 

ЄМЕЛЬЯНОВ  їЇван Павлович, 
1910, м. Курськ, Росія. Рядовий. 
Помер у німецькому полоні у лют. 
1943. 

ЄРЬОМЕНКО Олександр Тимо- 
фійович, 1910, Сумська обл. Рядо- 
вий, Загинув 2.08.1943. Похований: 
с. Мілєєво Орловської обл., Росія. 

ЄРЬОМЕНКО Олександра Євге- 
нівна, 1922, м. Балаклія. Ст. серж. 
Загинула 5.04.1945. Похована: Ні- 
меччина. 


ЄРЬОМЕНКО Павло Григорович, 


Ж 


ЖИЖАКОВ Іван Арсентійович, 
1922, м. Балаклія. Загинув у листоп. 
1943. Похований: с. Бахмутське Ар- 
темівського р-ну Донецької обл. 

ЖИЖКО Арсентій Васильович, 
1902, с. Червоний Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют, 1943. 


ЖИРОВ Андрій Пилипович, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 


ДЯЧЕНКО Федір Володимиро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
11.12.1944. Похований: с. Олексіївка 
Нікопольського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 
ЄРЬОМЕНКО Трохим Григоро- 
вич, 1915, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 


ЄРЬОМІН Семен Григорович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


ЄРІН Олексій Прокопович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 26.03.1945. Похований: с. Мис- 
ловице, Польща. 


ЄРІН Іван  Ксенофонтович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
26.09.1943. Похований: с. Тернівка 
Запорізької обл. 


ЄРМОЛЕНКО Андрій Антоно- 
вич, м. Балаклія. Мол. серж. Заги- 
нув 25.08.1943. Похований: с. Пере- 
ра Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


ЄРМОЛЕНКО Павло Антонович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.02.1944. 


ЖИРОВКІН Антон Тимофійович, 
с. Шевелівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ЖОХОВ Михайло Артемович, 
1913, м. Балаклія. Серж. Помер від 
ран 15.05.1945. Похований: м. Гданськ: 
Польща. 


ЖУК Григорій Іванович, 1915, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1944. 


ЖУК Юрій (ЇІванович, 1915, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 
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З 


ЗАБОРОВСЬКИЙ Валентин Іва- 
нович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 16.04.1944. Похований: Крим. 

ЗАЙЦЕВ Володимир Федоро- 
вич, 1919, с. Петропавлівка Венге- 
ровського р-ну Новосибірської обл. 
Призваний Золочівським РВК. Лейт. 
Помер від ран у жовт. 1944. Похова- 
ний: Угорщина. 

ЗАЙЦЕВ Микола Федорович, 
1923, с. Петропавлівка. Призваний 
Краснозерським РВК. Ст. лейт. Заги- 
нув 11.02.1945. Похований: м. Кронц- 
бург, Німеччина. 

ЗАЙЦЕВ Сергій Савелійович, 
1913, с. Дубівка Одеської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ЗАКАРЛЮКА Петро Олексан- 
дрович, 1921, м. Балаклія. Мол. 
лейт. Загинув 30.08.1941. 

ЗАМЕТА Дмитро Євдокимович, 
1920, м. Балаклія. Серж. Загинув 
20.04.1945. Похований: м. Лойде- 
сталь, Австрія. 

ЗАМЕТА Ілля Тимофійович, 
1911, м. Балаклія. Помер від ран 
15.10.1941. 

ЗАМЕТА Микола Олександро- 
вич, 1901, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1944. 

ЗАМЕТА Микола Олексійович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий, Пропав 
без вісті у лют. 1944. 

ЗАМЕТА Олександр Олексійо- 
пич, 1907, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАМЕТА Роман Іванович, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті 1.03.1943. 

ЗАМЕТА Федір Іванович, 1921, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

ЗАМЕТА Федір Пантелійович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ЗАМЕТА Юхим Сильпестрович, 
1892, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

ЗАСІКА Федір Лукич, м. Балак- 
лія. Ст. серж. Загинув 11.08.1943. 
Похований: с. Червоний Оскіл Ізю (- 
ського р-ну Харківської обл. 


ЗАТИНАЙКО Євген Пантелійо: 
вич, 1923, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

ЗАХАРЧЕНКО Іван Миколайо- 
вич, 1920, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер від ран 7.05.1945. Похова- 
ний: Чехія. 

ЗАХАРЧЕНКО Іван Прокопович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ЗАХАРЧЕНКО Лука Прокопо- 
вич, 1920, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 27.09.1942. Похований: 
с. Червона Гірка, Чечня. 


ЗАХАРЧЕНКО Павло Прокопо- 
вич, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер у полоні 31.03.1944, 


ЗАХАРЧЕНКО Семен Михайло- 
вич, 1895, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Яків Маркович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1943. Похований: Сумська 
обл. 


ЗАЦЕПА Микола Костянтино- 
вич, 1899, м. Балаклія. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 

ЗБИТНЄВ Валентин Васильович, 
Нижегородська обл., Росія. Рядо- 
вий. Загинув 22.10.1943. Похований: 
с. Дівоче Поле Олександрійського 
р-ну Кіровоградської обл. 

ЗЕМЛЯНКО Микола Костянти- 
нович, 1923. Рядовий. Лейт. Загинув 
2.07.1943. Похований: с. Зуєво Спас- 
Деменського р-ну Калузької обл., 
Росія. 

ЗИНЦОВ  (Їван Стефанович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 

ЗИНЦОВ Микола Андрійович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 
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ЗІНЧЕНКО Григорій Фе, 
доро- 
вич, 1908, м. Балаклія. Пропац ба» 
вісті у серп. 1941. 

ЗІНЧЕНКО Єгор Олександро- 
вич, 1905, м. Балаклія. проток без 
вісті у лют. 1943, 

ЗІНЧЕНКО (Іван Миколайович, 
1910, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 
онко Семен Самійлович, 

, м. Балаклія. Ст. лейт, П 
без вісті 14.01.1945, рони 

ЗІНЧЕНКО Федот Федорович, 
1910, с. Крейдянка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ІВАНОВ Григорій Володимиро- 
вич, 1901, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

ІВАНОВ Григорій Пилипович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941, 


ЇВАНОВ Микола Григорович, 
1924, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


ІВАНОВ Петро Максимович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 4.10.1942. Похований: м. Рос- 
сош, Росія. 


ІВАНОВ Федір Андрійович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1941. 


ЇВОЛГА! Микита Дмитрович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без'вісті у квіт. 1943. 


ЇВЧЕНКО Семен Григорович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941, 

ІВЧЕНКО Тимофій Степанович, 


1897, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 
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. ЗОЗУЛЯ Іван Якович, м. Балак- 
лія. Пропав без вісті у листоп. 1943. 
ЗОЗУЛЯ Степан Семенович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941, 

ЗОЛОТИЙ Олександр Олексі- 
йович, 1907, м. Балаклія. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

роя Олексій Іванович, 1904 
м. Балаклія, Рядовий. Помер ві і 
20.05.1944. Похований: ав ера ло 
ська обл. 

зхвов Василь Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Помер від ра 
4.11.1943, Похований: с. реніну 
Миронівського р-ну Київської обл. 


ІЗОТОВ Дмитро Данилович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.03.1943. 

ІЗЮМСЬКИЙ Іван Свиридович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЇСИЧЕНКО Антон Степанович, 
1901, м. Балаклія. Підполковник. 
Помер від ран 11.02.1945, Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 

ІСИЧЕНКО Василь Григорович, 
1921, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1941, 

ІЇСИЧЕНКО Гаврило Калістрато- 
вич, 1900, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЇСИЧЕНКО Іван Кузьмич, 1920, 
м. Балаклія. Ст. лейт. Пропав без 
вісті у верес. 1942. 


ЇСИЧЕНКО Олексій Павлович, 


м. Балаклія. Рядовий, Загинув 
29.04.1945. | Похований: | с. Грос- 
Кронтиц, Німеччина. 

ЇСИЧЕНКО | Павло (Гнатович, 


1909, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.11.1942. Похований: с. Мохівка 


Верхівського р-ну Орловської обл., 
Росія. 
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ІСИЧЕНКО Панас Герасимович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ІСИЧЕНКО Панас Юхимович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 18.01.1945. 

ІСИЧЕНКО Петро Миколайович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
27.08.1943. Похований: с. Суха Ка- 
м'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ІСИЧЕНКО Сергій Тимофійович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1944. Похований: м. Озо- 
ли, Латвія. 

ІСИЧЕНКО Сергій Трохимович, 


КАДАМША щїІван Йосипович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 

КАЛАЙДА Григорій Петрович, 
1913, м. Балаклія. Серж. Загинув 
у груд. 1943. Похований: х. Олек- 
сандрійський. З 

КАЛАЙДА Тимофій Іванович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

КАЛАЙДА Тихін Леонтійович, 
м. Балаклія. Загинув 31.08.1943. 
Похований: с. Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

КАЛАЧОВ Михайло Тимофійо- 
вич, 1918, Курська обл., Росія. Рядо- 
вий. Загинув 5.10.1943. Похований: 
с. Гитниця Чауського р-ну Моги- 
льовської обл., Бєларусь. 

КАЛАШНИХ Іван Якович, 1914, 
м. Балаклія. Рядовий. | Загинув 
15.07.1944. Похований: с. Селець 
Березівського р-ну Брестської обл., 
Бєларусь. 


КАЛИНИЧЕНКО (їЇван Васильо- 


вич, м. Балаклія. Мол. військтехнік. 


Пропав без вісті 2.02.1945, 


1926, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
30.12.1944. Похований: с. Курсиші, 
Литва. 

ІСИЧЕНКО Степан Олексійович, 
м. Балаклія. Матрос. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

ІСИЧЕНКО Тимофій Іванович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
29.11.1941. Похований: м. Дніпро- 
петровськ. 

ІСИЧЕНКО Трохим Миколайо- 
вич, 1902, м. Балаклія. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1943. 

ІХІЛЬМ Володимир 9 Якович, 
1914, м. Вінниця. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес, 1943. 


КАМЕНСЬКИЙ Василь Олексан- 
дрович, 1908, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КАМИШАН Олексій Петрович, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
20.08.1943. Похований: с. Костянтинів- 
ка Зміївського р-ну Харківської обл. 

КАМНЄВ Сергій (Іванович, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
8.02.1943. Похований: Харківська обл. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Григорій Да- 
нилович, 1904, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Павло Петро- 
вич, 1913, м. Балаклія. Серж. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Яків Петро- 
вич, 1921, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КАРАБУТА Степан Якимович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1942. 

КАРАЧЕНЦЕВ Григорій Павло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.12.1941. 

КАРПЕНКО Віктор Тихонович, 
1916, м. Балаклія. Серж. Пропав без 
вісті 6.09.1941. 
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КАРТАМИШЕВ Василь Микола- 
йович, 1905, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

КАРТАМИШЕВ г ригорій Мико- 
лайович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 27.02.1944. Похований: с. Па- 
ромки Невельського р-ну Псков- 
ської обл., Росія. 

КАРТАМИШЕВ Степан Микола- 
йович, 1911, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

КАСЬКОВ Степан Ілліч, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

КАСЬЯНОВ Борис Микитович, 
1924, м. Балаклія. Лейт. Помер від 
ран у верес. 1943. 


КАШПОР Василь Андрійович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 

КАШПОР Михайло Петрович, 
1911, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 

КАШПОР Петро Андрійович, 
м. Балаклія. Серж. Помер від ран 
23.01.1944. Похований: м. Вишній 
Волочок Тверської обл., Росія. 


КАШПОР Петро Іванович, 191 4, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КАШПОР Федір Петрович, 1901, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

КВІТКА Костянтин Овсійович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

КИВЕНКО Василь Гордійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.08.1943. Похований: с. Олександ- 
рівка Шевченківського р-ну Харків- 
ської обл. 

КИЗИМ Кирило Олексійович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


КИКТЬОВ Омелян Пилипович, | 


1920, с. Вербівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 
КИКТЬОВ Микола Омелянович, 
м. Балаклія. Рядовий. | Загинув 
26.03.1943. Похований: с, Червона 


Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КИРИЛЕНКО Тимофій Кирило- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

КИСЬКО Борис Олександрович, 
1921, ст. Тихорецьк Краснодарсько- 
го краю, Росія. Рядовий, Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КИСЛИЙ Григорій Миколайович, 
1893, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1944. 

КИСЛИЙ Іван Трохимович, 1921, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1942. 

КИТАЙГОРОДСЬКИЙ Василь 
Якович, 1919, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав, 1943, 

КИТАЙГОРОДСЬКИЙ 
Петрович, 1923, м. Балаклія. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

КИТАЙГОРОДСЬКИЙ Іван Олек- 
сійович, 1907, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 17.02.1943. | Похований: 
с. Берека Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КИТАЙГОРОДСЬКИЙ Тимофій 
Якович, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

КИТАЙГОРОДСЬКИЙ Фе"'. іва- 
нович, 1904, м. Балаклія. гядовий. 
Загинув 17.01.1944. | Похований: 
с. Миколаївка Софіївського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

КИЯНИЧЕНКО Василь Михайло- 
вич, 1918, с. Червоний Лиман Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл, Серж. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


КИЯНИЧЕНКО Григорій Панте- 
лійович, м. Балаклія. Помер від ран 
6.05.1945. 

КИЯНИЧЕНКО Іван Михайлович, 
1920, с. Червоний Лиман Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес, 1943. 


КИЯНИЧЕНКО Тимофій Пан- 


телійович, м. Балаклія. Загинув 
29.11.1943. 

КЛЬОЦ, Іван Семенович, 1902, 
м. Балаклія. Рядовий. | Загинув 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


41 


 б- і ' ' ' -н'НО Ж'85еь--' ее: 


8.04.1943. Похований: с. Криничне 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

КЛЬОЦ, Іван Степанович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1941. 

КЛИМЕНКО Василь Леонтійо- 
вич, 1910, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1942. 

КЛИМЕНКО Григорій Гнатович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

КЛИМЕНКО Іван Леонтійович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КЛИМЕНКО |4(Їлля щ(Іванович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
23.03.1943. Похований: с. Червона 
Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КЛИМЕНКО Максим Леонтійо- 
вич, м. Балаклія. Серж. Загинув 
13.09.1944. Похований: Мурманська 
обл., Росія. 

КЛИМЕНКО Михайло Гнатович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 17.09.1944. 

КЛИМЕНКО Павло Гнатович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1941. 

КЛИЩЕНКО Володимир Михай- 
лович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 15.09.1944. Похований: с. Биль- 
віново, Польща. 

КОБЗАР Іван Гнатович, м. Ба- 
лаклія. Серж. Загинув 15.01.1945. 
Похований: Польща. 


КОБИЛКА Микола Васильович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


КОВАЛЬОВ Іван Іванович, 1913, 
м. Балаклія. Єфрейтор. Загинув у 
листоп, 1944. 


КОВАЛЕВСЬКИЙ Артем Трохи- 
мович, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 11.06.1943. Похований: 
м. Єкатеринбург, Росія. 

КОВАЛЕВСЬКИЙ Григорій Олек- 
сійович, 1909, с. Яковенкове Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1941. 


КОВАЛЕНКО Василь Прокопо- 
вич, 1908, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943, 

КОВАЛЕНКО (Іван Петрович, 
1920, с. Бригадирівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

КОВАЛЕНКО Іван Степанович, 
1903, м. Балаклія. Серж, Загинув 
18.03.1943. 

КОВАЛЕНКО Петро Миронович, 
1895, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

КОГАН Ейнах Хаскальович, 1908, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


КОЖЕВНІКОВ Олександр Іва- 
нович, 1912, с. Лозовенька Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Мол. 
політрук. Загинув 16.08.1942. Похо- 
ваний: с. Кумово Смоленської обл., 
Росія. 

КОЗАК Іван Васильович, 1902, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

КОЗАКОВ Іван Миколайович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

КОЗЛОВ Іван Георгійович, 1904, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.06.1942. 

КОЗЛОВ Микола Гнатович, 1923, 
м. Балаклія. Серж. Пропав без вісті 
у 1941. 

КОЗЛОВА Марія Гнатівна, 1925, 
м. Балаклія. Рядовий.  Загинула 
5.10.1943. 

КОЗУБ Єгор Микитович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941, 

КОЛІСНИК Григорій Васильо- 
вич, 1914, м. Полтава. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

КОЛІСНИК щЇван (Антонович, 
1923, м. Балаклія. Ст. серж. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

КОЛІСНИК іван Павлович, 1902, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
5.07.1943. Похований: с. Береза 
Бєлгородської обл. 
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КОЛІСНИК  щїлля Антонович, 
1926, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
12.05.1944. Похований: с. Вигодинка 
Луцького р-ну Волинської обл. 

КОЛІСНИК Михайло Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
2.09.1943. Похований: с. Таранівка 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

КОЛІСНИК Олександр Федо- 
рович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

КОЛІСНИК Сергій Тихонович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1941. 

КОЛІНЬКО Василь Самійлович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

КОЛІНЬКО Павло Самійлович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

КОЛІНЬКО Федір Самійлович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 

КОЛОВОРОТНИЙ Василь Ники- 
форович, 1919, смт Савинці Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий, Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОЛОТ Федір Панасович, 
1921, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.06.1941. 

КОМАР Петро Леонтійович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КОМОВ Олексій Іванович, 1907, 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. ; 

« КОНАРЄВ Гнат Григорович, 
1893, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

КОНДАКОВ Андрій Мойсейо- 
вич, 1898, с. Берестки Первомай- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 5.04.1943. 

КОНОВАЛ Федір Петрович, 
1921, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941., 

КОНОВАЛОВ Василь Павлович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. | 

КОНОВАЛОВ Григорій Кіндра- 
тович, м, Балаклія. Єфрейтор. Заги- 
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нув 28.08.1943. Похований: с. Сень- 
ково Глазунівського р-ну Орлов- 
ської обл., Росія. 

КОНОВАЛОВ Олексій Кіндра- 
тович, 1918, м. Балаклія. Лейт, Заги- 
нув 25.01.1944. 

КОНОВАЛОВ Павло Карпович, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
2.02.1944. Похований: Невельський 
р-н Псковської обл., Росія. 

КОНОВАЛОВ Степан Якимович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

КОНОВАЛОВ Тимофій Никифо- 
рович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КОНОВАЛОВ Федір Микитович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

КОНОНОВ Василь Якович, 1919, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

КОНОТОП (Іван 
м. Балаклія, Рядовий. 
вісті у трав. 1942, 

КОНШИН Прокіп  (їванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у груд. 1942. Похований: м, Волго- 
град. 

КОПТЄВ Дмитро Павлович, 1922, 
м. Балаклія. Лейт. Загинув 29.08.1943. 
Похований: Смоленська обл. 


КОПТЄВ Михайло (Іванович, 
1896, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.10.1943. 

КОПТЄВ Тимофій Семенович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
3.07.1944. Похований: с. Кобилянка 
Кличевського р-ну Гомельської обл., 
Беларусь. 

КОРМАКОВ Віктор Олександ- 
рович, м, Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 15.03.1945, 

КОРНЄВ Іван Денисович, 1915, 
"м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КОРОБКА Анатолій Петрович, 
1923, м. Балаклія. Мол. серж. Заги- 
нув 15.10.1944. 


КОРОБКА Василь Ксенофонто- 
вич, 1915, м. Балаклія. Рядовий. 


Микитович, 
Пропав без 
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Загинув 1.02.1944, Похований: Дні- 
пропетровська обл, 


КОРОБКА Василь Миколайович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


КОРОБКА Гервасій Федорович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КОРОБКА Григорій Пилипович, 
м. Балаклія. Пропав без вісті у 
верес. 1941, 


КОРОБКА Дмитро Ілліч, 1923, 
м. Балаклія. | Ст. лейт. Загинув 
7.02.1944. Похований: с. Поросиво 
Могильовської обл., Бєларусь. 


КОРОБКА Єгор Іванович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
23.02.1943. Похований: с. Шляхове, 
Харківська обл. 


КОРОБКА Іван Власович, 1908, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1944. 

КОРОБКА Іван Петрович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 66.09.1943. 
Похований: с. Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

КОРОБКА Іван Петрович, 
м. Балаклія. Ст-на. Помер від ран 
27.11.1944. Похований: м. Тбілісі, 
Грузія. 

КОРОБКА Петро Васильович, 
1903, м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
28.02.1942. Похований: с. Нижнєза- 
легощ Залегощенського р-ну Ор- 
ловської обл., Росія. 

КОРОБКА Петро Іванович, 1924, 
с. Байрак Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв, 1942. 

КОРОБКА Свирид (Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
26.12.1943. Похований: с. Новофедо- 
рівка Запорізької обл. 

КОРОБКА Семен Антонович, 
1914, с. Байрак. Рядовий. Помер 
у полоні 26.10.1942. 

КОРОБКА Семен Сергійович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КОРОБКА Трохим Федорович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


КОРОБКА Федір Гаврилович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.10.1943. Похований: с. Клястиця 
Невельського р-ну Псковської обл., 
Росія. 


КОРОБКА Федір Якович, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОРОТКИЙ Іван Пантелійович, 


1911. Рядовий. Пропав без вісті 
5.07.1943. 


КОРОТКИЙ Микола Федорович, 
1911, с. Сологубівка Вінницької обл. 
Рядовий. Помер у полоні 20.07.1943. 

КОРОТЯ Григорій Филимоно- 
вич, 1910, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

КОСАРЄВ Сергій Олександро- 
вич, 1918, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

КОСТЕНКО Василь Пилипович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943. 

КОСТІН Дмитро Федорович, 


м. Балаклія. Ст." лейт, Загинув 
27.02.1944. 


КОСТРОМІТІН іван Михайло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.09.1942. Похований: с. Тростин- 
шево Орловської обл., Росія. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Антон Фентисо- 
вич, 1897, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Василь Кирмлович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: с. Асіївка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Віра Іванівна, 1926, 
м. Балаклія. Серж. Пропала без вісті 
у квіт, 1943. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Григорій Антоно- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941, 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Єгор Митрофано- 
вич, 1921, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1941, 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Іван Гаврилович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941, 
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КОТЕЛЕВЕЦЬ (щїЇван Гнатович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. Похований: м. Волго- 
град. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Іван Олександро- 
вич, 1923, м. Балаклія. Мол. серж. 
Загинув 16.08.1943. | Похований: 
Харківська обл. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Іван Трохимович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
11.07.1943. Похований: с. Б. Кара- 
гашовка Орловської обл., Росія. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Максим Олексі- 
йович, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Михайло Андрі- 
йович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 15.08.1943. Похований: м. Харків, 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Олександр Степа- 
нович, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 1.05.1943. Похований: с. Ук- 
раїнка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Пантелеймон Ки- 
рилович, 1905, м. Балаклія, Серж. 
Загинув 20.09.1944. Похований: 
Польща. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Петро Якимович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Петро Григорович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
28.09.1943. Похований: Краснодар- 
ський край, Росія. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Федір Данилович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

КОТЕЛЕВЕЦЬ Федір Кирилович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КОТЛЯР Фадій Тимофійович, 
1914, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Серж. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

КОТЛЯР Федір  Потапович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
14.09.1943. Похований: с. Андріївка 
Слов'янського р-ну Донецької обл. 


КОЧАР Григорій Самійлович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
2.03.1945. Похований: Литва. 


КОШЛАН Єфрем Федорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.12.1943. Похований: с. Бики Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 


КРАВЦОВ Дмитро Семенович, 
1912, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
3.12.1943. Похований: с. Поляновичі 
Гомельської обл., Беларусь. 


КРАВЦОВ Костянтин Григоро- 
вич, 1916, м. Балаклія. Пропав без 
вісті 3.07.1942. 


КРАВЧЕНКО Дмитро Кирило- 
вич, м. Балаклія. Лейт. Загинув 
20.01.1942. Похований: с. Плоти 
Свердловського р-ну Орловської 
обл., Росія. 

КРАВЧЕНКО Микола Олександ- 
рович, 1915, м. Балаклія. Ст. серж. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

КРАВЧЕНКО Петро (Іванович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

КРАВЧЕНКО Федір (Іванович, 
1919, с. Байрак Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КРАВЧЕНКО Яків Федорович, 
м. Балаклія. Загинув 17.02.1945. По- 
хований: м. Франкфурт-на-Одері, 
Німеччина. 

КРАСИЛО Іван Романович, 1905, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КРАСМИМЛО Олексій Андрійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
29.08.1944. Похований: Польща. 

КРАСИЛО Панас Юмхимович, 
1892, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

КРАСНОЖОН Ілля Пилипович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
9.03.1944. Похований: ст. Сновидо- 
вичі, Житомирська обл. 

КРЕМЕНЧУГСЬКИЙ Петро Анд- 
рійович, 1908, Дніпропетровська 


Р нь а 





БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 45 
обл. Рядовий. Пропав без вісті у КРЯЧКО  Федот Андрійович, 
верес. 1943. м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Петро Юрі- 
йович, 1910, м. Балаклія. Серж. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КРЕМІНЬ Андрій Терентійович, 
1904, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл, Рядовий. По- 
мер у полоні 8.04.1944. 

КРИВОНІЖКО Яків Пантелійо- 
вич, 1902, с. Нижня Дуванка Сватів- 
ського р-ну Луганської обл. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у верес. 1943. 

КРИВОНІС Григорій Антонович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

КРИГІН Михайло Іванович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 19.08.1941. 


КРИКУН Михайло Володимиро- 
вич, 1903, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер у полоні 6.11.1942. 


КРИКУН Павло Митрофанович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1.11.1943. Похований: с. Гуляйполе 
Криничанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


КРИКУН Юхим Тимофійович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1944. 


КРИСА Дмитро Іванович, м. Ба- 
лаклія. Ст-на. Загинув 14.12.1943. 
Похований: с. Стрешин Гомельської 
обл.. Беларусь. 


КРУТЬ Василь Семенович, 1920, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп, 1941, 


КРУТЬ Іван Никанорович, 1911, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
вісті у верес. 1941. 


КРУТЬ 0 Олексій Семенович, 
1918, м Балаклія. Лейт. Загинув 
25.06.1941. Похований: с. Шепетівка 
Житомирської обл. 

КРУТЬ Степан Микитович, 1914, 
м. Балаклія. Мол. лейт. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

КРУТЬ Христофор Никанорович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


27.08.1943. Похований: с. Якор Ор- 
ловської обл., Росія. 


КУБАТА Федір Іванович, 1920, 
с. Щербинівка Донецької обл. Серж. 
Загинув 7.04.1944. Похований: с. Ані- 
симово Гісковської обл., Росія. 


КУЗНЕЦОВ Анатолій Олександ- 
рович, 1921, с. Волобуївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1941. 

КУЗЬМЕНКО Василь Дмитрович, 
1916, с. Ленінка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Ст. серж. За- 
гинув 14.08.1942. Похований: с. Дуб- 
ни Смоленської обл., Росія. 

КУЗЬМЕНКО Семен Григоро- 
вич, 1904, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

КУЛИК Іван Степанович, 1907, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
1.03.1944. Похований: с. Вече Пуш- 
кіно-Горського р-ну Псковської обл., 
Росія. 

КУЛИК Микола Євстропович, 
1921, м. Балаклія. Лейт. Помер від 
ран 7.12.1941. Похований: с. Ново- 
сельці Новгородської обл., Росія. 

КУЛИК Пилип Стефанович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
11.09.1943. 

КУЛИК Федір Павлович, с. Асіїв- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 17.08.1943. 
Похований: с. Довгеньке Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 

КУПЧИН Костянтин Порфиро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 

КУРБАЦЬКИЙ Олександр Пет- 
рович, 1903,.м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 24.10.1941. 

КУСЛІЙ 0 Федот Григорович, 
1901, м. Миргород Полтавської обл. 
Ст-на. Загинув 3.08.1943. Похова- 
ний: м. Ржава Орловської обл., 
Росія. 

КУЩ івак Федорович, 1922, 
м. Балаклія. Лейт. Загинув 15.03.1943. 
Похований: с. Бари Смоленської 
обл., Росія. 
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ЛАВРИК  Федот Григорович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.07.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 


ЛАВРИНЕНКО Дмитро Силович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941, 

ЛАВРИНЕНКО Михайло Федо- 
рович, 1922, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941, 


ЛАВРИНЕНКО Сила Силович, 
1907, м. Балаклія, Пропав без вісті 
у листоп. 1941, 


ЛАВРИНЕНКО Тимофій Сило- 
вич, 1909, м. Балаклія. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941, 

ЛАГУН Антон Якович, 1913, 


м. Балаклія. Серж. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ЛАГУН Григорій Мойсейович, 
1906, м. Балаклія. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ЛАГУН Іван Трохимович, м. Ба- 
лаклія. Помер від ран 27.04.1944. 
Похований: с. Пугаченні, Молдова. 


ЛАГУНОВ Григорій Іванович, 
1901. Гв. ст. серж. Помер від ран 
20.07.1943. Похований: с. Подолки 
Курської обл., Росія. 


ЛАПІН Андрій Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 6.07.1943. 
Похований: м. Куп'янськ Харків- 
ської обл. 


ЛЕБЕДІВ Василь Васильович, 
1910, с. Казанка Дніпропетровської 
обл. Рядовий. Загинув 21.08.1943. 
Похований: смт Безлюдівка Харків- 
ського р-ну Харківської обл. 

ЛЕБІДЬ 4 Андрій Федорович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 26.07.1941. 

ЛЕБІДЬ Пантелеймон Іванович, 
1901, Полтавська обл. Помер від ран 
13.08.1941. 

ЛЕВИТОВ Лаврентій Дмитрович, 
1915. Рядовий. Пропав без вісті 
2.07.1942. - 


ЛЕВИЦЬКИЙ Валер'ян Іванович, 
1917, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

ЛЕВІНЦОВ Олександр Анатолі- 
йович, 1921, с. Семенівка Шевчен- 
ківського р-ну Харківської обл. Ст. 
серж, Пропав без вісті у квіт, 1943. 

ЛЕВЧЕНКО Петро Андрійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.09.1943. Похований: с. Новоми- 
колаївка Дніпропетровської обл. 

ЛЕЛЮХ Федір Іванович, 1907, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЛЕМІШКО Степан Денисович, 
1906, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ЛЕОНОВ Степан Миколайович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
24.01.1944. Похований: м. Дніпро- 
дзержинськ Дніпропетровської обл. 

ЛЕЩЕНКО (їван Самійлович, 
1926, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 17.03.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


ЛИМАНСЬКИЙ Іван Васильович, 
1903, с. Вербівка Балаклійського 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 


пав без вісті у квіт. 1943. 


ЛИМАНСЬКИЙ Федір Андрійо- 
вич, 1901, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 16.04.1944. Похований: 
с. Оланешті, Молдова. 


ЛИННИК Михайло Іванович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
16.02.1943. Похований: с. Олексіївка 
Харківської обл. 


ЛИСУНОВ Дмитро Васильович, 
1907, с. Крейдянка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 5.01.1942, 

ЛИТВИНОВ Григорій Юхимович, 
1916, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943, 

ЛИТВИНОВ Михайло Григоро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. Похований: с. Леме- 
шина Орловської обл., Росія. 
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ЛИТВИНОВ Олексій Лук'янович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
5.08.1943. Похований: с. Томарівка 
Бєлгородської обл. 

ЛИТВИНОВ Сергій Юхимович, 
1903, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

ЛОБОДА Іван Іванович, м. Ба- 
лаклія. Серж. Загинув 22.09.1944. 
Похований: м. Дагда Краславського 
р-ну, Латвія. 

ЛОГУНОВ Григорій Іванович, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
23.07.1943. Похований: с. Подольхи 
Прохоровського р-ну Бєлгородської 
обл. 


м 


МАЗАЙ Андрій Леонтійович, 
1892, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

МАЗУНОВ Олексій Григорович, 
1912, м. Семипалатинськ, Казахстан. 
Ст-на, Пропав без вісті у січ. 1944. 

МАКАРЕНКО Яків Дмитрович, 
1910, м. Полтава. Рядовий. Помер 
у полоні 8.09.1944. 


МАКОВЕЦЬКИЙ Омелян Семе- 
нович, м. Балаклія. Серж. Помер від 
ран 3.01.1942. 

МАКАВЕЦЬКИЙ Семен Матві- 
йович, 1915, с. Червоний Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАКСИМОВА Раїса (Яківна, 
1924, м. Балаклія. Серж. Загинула 
25.12.1943. Похована: с. Високе Со- 
фіївського р-ну Дніпропетровської 
обл. 

МАЛЕЖИК іван Петрович, 1923, 
м. Балаклія. Лейт. Загинув 17.11.1943. 

МАЛЕЖИК Петро Петрович, 
1919, м. Балаклія. Ст. лейт. Пропав 
без вісті 26.08.1941. 


ЛОЗИЦЬКИЙ Олексій Микола- 
йович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ЛОЗОВИЙ Іван Володимирович, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
16.01.1944. Похований: ст. Ракома, 
Новгородська обл., Росія. 

ЛУЧКІН Іван Григорович, м. Ба- 
лаклія. Матрос. Пропав без вісті 
3.07.1942. 


ЛУШПАН Олексій Григорович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
23.07.1944. Похований: м. Гродно, 
Бєларусь. 


МАЛИГОН Григорій Трохимо- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

МАЛИГОН Михайло Антонович, 
1897, с. Бригадирівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Загинув 
26.08.1943. Похований: Ізюмський 
р-н Харківської обл. 


МАЛИГОН Петро Михайлович, 


7 1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 


без вісті у груд. 1943. 

МАЛИХІН Дмитро Трохимович, 
1914, м. Воронеж, Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес, 1943. 

МАЛИХІН Ілля Павлович, 1910, 
с. Шевелівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 

МАЛИШЕВ Іван Петрович, 1905, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941, 

МАЛИШЕВ Степан Петрович, 
1918, м. Балаклія. Серж. Загинув 
23.02.1942. Похований: Ленінград- 
ська обл. 


МАЛИШЕВ Степан Прокопович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер у по- 
лоні 2.09.1942. 


МАНДРИКА  їЙван Павлович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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о НН Р я 


МАНДРИКА Микола Михайло- 
вич, м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
24.03.1944. Похований: с. Лянцкор- 
сунь Хмельницької обл. 


МАНДРИКА Олексій Іванович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 13.09.1944. 

МАРЕВИЧ Тимофій Данилович, 
м. Балаклія. Ст-на. Помер від ран 
23.07.1943. Похований: с. Дякове 
Антрацитівського р-ну Луганської 
обл. 

МАРИНЧЕНКО Петро Григоро- 
вич, 1921, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 23.02.1943. Похований: Харків- 
ська обл. 


МАРТИНОВ Пилип (Іванович, 
1919, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 

МАТЮШЕНКО Петро Кіндрато- 
вич, 1917, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1941. 


МАШУРА Михайло Кузьмич, 
1907, Балаклійський р-н Харківської 
обл. Серж. Загинув 2.08.1944. Похо- 
ваний: Естонія. 

МЕЗІН Іван Петрович, м. Балак- 
лія. К-н. Помер від ран 7.12.1943. 
Похований: смт Солоне Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

МЕЛЬНИК  Їван Григорович, 
1907, м. Балаклія. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

МЕТЕЛЕНКО Пилип Мойсейо- 
вич, 1902, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

МИКУЛЕНКО Олександр Анд- 
рійович, м. Балаклія. Рядовий. Про- 
пав без вісті 8.04.1943. 

МИКУЛЕНКО Тимофій Митро- 
фанович, 1906, с. Вербівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Мол. 
лейт. Пропав без вісті у листоп. 
1942. 

МИНКО Їван Павлович, 1920, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

МИХАЙЛОВ  (їван  Дмитро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 


нув 14.08.1944. Похований: с. Корче- 
палу, Литва. 

МІЛАШ Леонід  (їІванович, 
м, Балаклія. Рядовий. Прогіав без 
вісті 25.07.1944. 

МІНЕНКО Єгор (Семенович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

МІНЯЙЛО Григорій Іванович, 
1901, м. Балаклія. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

МІНЯЙЛО (Іван Григорович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
16.09.1944. 

МІНЯЙЛО (їЇван Никанорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від 
ран 2.07.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 

МІНЯЙЛО Трохим Петрович, 
1919, м. Балаклія. Ст, лейт. Загинув 


4.12.1942. Похований: Ленінград- 
ська обл. 
МІШУРА Павло Маркович, 


с. Локія Луганської обл. Рядовий. 
Загинув 19.07.1944. | Похований: 
с. Бичі, Литва. 


МІЩЕНКО Григорій Микито- 
вич, 1906, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес, 1943. 

МІЩЕНКО Петро Микитович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 66.11.1943. | Похований: 
с. Башмачка Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

МІЩЕНКО Семен Йосипович, 
1913, с. Глазунівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

МОРОЗ Олексій Якович, м. Ба- 
лаклія. Загинув 15.09.1943, Похова- 
ний: с. Красний Яр Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

МОСКАЛЕНКО Павло Євдоки- 
мович, 1926, м. Балаклія. Мол. 
серж. Загинув 25.05.1944. Похова- 
ний: м. Дубно Рівненської обл. 

МОХОВ Петро Овсійович, Ба- 
лаклійський р-н Харківської обл. 
Лейт. Загинув 46.07.1941. Похова- 
ний: с. Хрестці Новгородської обл., 
Росія. 
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МОХОНЬКО (Їван Григорович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1.08.1943. Похований с. Нікольське 
Луганської обл. 

МРАЧКО Олександр Йосипо- 
вич, 1903, м. Балаклія. Ст. лейт. 
Пропав без вісті у квіт. 1944. 


МУРАВИОВ Петро Олександро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.01.1942. 


МУСІЄНКО Петро Данилович, 


НАЗАРЕНКО |4їІван (Іванович, 
1923, с. Волохів Яр Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

НАЗАРЕНКО Іван Савелійович, 
1906, с. Волохів Яр. Рядовий. Помер 
від ран у січ. 1945. 

НАЗАРЕНКО Лаврентій Андрі- 
йович, 1910, м. Балаклія. Ст. серж. 
Пропав без вісті 6.12.1942. 


НАЗАРОВ Павло Михайлович, 
1918, Донецька обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

НАЙДА Матвій Якович, 1906, 
с. Улянівка Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

НАРВЕНКО Василь Петрович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
2.06.1944. Похований: с. Старинка 
Ушацького р-ну Вітебської обл., Бє- 
ларусь. 

НАРОВЕНКО Василь Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.08.1943. Похований: Зміївський 
р-н Харківської обл. 

НАРОВЕНКО Гаврило Григоро- 
вич, 1908, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув у полоні 29.04.1944. 

НАРОВЕНКО Данило Григоро- 
вич, 1911, м. Балаклія. Рядовий. По- 
мер від ран 28.02.1943. Похований: 
м. Балаклія Харківської обл. 
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1914, с. Грушине Первомайського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 

МУХІН Петро Пилипович, 1902, 
с. Лощуково Рязанської обл., Росія. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


МУХІН (Семен  Прохорович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.04.1942. Похований: Лу- 
ганська обл. 


НАРОВЕНКО (Їван Юхимович, 
м. Балаклія. Помер від ран 
1.04.1943. Похований: м. Пенза, 
Росія. 


НАТОПТО Іван Петрович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 5.09.1942. 
Похований: с. Путятіно Ленінград- 
ської обл. 

НЕДАЙВОДА Олександр Лук'я- 
нович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

НЕДІК Андрій 0 Сергійович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.08.1941. 


НЕДІК Сергій Федорович, 1896, 


. м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 


вісті у січ, 1943. 


НЕДОГАРОК Іван Зіновійович, 
1909, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 


НЕДОГАРОК Їван Мойсейович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


НЕДОГАРОК іван Федорович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


НЕДОГАРОК Павло Леонтійо- 
вич, 1901, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1943. 

НЕДОГАРОК Яків Зіновійович, 
1898, м. Балаклія. Серж. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

НЕДЯК Павло Гаврилович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 15.08.1942. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





НЕЗУС Дмитро Калинович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
17.09.1943. Похований: с. Владими- 
рівка Краснодарського краю, Росія. 

НЕЗУС Микола Петрович, 1896, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

НЕСМАШНИЙ Андрій Петро- 
вич, 1924, м. Балаклія. Рядовий. По- 
мер від ран 6.07.1943. 

НЕСМАШНИЙ Петро Антоно- 
вич, 1904, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 

НЕСТЕРЕНКО Степан Іванович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
28.12.1941. Похований: смт Ольхо- 
ватка Донецької обл. 

НІМЕЦЬ Василь Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 12.08.1944. 
Похований: с. Зданув, Польща. 

НІМЕЦЬ Василь Степанович, 
1921, м. Балаклія. Серж. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

НІМЕЦЬ Григорій (Іванович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

НІМЕЦЬ Костянтин Митрофано- 
вич, 1902, м. Балаклія. Рядовий, 
Пропав без вісті 23.08.1943. 

НІКІТЕНКО Федор Петрович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

НІКІФОРОВ Євген Миколайо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 


о 


ОБОЗНА Ганна Наумівна, 1908, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропала без 
вісті у верес. 1943. - 

ОБОЗНИЙ Андрій Аполонович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
3.10.1943. Похований: с. Військове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


ОБОЗНМИЙ Іван Миколайович, 


29.03.1943. Похований: с. Жуваківка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

НІКОЛАЄНКО Панас Федоро- 
вич, м. Балаклія. Серж. Загинув 
1.05.1944. Похований: с. Овадне Во- 
лодимир-Волинського р-ну Волин- 
ської обл. 


НІКОЛАЄНКО Володимир Мит- 
рофанович, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


НІКОЛАЄНКО Федір Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.03.1943. Похований: с. Вітрівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл, 


НОЗДРАЧОВ Яків Сергійович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
4.09.1941. Похований: с. Орловка 
Городищенського р-ну Волгоград- 
ської обл. 

НОСАНЬ Іван Петрович, 1910, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


НОСАНЬ Йосип Гордійович, 
1908, м. Балаклія. Лейт. Загинув 
у лип. 1942. Похований: с. Ясний 
Бір Новгородської обл., Росія. 

НОСАНЬ Олексій Гнатович, 
1906., м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

НОСИРОВ Хамит Селифанович, 
1908, м. Актюбінськ, Казахстан. Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1944. 


1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ОБОЗНИЙ Микола Кирилович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
6.12.1942. Похований: с. Дмитрівка 
Волгоградської обл., Росія. 


ОБОЗНИЙ Панас Андрійович, 
1919, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 


ОБОЗНИЙ Павло Васильович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 
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ОБОЗНИЙ Петро Андрійович, 
1914, с. Вербівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1942. 

ОБОЗНИЙ Порфирій Кирило- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

ОБОЗНИЙ Федір Гнатович, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ОБОЗНИЙ Федір Демидович, 
1910, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1941. 


ОДЕРІЙ Григорій Пантелійович, 
1913, м. Балаклія. Серж. Загинув 
14.11,1943. Похований: с. Нікольщи- 
на Дубровенського р-ну Вітебської 
обл., Беларусь. 

ОДЕРІЙ Іван Володимирович, 
1904, м. залаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

ОДЕРІЙ Леонтій Михайлович, 
1899, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. : 

ОДЕРІЙ Максим Павлович, 
1914, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 17.08.1942. Похова- 
ний: с. Миколаївське Оленінського 
р-ну Тверської обл., Росія. 

ОДЕРІЙ Олександр Семено- 
вич, 1900, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ОДЕРІЙ Стефан Олександро- 
вич, 1910, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ОДЕРІЙ Степан Митрофанович, 
1906, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 2.09.1943. Похова- 
ний: с. Суха Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

ОДНОВАЛОВ Борис Іванович, 
м. Балаклія. Гв. мол. лейт. Загинув 
10.03.1945. Похований: с. Корнєво 
Багратіоновського р-ну Калінінград- 
ської обл., Росія. 
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ОЛІЙНИК Андрій Оксентійо- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 3.04.1943. 

ОЛІЙНИК Василь 0 Минович, 
1916, м. Балаклія. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ОЛІЙНИК (Їван Оксентійович, 
1906, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 


ОЛІЙНИК Олександр Гаврило- 
вич, 1918, м. Балаклія. Призваний 
у 1939. Рядовий, Пропав без вісті 
у верес. 1941, 


ОЛІЙНИК Павло Юхимович, 
1899, смт Савинці Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер у полоні 20.11.1942. 


ОЛІЙНИК Прокіп Пилипович, 
1898, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Єфрейтор. Загинув 19.08.1943. По- 
хований: с. Красний Яр Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 


ОЛІЙНИК  Тихін Сергійович, 
1912, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Ст, серж. Помер від ран 28.03.1945. 


ОМЕЛЬЧЕНКО Олексій Георгі- 
йович, м. Балаклія. Серж. Пропав 
без вісті 8.12.1943. 


ОНОФРІЄНКО Панас Васильо- 
вич, 1911, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Помер від ран 
11.08.1943. 

ОНОФРІЄНКО Тихін Явтухович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

ОНУФРІЄНКО Григорій Івано- 
вич, 1902, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 


ОНУФРІЄНКО Михайло Карпо- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 14.11.1943. Похований: с. На- 
стопіль Криничанського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 

ОНУФРІЄНКО Олексій Кар- 
пович, 1910, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер від ран 28.04.1943. Похова- 
ний: Пушкіно-Горський р-н Псков- 
ської обл., Росія. 


52 


ОРЛОВ Михайло Васильович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 4.08.1942. 


ПАВЛЕНКО Григорій Дмитро- 
вич, 1909, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у груд. 
1942 у Ленінградській обл. 

ПАВЛЕНКО Петро Павлович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
11.11.1943. Похований: с. Михайлів- 
ське Гомельської обл., Бєларусь. 


ПАВЛЕНКО Яків Васильович, 
1915, м. Балаклія. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ПАВЛОВ Антон Васильович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 2.03.1943. 


ПАВЛОВ | Василь Васильович, 
1912, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1941. 


ПАВЛОВ Іван Федорович, 1923, 
с. Бригадирівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
22.01.1944, Похований: с. Тетерівка 
Київської обл. 


ПАВЛЮЧЕНКО Яків Борисович, 
1923, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у лип, 1941. 


ПАВУК Григорій Васильович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 5.08.1943. 


ПАВУК Павло 0 Михайлович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
26.08.1941. Похований: с. Кубанка. 


ПАНОВ Василь Панасович, 1918, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.02.1943. Похований: с. Бере- 
ка Первомайського р-ну Харків- 
ської обл. 


ПАРХОМЕНКО Дмитро Омеля- 


нович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 20.08.1943. Похований: смт Васи- 
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ОСТРІКОВ Микола Іванович, 1924, 
м. Балаклія. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


щеве Харківського р-ну Харківської 
обл. 

ПАСІЧНИК Петро Семенович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1944. 

ПАХОМОВ Петро Семенович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.03.1945. Похований: с. Цопкай, 
Польща. й 


ПАШКО Дмитро Миколайович, 
м. Балаклія, Рядовий. Пропав без 
вісті 28.01.1944. 


ПАШКОВ Андрій (Іванович, 
1900, с. Асіївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПАШКОВ Дмитро Пилипович, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
27.01.1945. Похований: с. Ламперс- 
дорф, Німеччина. 

ПАШКОВ Дмитро Денисович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 8.08.1944. 

ПАШКОВ Іван Володимирович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
9.03.1942. Похований: с. Спас-По- 
лость Чудовського р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 

ПЕРЕГУДА Семен Миколайо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.07.1942. 

ПЕРЕПІЧАЙ Георгій Олексан- 
дрович, 1925, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 28.02.1944. Похований: 
с. Стайни Тверської обл., Росія. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Василь Мак- 
симович, 1912, м. Балаклія. Серж. 
Пропав без вісті 10.07.1942. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Іван Андрі- 
йович, 1920, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1942. 

ПЕРЕТЯТЬКО Степан Григоро- 
вич, 1907, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


нь ьо на рі віть 
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ПЕРМІНОВ Степан Сергійович, 
1905, с. Бермітне Свердловської 
обл. Росія. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ПЕТРАК Григорій 0|Іванович, 
1922, м. Балаклія. Призваний у 1942. 
Ст. серж. Загинув 15.08.1943. Похо- 
ваний: с. Тростянець Новоосколь- 
ського р-ну Бєлгородської обл. 

ПЕТРИЧЕНКО Дмитро Іванович, 
1920, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 

ПЕТРИЧЕНКО Устим Лук'яно- 
вич, 1892, м. Балаклія. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПЕТРОВ Василь Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПЕТРОВ Володимир Іларіоно- 
вич, 1926, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 

ПЕТРОВ Яків | Онисимович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
5.09.1944. Похований: с. Кобилки 
Варшавського воєвод., Польща. 

ПЕТРЯЄВ Олексій щІванович, 
1916, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 10.10.1941. 

ПЕТЧЕНКО (Іван Андрійович, 
1921, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 17.02.1943. Похований: с. Бе- 
река Первомайського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПЕТЧЕНКО Йосип Тимофійович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПЕТЧЕНКО Пилип Андрійович, 
1899, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ПИЛИПЕНКО (Іван Сергійович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ПИЛИПЕНКО Михайло Данило- 
вич, 1903, м. Балаклія, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 


ПИЛИПЕНКО Семен Данило- 
вич, 1906, м. Балаклія. Призваний 


1941. Рядовий. Помер від ран 
1.08.1942. Похований: с. Іванівське 
Рильського р-ну Курської обл., 
Росія. 

ПИЛЕШ Леонід Іванович, 1910, 
м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
25.06.1944. Похований: м. Псков, 
Росія. 

ПИРІЖОК Юхим Григорович, 
1907, с. Бригадирівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ПИСАРЄВ Ілля Григорович, 
1910, с. Шевелівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПИСАРЄВ Леонтій Дорофійо- 
вич, 1909, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 2.12.1945. Похований: 
с. Висса, Польща. 


ПИСАРЄВ Хома Дорофійович, 
1909, м. Балаклія. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 

ПИСТРЯКОВ Антон Пилипович, 
1914, м. Балаклія. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПІНЧУК Володимир Титович, 
1924, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 

ПЛАХОТЯ Федір Трохимович, 
1915, м. Балаклія. Мол, лейт. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

ПОДОПРИГОРА Іван Федото- 
вич, 1916, м. Балаклія. Серж. Заги- 
нув 20.07.1942. Похований: с. Козу- 
ріно Сафоновського р-ну Смолен- 
ської обл., Росія. 

ПОЛОВКО Олексій Васильович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
21.07.1943. Похований: с. Пеньки 
Орловської обл., Росія. 

ПОЛОВ'ЯН Їван Сильвестро- 
вич, 1910, м. Балаклія. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
27.02.1942. 

ПОЛТАВЕЦЬ Леонтій Іванович, 
1899, м. Балаклія. Серж. Загинув 
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2.02.1945. Похований: м. Познань, 
Польща. 

ПОЛТАВЕЦЬ Митрофан Дани- 
лович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 17.03.1942. Похований: с. Пого- 
релки Тверської обл., Росія. 

ПОЛТАВЕЦЬ Федір Мефодійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 20.03.1943. Похований: 
м. Саратов, Росія. 

ПОЛУКАРОВ Василь Кузьмич, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ПОЛУЯНОВ Петро Тихонович, 
1898, м. Харків. Рядовий. Загинув 
19.02.1943. 

ПОЛЯКОВ Іван Іванович, 1904, 
м. Балаклія. Заст. політрука. Заги- 
нув 15.05.1942. Похований: с. Красні 
Лужки Курської обл., Росія. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Сергій Онисимо- 
вич, м. Балаклія. Серж. Загинув 
13.03.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

ПОНОМАРЬОВ Іван Петрович, 
1896, м. Балаклія. Рядовий, Загинув 
1.03.1943. Похований: с. Веселки 
Краснодарського краю, Росія. 

ПОНОМАРЕНКО Валентин Іва- 
нович, 1925, м. Балаклія. Серж. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Георгій Пор- 
фирович, 1908, м. Балаклія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Данило Федо- 
тович, 1898, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Дмитро Васи- 
льович, 1901, м. Балаклія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО (Іван Олексі- 
йович, 1922, м. Балаклія. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 


у лип. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Іван Васильо- 
вич, 1907, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.07.1943. 
Похований: с. В. Єремівка Донець- 
кої обл. 


ПОНОМАРЕНКО Іван Васильо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.02.1945. Похований: с. Войтфун, 
Німеччина. 


ПОНОМАРЕНКО Їван Юхимо- 
вич, 1921, м. Балаклія. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

ПОНОМАРЕНКО (Їван Тихоно- 
вич, 1917, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Микола Фе- 
дорович, 1922, м. Балаклія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Олексій Гав- 
рилович, 1905, м. Балаклія. Рядовий. 
Помер від ран 13.04.1945. 

ПОНОМАРЕНКО Петро Гнато- 
вич, 1921, м. Балаклія. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Петро Михай- 
лович, 1909, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Савелій Яки- 
мович, 1904, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Сергій Пили- 
пович, 1921, м. Балаклія. Мол. серж. 
Пропав без вісті 18.07.1943. 


ПОНОМАРЕНКО Степан Григо- 
рович, 1914, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Степан Пили- 
пович, 1902, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 31.01.1945, 
Похований: Німеччина. 

ПОНОМАРЕНКО Федір Івано- 
вич, 1907, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Федір Якович, 
1921, м. Балаклія. Лейт. Загинув 
25.05.1942. Похований: Преобра- 
женське клад., м. Москва. 

ПОПЛАВСЬКИЙ Павло Андрі- 
йович, 1911, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 
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ПОПОВ Семен Тихонович, 1902, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ПРИЛУЦЬКИЙ Федір Михайло- 
вич, 1913, Казахстан. Рядовий. Заги- 
нув 11.08.1943. Похований: с. Мар'ї- 
но Єльненського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 

ПРИШИБСЬКИЙ Сергій Лаврен- 
тійович, 1901, м. Балаклія. Рядо- 
вий. Загинув у 1943. 


ПРОКОПЕНКО Нефед Карпо- 
вич, 1909, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.08.1944. 
Похований: с. Торговище Турий- 
ського р-ну Волинської обл. 


ПРОЦЕНКО Петро Семенович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
30.01.1944, Похований: с. Кобилянка 
Кличевського р-ну Могильовської 
обл., Бєларусь. 


ПРУДКИЙ  (Їван Васильович, 


р 


РАЗГОВОРОВ Олександр Тимо- 
фійович, 1912, м. Севастополь, 
Крим. Ст. серж. Загинув 24.07.1943. 
Похований: с. Лаврово Кромського 
р-ну Орловської обл., Росія. 

РВАЧОВ іван Кузьмич, м. Ба- 
лаклія. Призваний у 1939. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

РВАЧОВ Іван Никифорович, 
1896, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

РВАЧОВ Тихін Павлович, 1902, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943. 

РЕБРОВ Михайло Потапович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

РИБАЄВ Петро Якович, 1901, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
25.06.1942. Похований: с. Стецьківка 


1905, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 16.02.1943. 

ПРУДКО  (Їван  Савелійович, 
1913, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ПРУДСЬКИЙ Тимофій Якович, 
1907, м. Балаклія. Призваний у 1940. 
Рядовий. Помер від ран 25.03.1943. 
Похований: с. Велисто Духовщин- 
ського (р-ну Смоленської  обл., 
Росія. 

ПУЗАНОВ Микола Андрійович, 
1914, м. Курськ, Росія. Рядовий. 
Загинув 22.09.1941. 

ПУРДЯ Григорій Матвійович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1.02.1942. 

ПУРДЯ Микола Миколайович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПШЕНИЧНИЙ Микола Гаврило- 
вич, 1917, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


Великобурлуцького р-ну Харків- 
ської обл. 

РИБАЛКО Олександр Іванович, 
1924, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

РИБАЛКО Єгор Васильович, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1944. 

РИБАЛКО Микола Прокопович, 
1924, Оренбурзька обл., Росія. За- 
гинув. 

РИНБУР Борис Ісайович, 1912, 
Бєларусь. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес, 1943. 

РИЩЕНКО Віктор Тимофійович, 
1919, м. Балаклія. Гв. к-н. Загинув 
14.10.1943. Похований: с. Андріїв- 
ське Пологівського р-ну Запорізь- 
кої обл. 

РІЗНИК Олександр Петрович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 21.02.1945. 

РІЗНИК Михайло Митрофано- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 
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РІЗНИК Петро 9щ Андрійович, 
1918, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

РІЗНИК Семен Васильович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

РОЗИНЬКОВ Іван Дмитрович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 19.08.1943. 

РОЗМАН Лазар Абрамович. 
Рядовий. Загинув 15.12.1942. Похо- 
ваний: с. Гунделен Баксанського 
р-ну, Кабардино-Балкарія. 

РОЗУМЕНКО Степан Андрійо- 
вич, 1918, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

РОЗУМНИЙ Віктор Костянтино- 
вич, 1912, м. Балаклія, Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

РОЗУМНИЙ (Іван Тихонович, 
м. Балаклія. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 

РОЗУМНИЙ Петро Тихонович, 
1893, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.03.1944. 

РУБИНСЬКИЙ Дмитро Васильо- 
вич, 1913, м. Балаклія. Призваний у 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

РУБИНСЬКИЙ (їван Олексійо- 
вич, 1903, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

РУДЕНКО Василь Володимиро- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув | 3.04.1943. Похований: 


С 


САВІН Микола Васильович, 
1918, м. Балаклія. Ст-на. Помер від 
ран 20.04.1943. Похований: ст-ця 
Холмська Абинського р-ну Красно- 
дарського краю, Росія. 


с. Криничне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


РУДЕНКО Григорій 4 Якович, 
1898, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РУДЕНКО шПавло Юхимович, 
1918, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у листоп. 1943. 
Похований: с. Кам'янка Ленінград- 
ської обл. 


РУДЕНКО Трохим Григорович, 
1895, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РУДНЄВ їван Миколайович, 
1909, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


РУДНЄВ Яків 0 Миколайович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 1.09.1944. Похований: с. Ко- 
рольов, Польща. 


РУХМАН Ісаак Лейбович, 1904, 
Вітебська обл., Бєларусь. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


РЯБКО Іван Йосипович, 1920, 
м. Богодухів Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер від хвороби 3.01.1943. 
Похований: м. Троїцьк Челябінської 
обл., Росія. 


РЯБКО Семен Йосипович, 1913, 
м. Богодухів. | Лейт. Загинув 
7.10.1944. 


РЯБЧЕНКО |щ(Іван Семенович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
3.04.1943. Похований: с. Криничне 
Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. 


САВІЧЕВ Артем Васильович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
5.09.1944. Похований: с. Наноюрки, 
Польща. 

САВОЙЛОВ Микола Григоро- 
вич, 1911, с. Борщівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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САЛТОВСЬКИЙ Іван Васильо- 
вич, 1920, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

САМОЙЛЕНКО Григорій Кири- 
лович, 1919, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

САМОЙЛЕНКО (Іван Васильо- 
вич, 1924, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

САМОЙЛЕНКО Павло Макси- 
мович, 1916, м. Балаклія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


САМОЙЛИК Дмитро Степано- 
вич, 1910, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

САМОЙЛИК іван Миронович, 
1908, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 24.10.1943. Похо- 
ваний: с. Свистунове Широківського 
р-ну Дніпропетровської обл. 

САМОЙЛИК Павло Пилипович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

САМОЙЛИК Тимофій Никифо- 
рович, 1900, м. Балаклія, Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
16.08.1943, Похований: с. Красний Яр 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


САМОЙЛИК Тихін Степанович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

САМОЙЛИК Федір Стефано- 


вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.03.1943. 


САПОЖНИКОВ Семен Михай- 
лович, 1918, с. Кузнецово Іркутської 
обл. Росія. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1942. 


САПСАЙ Василь  Никитович, 
1926, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 


САПСАЙ Микита Самійлович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

САРАЄВ Андрій (Ілліч, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 8.07.1944, 
Похований: с. Мощаниця Волин- 
ської обл. 


САРАЄВ Іван Павлович, м. Ба- 
лаклія. Призваний у 1941. Серж. 
Загинув 12.08.1943. | Похований: 
с. Алферово Смоленської обл., 
Росія. 


САРАЙ Іван Дмитрович, м. Ба- 
лаклія, Рядовий, Загинув 17.11.1944, 
Похований: м. Ружан, Польща. 

САРАЙ Микита Семенович, 
м. Балаклія. Ст. серж, Загинув 
24.10.1943. Похований: с. Степанів- 
ка Криничанського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


САСІН Григорій Олексійович, 
1921, м. Балаклія. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

САХОНЧИК Кузьма Йосипович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
27.01.1944. Похований: с. Великий 
Бір Могильовської обл., Бєларусь. 

СВЄТУХІН Іван Никифорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від 
ран 13.09.1943. Похований: Кеме- 
ровська обл., Росія. 

СВИРГУН Віктор Дмитрович, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

СВИСТУН Степан Григорович, 
1893, м. Балаклія. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1942. 

СВЯТУХА Павло Сергійович, 
1917, м. Балаклія. Призваний у 1938. 
Рядовий. Загинув 28.06.1941. 

СВЯТУХІН Іван Павлович, 1900, 
м. Балаклія. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 

СЕЛЬЧЕНКО Андрій Данмло- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
13.07.1943. Похований: с. Меліхово 
Корочанського р-ну Бєлгородської 
обл. 

СЕМЕНОВ Андрій Якович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
28.04.1944. Похований: с. Комарова 
Балка, Молдова. 

СЕМИДОЦЬКИЙ Антон Костян- 
тинович, 1903, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 5.02.1944. Похований: 
с. Іванове Рівненської обл. 


58 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


нн Тіїіь'бггФІЄЩШІТГТтТт'|і ббб зв ' 49 49ж «--«-| 


СЕМИДОЦЬКИЙ Федір Семе- 
нович, 1900, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

СЕНЕНКО Петро Миколайович, 
м. Балаклія. Єфрейтор. Помер від 
ран 10.03.1944. Похований: м. Кем, 
Карелія. 

СЕНЕНКО Федір Федорович, 
1913, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

СЕРДЮК Степан Мойсейович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СЕРЕДА Іван Маркович, 1913, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.05.1944. 

СЕРЕБРЯКОВ Борис Сергійович, 
1910, с. Вербівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СЕРГІЄНКО Петро Федорович, 
1921, м. Балаклія. Призваний у 1940. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СИЛЕНКО Василь Федорович, 
1913, м. Балаклія. Серж. Загинув 
11.08.1942. Похований: с. Гуськово 
Орловської обл., Росія. 

СИЛЬЧЕНКО Микола Іванович, 
1921, смт Савинці Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

СИЛЬЧЕНКО Яків Андрійович, 
1910, с. Савинці. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 26.01.1945. Похо- 
ваний: с. Шмилау, Польща. 

СИМОНОВ Григорій Федоро- 
вич, 1912, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 15.02.1944. Похований: 
с. Передки Боровицького р-ну Нов- 
городської обл., Росія. 

СМНЕНКО Степан Федорович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у лют. 1942. Похований: с. Шурівка 
Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. 

СИНЕНКО Федір Федорович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

СИНЧЕНКО Аркадій Іванович, 
1927, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


СИНЧЕНКО Василь Омеляно- 
вич, 1920, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

СИНЧЕНКО (Іван Омелянович, 
1923, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СИНЧЕНКО Михайло Пилипо- 
вич, 1905, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 8.01.1944. Похований: Кірово- 
градська обл. 

СИТНИК Олексій Панасович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

СИТНИК Григорій Антонович, 
1908, м. Балаклія. К-н. Помер від 
ран 9.03.1945. Похований: м. Харків. 

СИЧОВ Іван Васильович, 1900, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у черв. 1942. 

СИЧОВ Василь 0 Сидорович, 
1909, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

СИЧОВ Іван Сидорович, 1913, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

Сичов їзан Арсентійович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
12.07.1943. Похований: с. Ямки 
Курської обл., Росія. 

СИЧОВ Павло Макарович, 1904, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.12.1944. Похований: Латвія. 

СИЧОВ Семен Андрійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1,02.1944. Похований: с. Линець 
Пустошкинського р-ну Псковської 
обл., Росія. 

СИЧОВ Степан Степанович, 
1909, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

СІГОВ Петро Маркович, 1902. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 

1941. 

СІГОВ Семен Андрійович, 
м. Балаклія. Рядовий. 0 Загинув 
1.02.1944. Похований: Пустошкин- 
ський р-н Псковської обл., Росія. 

СІГУТІН Іван Федорович, 1900, 
м. Балаклія. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 
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СІДИХ Олексій Омелянович, 
1922, Грайворонський р-н Бєлгород- 
ської обл. Ст. серж. Загинув 
20.07.1945. Похований: с. Крачала, 
Польща. 


СІНОВОЗ Григорій (Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.03.1943 у р-ні м. Лозової 
Харківської обл. 


СІНОВОЗ Йосип Андрійович, 
1905, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


СІНОВОЗ Яків 94 Андрійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


СІРИХ Олексій Омелянович, 
1922, м. Балаклія. Ст. серж. Загинув 
20.01.1945. Похований: с. Крачала, 
Польща. 


СІРОМАХА Василь (Іванович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


СІРОМОЛОТ Василь Григоро- 
вич, 1906, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СІРОМОЛОТ Іван Семенович, 
1901, м. Балаклія. Серж. Загинув 
13.10.1943. Похований: м. Меліто- 
поль Запорізької обл. 


СІРОМОЛОТ Павло Семено- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.07.1943 у Луганській 
обл. 

СІРОМОЛОТ Павло Михайло- 
вич, 1921, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СКАЛОЗУБОВ Василь Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
4.11.1943. Похований: с. Ходарів 
Миронівського р-ну Київської обл. 

СКІЧКО Василь Федорович, 
1911, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

СКІЧКО Віталій Сергійович, 
1915, м. Балаклія, Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті . 
1943. их 


СКІЧКО Григорій Артемович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
25.03.1945. Похований: с. Отмут, 
Німеччина. 


СКІЧКО Іван Сергійович, 1901, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

СКІЧКО Степан Савелійович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

СКЛЯРОВ Андрій Дмитрович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


СКЛЯРОВ Іван Никифорович, 
1902, м. Балаклія. Призваний у 1943. 
разовна: Пропав без вісті у жовт. 

43. 


СКЛЯРОВ Михайло Тимофійо- 
вич, 1898, м. Балаклія. Призваний 
у 1941, Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

СКЛЯРОВ Павло Петрович, 
1915, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

СКЛЯРОВ Петро Федорович, 
1911, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

СКЛЯРОВ Федір Петрович, 
1914, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий, Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СКОРОБОГАТСЬКМИ Григорій 
Порфирович, 1911, м. Балаклія. 
Призваний у 1941. Серж. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СКОРОБОГАТСЬКИЙ Дмитро 
Петрович, 1919, м. Балаклія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СКОРОБОГАТСЬКИЙ Тимофій 
Порфирович, 1902, м. Балаклія, Ря- 
довий. Помер у полоні у 1942. Похо- 
ваний: м. Славута Хмельницької 
обл. 

СЛАБУНОВ Тимофій Якович, 
1908, с. Бабариківка Балаклійського 
р-ну Харківської обл, Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 

СЛАСТЬОНОВ Лука Федоро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 


24.02.1944. Похований: с. Головкове 
Нікопольського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

СЛОБОДНЮК Сергій Юхимо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
12.11.1942. Похований: с. Шаумян 
Краснодарського краю, Росія. 

СМОЛЯНЕЦЬ Олександр Пет- 
рович, 1904, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 16.08.1943. 
Похований: Зміївський р-н Харків- 
ської обл. 

СМОЛЯНЕЦЬ Олексій Петро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.03.1943 у м. Лозова 
Харківської обл. 

СМОЛЯНЕЦЬ Федір Петрович, 
1907, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1944. 

СОЖЕНКО Іван Никифорович, 
1916, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СОКОЛ Микола Іванович, 1919, 
Близнюківський | р-н Харківської 
обл. Мол. серж. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СОКОЛЬЦОВ Григорій Андрі- 
йович, 1913, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1943. 

СОКОЛЬЦОВ Данило Якович, 
1895, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від хвороби 17.04.1944. Похований: 
с. Лапівці Тернопільської обл. 

СОКОЛЬЦОВ (ілля Максимо- 
вич, 1902, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1942. 

СОКОЛЬЦОВ Саливон Сергійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
10.08.1944. Похований: с. Дородка, 
Польща. 

СОЛОВИОВ Іван Лук'янович, 
1898, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
у берез. 1944. Похований: смт Під- 
волочиськ Тернопільської обл. 

СОЛОДОВНИК Андрій Олек- 
сандрович, 1909, м. Балаклія. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1944. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


СОЛОДОВНИК іван Семенович, 
1920, м. Балаклія. Пропав без вісті 
у черв. 1941. 

СОЛОДОВНИК Федір Семено- 
вич, 1910, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

СОСНИЦЬКИЙ Іван Антонович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
27.12.1942. 


СТАРОВ Тимофій Микитович, 
с. Щевелівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
14.08.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 

СТАРУХІН Федір Федорович, 
1908, м. Балаклія. Призваний у 1942. 
Серж. Пропав без вісті у груд. 1943. 

СТАРУСЬЄВ Василь Силович, 
1912, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


СТАРУСЬЄВ Гнат (Іванович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
31.10.1943. 

СТАРУСЬЄВ  Їван Іванович, 


1920, с. Волохів Яр Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СТАРУСЬЄВ Олександр Ілліч, 
1916, м. Балаклія. Ст. серж. Помер 
від ран 5.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 

СТАРУСЬЄВ Петро Порфиро- 
вич, м. Балаклія. Ст-на. Загинув 
17.07.1943. Похований: с. Заводи 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


СТАРУСЬЄВ Тимофій | |Ілліч, 
1903, м. Балаклія.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

СТАРЧЕНКО Григорій Мойсейо- 
вич, 1924, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 8.09.1943. Похований: с. Мала 
Комишеваха Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

СТЕБЛЯНКО (шїван Кирилович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
1.01.1943. Похований: с. Козачий 
Курган Волгоградської обл., Росія. 
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СТОЙКА Олександр Федоро- 
вич, 1911, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

СТОЙКА Павло Федорович, 
1903, м. Балаклія. | Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

СТОЛБОВИЙ Андрій Петрович, 
1902, с. Борщівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Костянтинівським | РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 


СТОЛБОВИЙ Василь Артамоно- 
вич, 1914, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


СТОЛБОВИЙ Василь Степано- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
13.06.1942. Похований: с. Новосте- 
панівка Шевченківського р-ну Хар- 
ківської обл. 


СТОЛБОВИЙ Григорій Андрійо- 
вич, 1900, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


СТОЛБОВИЙ Максим Наумо- 
вич, 1911, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

СТОЛБОВИЙ Михайло Якович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 


10.01.1943. Похований: Волгоград- 
ська обл. 


СТОЛБОВИЙ Олексій Олексійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
7.04.1945. Похований: Німеччина. 


СТОЛБОВИЙ Степан Єгорович, 
1905, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СТОРОЖКО Василь Степано- 
вич, 1913, м. Балаклія. Мол. лейт. 
Пропав без вісті 19.04.1945, 

СТОРОЖКО  (4їван (Іванович, 
1914, м. Балаклія. Ст. лейт. Пропав 
без вісті у 1941, 


СТОРОЖКО (ЇІван Корнійович, 
1909, м. Балаклія. | Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СТОРОЖКО Іван Степанович, 


1921, м. Балаклія, Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941, 


61 


СТОРОЖКО Степан Степано- 
вич, 1908, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1944. 

СТОРОЖКО Юхим Спиридоно- 
вич, 1908, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Ст. серж. Загинув 27.05.1942. 
Похований: м. Волгоград. 

СТРІЛЕЦЬ Василь Назарович, 
1910, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1944. 


СТРІЛЕЦЬ Тимофій Сергійович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941, 


СТРІЛЕЦЬ Яків Сергійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
17.08.1943. Похований: сел. Кутузів- 
ка Харківського р-ну Харківської обл. 

СТРЕЛЬЦОВ (Іван Сидорович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.08.1942. 


СТРЕЛЬЦОВ Роман Федорович, 
1904, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 4.04.1942. 


СТРЕЛЬЦОВ Степан Тимофійо- 
вич, 1916, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 3.04.1942. 


СТРОЄНКО (ШТикін Остапович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
3.08.1944. Похований: с. Войтковиця, 
Польща. 


СУПРУН Григорій Петрович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 19.11.1943, 


СУРКОВ Михайло Микитович, 
1897, м: Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


СУХІНЧЕНКО Олександр Івано- 
вич, 1924, м. Балаклія. Призваний 


у 1943. Рядовий. Загинув у лют. 
1943. 


СУЧКОВ Федір Дем'янович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
6.03.1943. Похований: с. Кошкіно 
Ленінградської обл. 


СУШИЛЬНИКОВ Дмитро Івано- 
вич, 1912, с. Волобуївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Мол. лейт. Помер від ран 7.01.1944. 
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т 


ТАРАНЮКОВ Микола Наумо- 
вич, 1905, с. Борщівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

ТАРАСЕНКО Андрій Никаноро- 
вич, 1900, м. Балаклія. Мол. серж. 
Загинув 17.10.1944. Похований: 
с. Тучки, Латвія. 


ТАРАСЕНКО Григорій Олексі- 
йович, 1916, м. Балаклія. Мол. серж. 
Пропав без вісті 26.06.1941. 


ТАРАСЕНКО Іван Євдокимович, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 11.02.1944. Похований: 
с. Ільмень Новгородського р-ну 
Новгородської обл., Росія. 

ТАРАСЕНКО  Їван Кузьмич, 
1925, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.03.1945. Похований: Польща. 


ТАРАСЕНКО Кузьма Якович, 
1904, м. Балаклія, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ТАРАСЕНКО ш|Семен (Якович, 
1901, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.06.1943. 


ТАРАСЕНКО Степан (Якович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ТАРАСЕНКО Федір Іванович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
3.03.1943. Похований: с. Кам'янка 
Ярцевського р-ну Смоленської обл., 
Росія. 

ТАРАСОВ Дмитро Омелянович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Брусни 
Орловської обл., Росія. 


ТАРАСОВ Сергій Якович, 1921, 
м. Балаклія. Ст. серж. Помер від ран 
16.08.1943. Похований: м. Кіров Ка- 
лузької обл., Росія. 

ТАРАСОВ Яків Митрофанович, 
1893, с. Волобуївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 8.04.1943. 

ТЕРТИЧНИЙ Семен (Іванович, 


1905, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ТИМЧЕНКО Григорій Мефоді- 
йович, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
19.05.1943 у морі. 


ТИМЧЕНКО |ван Федорович, 
1918, м. Балаклія. | Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ТИМЧЕНКО Костянтин Федоро- 
вич, 1911, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ТИТАРЕНКО Петро Іванович, 
м. Балаклія. Ст. лейт. Загинув 
2.08.1944. Похований: с. Рожани 
Брестської обл., Беларусь. 


ТИХОНОВ Олексій Володими- 
рович, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 24.08.1942, 


ЛКАЧОВ Григорій Терентійович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
14.07.1943. Похований: с. Трехонсто- 
во Орловської обл., Росія. 


ТКАЧЕНКО ван Іванович, 1919, 
м. Балаклія. Єфрейтор. Загинув 
24.11.1941. 

ТКАЧЕНКО Петро Іванович, 
1907, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Ст. політрук. Загинув 19.07.1941. 
Похований: Тверська обл., Росія. 

ТОЛМАЧОВ Андрій Григоро- 
вич, 1899, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 20.10.1942. Похований: 
Ростовська обл., Росія. 

ТОПОРКОВ Яків Платонович, 
1916, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ТУЄВ Олександр Лук'янович, 
м. Балаклія. Серж. Загинув 6.02.1943. 
Похований: с. Станове Курської обл. 


ТУРЧИН Михайло Родіонович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від ран 21.04.1942. Похований: 
м. Армавір Краснодарського краю, 
Росія. 

ТЮРІН Єгор Васильович, 1906, 
с. Соборівка Воронезької обл., Ро- 
сія. Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 
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УВАРОВ Володимир Дмитро- 
вич, 1912, Краснодарський край, Ро- 
сія. Серж. Загинув 7.09.1944. Похо- 
ваний: м. Глуш Варшавського воє- 
вод., Польща. 

УВАРОВ Степан Микитович, 
1901, м, Балаклія. Рядовий. Загинув 
6.09,1943. | Похований: | с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл, 

УСМК Григорій Андрійович, 1912, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

УСИК Григорій Панасович, 1920, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав бе вісті у черв. 1943. 

УСИК Гнат Тихонович, 1897, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
6.04.1944. Похований: (м. Ржев 
Псковської обл., Росія. 


УСИК Микола Іванович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 30.03.1945. 
Похований: с. Тиллиндорф, Німеч- 
чина. 


Ф 


ФАЛЬКО Спиридон (Якович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.08.1944. Похований: Естонія. 


ФАНДЄЄВ Костянтин Мартино- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Помер від 
ран 25.11.1942. Похований: с. Ок- 
тябрське Бєлгородської обл. 


ФАСТОВ Трохим Степанович, 
с. Гусарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
ФЕДОРЕНКО Григорій Івано- 
вич, м. Балаклія. Матрос. Загинув 
у Чорному морі 6.10.1943. 
ФЕДОРЕНКО (Їван Євдокимо- 
вич, 1915, м. Балаклія. Призваний 
у 1939. Лейт. Пропав без вісті у 1943 
у м. Дніпропетровську. 
ФЕДОРЕНКО Максим Євдоки- 


УСИК Олександр Федотович, 
1913, м. Балаклія. Серж. Помер від 
ран 3.03.1944. Похований: с. Воро- 
шилово Вітебської обл., Бєларусь. 


УСИК Павло Васильович, м. Ба- 
лаклія, Рядовий. Загинув 16.02.1943. 
Похований: с. Красний Яр Вовчан- 
ського р-ну Харківської обл. 


УСИК Петро Якович, 1907, 
м. Балаклія. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943 
у Борівському р-ні Хархівської обл. 


УСИК Семен Панасович, 1917, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943. 


УСИК Семен Михайлович, 1906, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
28.03.1943. Похований: Ново- 
одеський р-н Миколаївської обл. 


УСИК Трохим Прокопович, 
1917, м. Балаклія, Гіризваний у 1936. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


УСЬКОВ Іван Васильович, 1900, 
м. Балаклія. Рядовий, Пропав без 
вісті 27.02.1943, 


мович, 1907, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943 у р-ні м. Новгорода, 
Росія. 

ФЕДОРЕНКО Павло Іванович, 
1922, м. Балаклія. Лейт. Загинув 
10.07.1942. Похований: с. Слободка 
Думиницького р-ну Калузької обл., 
Росія. 

ФЕДОРЕНКО Харитон Никифо- 
рович, 1898, м. Балаклія. Мол, серж. 
Пропав без вісті 30.09.1943 у Київ- 
ській обл. 

ФЕДОРЧЕНКО Олексій Захаро- 
вич, 1910, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 12.12.1943. Похований: с. Ма- 
ла Рача Радомишльського р-ну Жи- 
томирської обл. 

ФЕДОРЧЕНКО Пилип Самійло- 
вич, 1901, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ФЕДЯЄВ Олексій Прокопович, 
м. Балаклія. Єфрейтор. Загинув 
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10.08.1943. Похований: с. Знаменка 
Должанського р-ну Орловської обл., 
Росія. 

ФІЛЕНКО Потап Іванович, 1905, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
30.09.1944. Похований: с. Севки, 
Латвія. 


ФІРСОВ Єгор Михайлович, 
1918, м. Бердянськ Запорізької обл. 
Ст-на. Пропав без вісті у груд. 1943. 


ФІСЕНКО  Тихін Йосипович, 
1911, м. Балаклія.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ФОМЕНКО Василь Матвійович, 
1922, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ФОМЕНКО Григорій Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
24.07.1943. Похований: с. Брусни 
Смоленської обл., Росія. 


ФОМЕНКО (Іван Васильович, 
1910. Рядовий. Пропав без вісті 
6.08.1941. 


ФОМЕНКО Леонтій Миколайо- 


Х 


ХАЛИМОН  (їЇван Юрійович, 
1913, Чернігівська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ХАРЧЕНКО щ4їван Антонович, 


м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.03.1945. 


ХАРЧЕНКО  Їван  Данмлович, 
1914, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 13.10.1943. Похо- 
ваний: с. Великий Букрин Миронів- 
ського р-ну Київської обл. 

ХВОСТИК Євдоким Йосипович, 
1922, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
14.08.1944. Похований: м. Скидель 
Гродненської обл., Бєларусь. 

ХЛОПЕНКО  (Їван Гнатович, 
1910, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ХЛОПЕНКО Федір Дем'янович, 
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вич, 1924, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ФОМЕНКО Михайло Павлович, 
1917, м. Балаклія. Призваний у 1937. 
Ст. серж. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ФОМЕНКО Мойсей Іванович, 
1904, м. Балаклія. Ст. лейт. Загинув 
18.08.1943. Похований: с. Лісновка 
Смоленської обл., Росія. 

ФОМЕНКО Петро Матвійович, 
1920, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ФОМЕНКО Семен Михайлович, 
м. Балаклія. Мол. серж. Загинув 
28.10.1943. Похований: с. Зелена 
Поляна Запорізької обл. 


ФОМЕНКО Федір Михайлович, 
1916, м. Тбілісі, Грузія. Призваний 
у 1937. Ст. серж. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ФУРСАЛ Павло Карпович, 1906, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


1911, м. Балаклія, Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ХОМЕНКО Василь Павлович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ХОМЕНКО іван Павлович, 1904. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ХОМЕНКО Микола Михайло- 
вич, 1921, смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. з. 

ХОМЕНКО Петро Якович, 1912, 
м. Балаклія. Рядовий, розвідник. За- 
гинув 17.02.1943. Похований: с. Бе- 
река Первомайського р-ну Харків- 
ської обл. 

ХОРОШУН Борис Сидорович, 
1906, м. Охтирка Сумської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 


ПО БЕ У С РИ 


шоломі 
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ХРИСТЕНКО Микита Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
20.07.1944. Похований: с. Майдан 
Львівської обл. 

ХУРСАЛ Григорій Захарович, 
1908, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 


ц 


ЦАРИЦИНСЬКИЙ Федір Андрі- 
йович, 1909, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 18.07.1943. Похований: 
Шебекинський р-н Бєлгородської 
обл. 

ЦЕЛУЙКО Григорій Амвросійо- 
вич, 1908, м. Балаклія, Призваний 
у 1941. Рядовий, стрілець. Загинув 
у лют. 1942. Похований: с. Лобода 
Воронезької обл., Росія. 


Ч 


ЧАГОВЕЦЬ Андрій Тимофійо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Помер від 
ран 22.07.1943. Похований: с. Глин- 
ське Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


ЧАГОВЕЦЬ Сергій Григорович, 
м. Балаклія. Ст-на. Загинув 1.04.1944. 
у морі. 

ЧЕРНИШОВ Тимофій Іларіоно- 
вич, 1909, м. Балаклія. Рядовий. 
Загинув 8.09.1943. Похований: с. Ко- 
панка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Андрій Пилипо- 
вич, 1901, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЧИКОТА Антон Гнатович, 1917, 
м. Балаклія. Рядовий. | Загинув 
13.11.1943. Похований: с. Волиця 
Фастівського р-ну Київської обл. 
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нув 29.11.1943. Похований: с. Суха 
Гомільша Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

ХУРСАЛ Іван  Євдокимович, 
1913, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 23.08.1943. 


ЦЕЛУЙКО Семен Григорович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.06.1942. 


ЦЕЛУЙКО Степан Прокопович, 
1926, м. Балаклія. Призваний у 
1943. Мол. серж. Загинув 15.07.1944. 
Похований: с. Гіятякуля, Карелія. 


ЦИГАНОК Микола Григорович, 
1899, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
22.01.1944. Похований: с. Катеринів- 
ка Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


ЧИКОТА Василь Семенович, 
1904, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЧИКОТА Олексій Семенович, 
1900, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
12.05.1944. Похований: с. Черпень, 
Молдова. 

ЧИКОТА Степан Гнатович, 1915, 
м. Балаклія. | Рядовий. | Загинув 
3.04,1943. Похований: с. Криничне 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

ЧИЧЕЛЬНИК Павло Степанович, 
1925, м. Балаклія. Призваний у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ЧМУТ Іван Михайлович, м. Ба- 
лаклія. Рядовий. Загинув 11.09.1944. 
Похований: с. Воловице, Польща. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Григорій Олексі- 
йович, 1893, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті 8.04.1943. 

ЧОРНОБАЄВ Петро Федоро- 
вич, 1904, м. Балаклія. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 
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ЧОРНОБАЙ (Їван Федорович, 
1924, с. Червоний Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЧОРНОГОРСЬКИЙ Федір (Іва- 
нович, 1904, м. Балаклія. Ст-на. За- 
гинув 16.04.1945. Похований: 
с. Гольци, Німеччина. 


ЧОРНОКНИЖНИЙ Іван Олексі- 
йович, 1912, м. Балаклія. Мол. лейт. 
Загинув 1.12.1944. Похований: 
м. Арад, Румунія. 

ЧОРНОКНИЖНИЙ Федір Мит- 
рофанович, 1921, м. Балаклія. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


ЧОРНОУСОВ Петро Григоро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
27.03.1944. Похований: с. Андріївка 
Одеської обл. 


Ш 


ШАБЕТЯ Петро (Ілліч, 1914, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ШАБЕТЯ Федір Іванович, 1909, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 18.08.1941. 


ШАВЕТІН Кирило Сергійович, 
1897, м. Балаклія. Єфрейтор. Заги- 
нув 27.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ШАПОВАЛ Андрій Терентійо- 
вич, 1901, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ШАПОВАЛ Григорій Петрович, 
1922, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ШАПОВАЛ Єгор Андрійович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
25.11.1943. 

ШАПОВАЛ Єгор Сергійович, 
1914, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1943. 


ЧУМАКОВА Тетяна Артемівна, 
1920, м. Балаклія. Рядовий. Загинула 
16.10.1944. Похована: с. Одважи, 
Румунія. 

ЧУМАЧОК Андрій Якович, 
1909, м. Балаклія. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ЧУМАЧОК Йосип Тимофійович, 
м. Балаклія. Рядовий. Помер від ран 
2.10.1943. Похований: с. Максимівка 
Вільнянського | р-ну Запорізької 
обл. с 


ЧУМАЧОК Микола Павлович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


ЧУПАХІН Володимир Микито- 
вич, 1923, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у груд. 1943. 


ШАПОВАЛ Іван Андрійович, 
1893, м. Балаклія. Рядовий. Помер 
від (ран  3.03.1944. Похований: 
м. Баштанка Миколаївської обл. 


ШАПОВАЛ Іван Миколайович, 
1903, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ШАПОВАЛ Олександр Леонті- 
йович, м. Балаклія, Ст. серж. Заги- 
нув 27.11.1943. Похований: с. Мен- 
жінка Дніпропетровської обл. 


ШАПОВАЛ Петро (Іванович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.04.1944. Похований: с. Почепці 
Тернопільської обл. 


ШАПОВАЛ Яків Іванович, 1911, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 3.03.1944. Похований: 
Широківський р-н Дніпропетров- 
ської обл. 

ШАПОВАЛОВ Василь Андрійо- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 16.08.1943. Похований: Доне- 
цька обл. 

ШАПОВАЛОВ Іван Миколайо- 
вич, 1903, м. Балаклія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті- 
у верес. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


ШАПОВАЛОВ Максим Абрамо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.05.1944. 

ШАПОВАЛОВ Олександр Аб- 
рамович, м. Балаклія. Рядовий. Заги- 
нув 23.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ШАПОВАЛОВ Семен Павлович, 
1893, м. Балаклія. | Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 16.08.1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 

ШАПОВАЛОВ Федір Іванович, 
м. Балаклія. | Рядовий. Загинув 
29.09.1943. Похований: с. Теріховка 
Гомельської обл., Бєларусь. 

ШАПОВАЛОВ Яків Антонович, 
м. Балаклія. Ст. серж. Помер від ран 
27.07.1944. Похований: Львівська обл. 

ШАРУНЕНКО Олексій Андрійо- 
вич, 1903, м. Суми. Призваний 
у 1941, Рядовий, стрілець. Загинув 
12.05.1942. Похований: ст. Лихачове 
Харківської обл. 

ШВЕЦЬ Олексій  Ларіонович, 
1903, Вінницька обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕВЕЛІН Іван Кузьмич, 1899, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.04.1943. 

ШЕВЦОВ Михайло Степанович, 
1904, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1945, 

ШЕВЧЕНКО Василь Юхимович, 
1907, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШЕВЧЕНКО |4їван Єгорович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
3.07.1942. Похований: м. Севасто- 
поль, Крим. 

ШЕЛЕХАНЬ Василь (ЇІванович, 
1922, м. Балаклія. Гв. лейт. Загинув 


3.12.1942. Похований: с. Стрєльцово! 


Ленінградської обл. 

ШЕЛЕХАНЬ Олексій Клименті- 
йович, 1914, м. Балаклія. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Тимофій Панасо- 
вич, 1919, м. Балаклія. Рядовий. По- 
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мер від ран 2.04.1943. Похований: 
Преображенське клад., м. Москва. 
ШЕПЕЛЄВ Василь Костянтино- 
вич, 1919, м. Балаклія. Ст-на. Заги- 
нув 20.12.1944. Похований: с. Ново- 
сілля Вітебської обл., Бєларусь. 
ШИДЛОВСЬКИЙ Іван Максимо- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Помер від 
ран 9.10.1943. Похований: Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 
ШИШКІН Данило Сергійович, 
1895, м. Балаклія. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 10.06.1944. Похо- 
ваний: Румунія. 
ШИШКІН щ4їіван Данилович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
18.04.1945. Похований: м. Санкт- 
Пельтен, Австрія. 


ШНИПКО (їЇван Євдокимович, 
1906, с. Попівка Донецької обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

ШОСТА Петро Данилович, 
1897, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ШТЕРН Зіновій Юхимович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
8.05.1945. Похований: Чехія. 

ШТРАУС Кирило Карпович, 
1907, Ленінградська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 14.04.1942. 

ШУЛЬГА  (Їван Трохимович, 
1905, м. Балаклія. | Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ШУЛЬГА Максим Трохимович, 
1902, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШУЛЬГА Олексій Трохимович, 
1925, м. Балаклія. | Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 29.09.1943. 

ШУЛЬГА Федір Кіндратович, 
1919, м. Балаклія. Серж. Помер 
у полоні 19.09.1944. 

ШУРУПОВ Сергій Юрійович, 
м. Балаклія. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 3.10.1944. Похований: 
Угорщина. 

ШЕКЛАНОВ Микола Семено- 
вич, 1919, м. Балаклія, Рядовий. За- 
гинув 1.05.1944. Похований: с. Мала 
Вишковка Орловської обл., Росія. 
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ЮНАШ їван Кононович, 1903, 
м. Балаклія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЯКОВЕНКО Микола Сергійович, 
м. Балаклія. Рядовий. 0 Загинув 
5.04.1942. Похований: с. Сутоки 
Лузького р-ну Ленінградської обл. 

ЯКОВЕНКО Олексій Федоро- 
вич, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
15.08.1945. Похований: ст. Гроде- 
ково, Приморський край, Росія. 

ЯКОВЕНКО Степан Антонович, 
1907, с. Бригадирівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЯКОВЛЄВ Антон Михайлович, 
м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
3.08.1943. Похований: с. Омельчен- 
ки Зміївського р-ну Харківської 
обл. 

ЯКОВЛЄВ Єгор Семенович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

ЯКОВЛЄВ їван Сергійович, 
1906, | м. Балаклія. | Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЯКОВЛЄВ Павло  Овсійович, 


ЮНОШ Семен Евстафійович, 
1897, м. Балаклія. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЮРЧЕНКО-КОБИЛКО Клавдія 
Кирмлівна, 1921, м. Балаклія. Рядо- 
вий. Пропала без вісті у груд. 1943. 


1916, м. Балаклія. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЯКОВЛЄВ Петро Сергійович, 
1907, м. Балаклія. Загинув 9.02.1943. 
Похований: м. Волгоград. 

ЯКОВЛЄВ Сафон  Овсійович, 
1909, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЯКОВЛЄВ Семен Андрійович, 
1910, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЯКОВЛЄВ Яків Якович, 1922, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЯКУБОВИЧ Олексій Сергійович, 
1917, м. Балаклія. Призваний у 1938. 
Ст-на. Загинув 18.09.1943. Похова- 
ний: Дніпропетровська обл. 

ЯНКО Костянтин Андрійович, 
1912, м. Балаклія. Призваний Крама- 
торським РВК Донецької обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЯРМОЛЕНКО Андрій Григоро- 
вич, 1913, м. Балаклія. Рядовий. За- 
гинув 15.08.1943. Похований: с. Ве- 
ликий Бобрик Краснопільського р-ну 
Сумської обл. 


АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 


А 


АЗАРОВ Петро Степанович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
18.11.1944. Похований: Угорщина. 


АКИМЕНКО Захар Сафонович, 
1907, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 8.09.1943. Похований: с. Мала 
Комишуваха Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 


АКСЬОНОВ Василь (Іванович, 
смт Андріївка. Мол. серж. Загинув 
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30.08.1943. Похований: м. Россош 
Воронезької обл., Росія. 


АНАНЬЄВ Дмитро Панасович, 
1920, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 27.02.1944. Похований: с. Глазо- 
личе Смоленської обл., Росія. 


АНИКІЄНКО Купріян Пилипо- 
вич, 1905, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.03.1943. 


АНИКІЄНКО Сергій Пилипович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 


БАБИЧ Петро Данилович, 1916, 
с. Єгорівка Куп'янського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

БАЄВ Захар Федорович, 1912, 
смт Андріївка. Гв. мол. лейт. Заги- 
нув 19.12.1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 

БАЄВ Степан Панасович, 1921, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БАЄВ Тимофій Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 9.04.1943 у Балаклійському р-ні. 

БАРАНЕНКО Макар Васильо- 
вич, 1897, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 1.07.1943. Похований: 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

БАРАНЕНКО Юхим Васильович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 17.04.1945. Похований: Угор- 
щина, 

БАРДАК Дмитро Андрійович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

БАРДАК Кузьма Митрофано- 
вич, 1900, смт Андріївка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у 1944. По- 
хований: м. Одеса. 

БАРДАК  Тикхін Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941, 


нув 16.08.1943. Похований: Зміїв- 
ський р-н Харківської обл. 


АРТЕМЕНКО Степан Гаврило- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 28.01.1944. 


АХТИРСЬКИЙ Григорій Несте- 
рович, 1894, смт Андріївка. Ст. лейт. 
Загинув 19.07.1943. | Похований: 
с. Яремівка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


БАРДАКОВ Андрій Трохимо- 
вич, 1903, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


БАРДАКОВ іван Миколайович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

БАРДАКОВ їван Нестерович, 
1909, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.11.1943. 
Похований: Великолепетиський р-н 
Херсонської обл. 


БАРДАКОВ Лука Кирилович, 
1896, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БАРДАКОВ Михайло Дмитро- 
вич, 1900, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943, 

БАРДАКОВ Олександр Олек- 
сандрович, 1919, смт Андріївка. 
Мол.  лейт. Пропав без вісті 
14.06.1942, 


БАРДАКОВ Савелій Ілліч, 1909, 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БАРДАДИМ Юхим Кононович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


БАРИТЕЛЄВ Свирид Анарович, 
1913. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БАХНО Василь Савелійовіч, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.10.1942. 
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БЕЗКОРСИЙ Василь Єгорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1942. 

БЕЗКОРСИЙ Захар Степанович, 
1900, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 7.08.1943. Похований: м. Бєлго- 
род. 

БЕЗКОРСИЙ Іван Дмитрович, 
1921, смт Андріївка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


БЕЗКОРСИЙ  Їван Павлович, 
1917, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

БЕЗКОРСИЙ Кирмло Павлович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БЕЗКРОВНИЙ (Іван Яремович, 
1908, Полтавська обл. Ст. лейт. Про- 
пав без вісті у 1941. 

БЕЗПАЛЬКО Іван Якович, 1910, 
Полтавська обл. Мол. серж., 757 сп 
222 сд. Загинув 4.02.1944. Похова- 
ний: Ліозненський р-н Вітебської 
обл., Беларусь. 

БЕЗЦІННИЙ Володимир Мики- 
тович, 1924, м. Балаклія Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
1.03.1943. 

БЕЗЦІННИЙ Іларіон Леонтійо- 
вич, 1918, смт Андріївка, Призваний 
у 1941. Ст. лейт. Загинув у 1943. По- 
хований: с. Золоте Дно Курської 
обл. 

БЕЗЦІННИЙ  Їван Єгорович, 
1920, смт Андріївка. Лейт. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

БЕКЕТОВ Павло Гаврилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
10.08.1945. 

БЄЛЄНЦОВ Павло Сергійович, 
1909, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Загинув у 1944. 

БЄЛОЛЕЦЬКИЙ Гаврило Дмит- 
рович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 6.03.1943. 

БИЛЮРКО Дем'ян Потапович, 
1922, смт Андріївка. Ст-на. Загинув 
10.09.1943. Похований: м. Новоро- 
сійськ, Росія. 
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БИЛЮРКО їІван Микайлович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1942. 

БИЛЮРКО Тимофій Порфиро- 
вич, 1907, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 7.05.1945. 
Похований: Чехія. 

БИЧЕНКО Яків 0 Степанович, 
1918, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БІЛИК Василь Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 11.08.1944. 

БІЛИК | Василь Сидорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.01.1944. 

БІЛИК Іван Трохимович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
14.10.1943 у полоні. 


БІЛИК Іван Трохимович, 1922, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БІЛИК Кузьма Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942. 

БІЛИК Михайло Дмитрович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

БЛУДОВ Іван Андрійович, 1918, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БОБРО Федір Карпович, 1908, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БОВТ  Їван Петрович, 1922, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
31.10.1944. Похований: м. Тиссабу- 
ра, Угорщина. 

БОВТ Іван Федорович, 1922, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 31.10.1944. 

БОВТ Гнат Ілліч, смт Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 3.09.1943. По- 
хований: с. Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

БОВТ Іван Степанович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Загинув 24.08.1943. 
Похований: с. Червоний Оскіл 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 
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БОВТ Семен Олександрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листог. 1943. 

БОВТ Семен Кузьмич, смт Ан- 


дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
29.12.1943. 


БОВТ Федір Петрович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
29.09.1942. 

БОГДАН Андрій Андрійович, 
1907, смт Андріївка. Ст-на. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

БОГДАН Іван Пилипович, 1920, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БОЙКО Євстафій Демидович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.03.1943. 

БОНДАРЕНКО Василь Іванович, 
1926, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1943. 

БОНДАРЕНКО Віктор Григоро- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 18.06.1943. Похований: с. Шанд- 
риголове Донецької обл. 

БОНДАРЕНКО Гордій Микола- 
йович, 1903, смт Андріївка. При- 
званий у 1941, Мол. політрук, Заги- 
нув 23.02.1942. Похований: Бєлго- 
родська обл. 


БОНДАРЕНКО шШМикола Юхи- 
мович, 1923, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 1.02.1945. Похований: 
Латвія. 


БОНДАРЕНКО Яків Дмитрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
23.12.1944. Похований: Угорщина. 


БОРОВЕНСЬКИЙ Максим Сер- 
гійович, 1904, смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 


Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1943. 

БОРОВИК Юхим Миколайович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 9.04.1945, 

БОРОВИНСЬКИЙ Калина Пили- 
пович. Рядовий. Загинув 16.08.1943. 
Похований: с. Довгеньке Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 


БОРЩОВ Макар Павлович, 
1914, смт Андріївка. Гв. рядовий. 
Загинув 5.11.1943. Похований: с. На- 
талівка Дніпропетровської обл. 

БОЧАРОВ Гнат Йосипович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 26.08.1944. і 

БОЧАРОВ Микита Йосипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БОЧАРОВ Степан Антонович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

БРИНЦЕВ Андрій Митрофано- 
вич, 1897, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941, Рядовий. Загинув у 1942. По- 
хований: с. Глазунівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

БРИНЦЕВ Єгор Абрамович, 
1905. Рядовий. Загинув 23.08.1944. 
Похований: с. Копанка Тирасполь- 
ського р-ну, Молдова. 

БРОВКО Галина Федорівна, 
1925, смт Андріївка,  Призвана 
у 1943. Рядовий. Загинула 4.02.1944. 
Похована: с. Кам'янка Дніпропет- 
ровської обл. 

БРОВКО Гнат Федотович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.01.1943. 


БРОВКО Федора Федорівна, 
1923, смт Андріївка. Ст-на. Загивула 
у 1945. Похована: Чехія. 


БУТКО Василь Олексійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.09.1943; 


БУТКО Іван Микитович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
1.04.1943. . 


БУТКО | Омелян Захарович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 22.02.1942. 


БУТКО Семен Микитович, 1920, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1944. 


БУТКО Степан Миколайович, 
1921, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Лейт. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 
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БУТКО Степан Якович, 1921, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
25.11.1943. Похований: с. Луги Твер- 
ської обл., Росія. 


БУТКО Юхим Михайлович, 
1895, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


ВАРАКСІН Трохим Миколайо- 
вич, 1894, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 29.07.1944. Похований: Зо- 
лочівський р-н Львівської обл. 

ВАСИЛЬЄВ Михайло Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.03.1945, 

ВАСИЛЬЄВ Степан Іванович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий, 230 сп. 
Пропав без вісті у жовт, 1944. 

ВАСИЩЕВ Михайло Семенович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 4.04.1943. Похований: Красно- 
дарський край., Росія. 

ВЕЛИКИЙ Іван Данилович, 1916, 
смт Андріївка. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ВЕЛИЧКО Петро Андрійович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Степан Максимо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

ВЗДОР Андрій 0 Самійлович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 13.01.1945. Похований: 
м. Рига. 

ВИСОЧИН Гаврило Юхимович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 19.02.1944. Похований: с. Тернів- 
ка Миколаївської обл. 

ВИСОЧИН Георгій Гаврилович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 29.09.1941. Похований: м. Чере- 
повець Вологодської обл., Росія. 

ВИСОЧИН Герасим Юхимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БУТКО Яків Данмлович, 1895, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
у 1945. 

БУТКО Яків Микитович, 1919, 
смт Андріївка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 


ВИСОЧИН Григорій Антонович, 
1926, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1944. 


ВИСОЧИН  Їван Васильович, 
1926, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 19.08.1943. Похований: с. Пасі- 
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. 


ВИСОЧИН Микита Макарович, 
1920, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 2.01.1944. Похований: с. Черво- 
не Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


ВМИСОЧИН Павло Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.02.1943. 


ВОЛКОВ Олександр Федото- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

ВОЛКОВИЙ Захар Дмм',ович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
21.07.1943. 

ВОЛКОВИЙ Лука Васильович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 

ВОЛКОВИЙ Олексій Єгорович, 
смт Андріївка. | Лейт. Загинув 
31.01.1945. Похований: м. Клайпеда, 
Литва. 


ВОЛКОВИЙ Пилип Васильович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 21.07.1943. 

ВОЛОКІТІН Григорій Пилипо- 
вич, 1907, смт Андріївка. Загинув 
15.03.1943. Похований: с. Червона 
Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ВОЛОКІІН Федір Карпович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.09.1943. 
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ВОЛОШИН Антон Михайлович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ВОЛОШИН Василь Дмитрович, 
1912, смт Андріївка. | Загинув 
23.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ВОЛОШИН .Єгор Степанович, 
1910, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 9.05.1943, 

ВОЛОШИН  Їван Захарович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 17.11.1943. 

ВОЛОШИН  Їван Маркович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ВОЛОШИН (Іван Терентійович, 
1921, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ВОЛОШИН Михайло Петрович, 
1902, смт Андріївка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у 1943. По- 
хований: с. Олексіївка Харківської 
обл. 


ВОЛОШИН Микола Захарович, 


б 


ГАЛКІН Анатолій Дмитрович, 
1916, м. Балаклія Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у 1943. Похова- 
ний: м, Балаклія. 

ГАРЕЦЬ Іван Терентійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
6.12.1943. Похований: Гісковська обл., 
Росія. 

ГАРМАШ Андрій Захарович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.12.1943. 

ГЕРМАН Олексій Сергійович, 
1926, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 7.09.1943. 

ГНІДИЙ Григорій Лазарович, 
1921, смт Андріївка. Загинув 
27.09.1942. Похований: м. Волго- 
град, Мамаїв Курган. 


ГОНЧАР Іван Давидович, 1910, 


1906, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у верес. 1943. Похований: с. Три- 
тузне Дніпропетровської обл. 


ВОЛОШИН Микола Ілліч, 1910, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


ВОЛОШИН Олександр Кирило- 
вич, 1915, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 18.07.1943. Похований: 
с. Ямполівка  Краснолиманського 
р-ну Донецької обл. 


ВОЛОШИН Федір Григорович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 2.12.1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 


ВОРОБИОВ Павло Андрійович, 
1909, Дніпропетровська обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
6.09.1943. Похований: с. Мар'їне Бо- 
годухівського р-ну Харківської обл. 

ВОСКОБОЙНИК Степан Мико- 
лайович, 1914, с. Єгорівка Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


В'ЯДОВИЙ Леонід Степанович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1942. 


смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 25.09.1944. Гіохо- 
ваний: Угорщина. 

ГОНЧАР Макар Сергійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ГОНЧАР Макар Тимофійович, 
1910, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті, 
у листоп. 1943. 

ГОНЧАРОВ Роман Калинович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий, Заги- 
нув 23.02.1945. Похований: Латвія. 

ГОРДІЄНКО Василь Панасович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1945, 

ГОРОДОВ Василь Семенович, 
1921. Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1941. 


ГОРОДОВ Петро Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.05.1944. 
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ГРЕБЕНЮК |ван Трохимович, 
1925, смт Андріївка. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 25.08.1943. 
Похований: смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

ГРЕБЕНЮК Трохим Васильович, 
1904, смт Андріївка. Призваний у 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ГРЕБЕНЮК Пилип Федорович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 30.01.1943. Похований: Ростов- 
ська обл., Росія. 


ГРИГОРЕНКО Іван Гаврилович, 
1925, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 25.08.1943. Похований: Латвія. 


ГРИГОРЕНКО Йосип Павлович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


ГРИЦЮТА Василь Андрійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941. 


ГРИЦЮТА Василь Васильович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГРИЦЮТА Михайло Григоро- 
вич, 1926, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 14.01.1944. Похований: 
с. Новопетрівка Запорізької обл. 


й 


ДЕРЕВ'ЯНКО Леонтій Гаврило- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 21.10.1943. 


ДЕСЯТНИК щСергій Кузьмич, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 27.02.1943. 


ДЕСЯТНИК Семен Маркович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
23.07.1943. Похований: с. Олександ- 
рівка Дніпропетровської обл. 


ДЕХТЯРЬОВ Кіндрат Хомич, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


ГРИЦЮТА Трохим Іванович, 
1902, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
1942. 


ГРИЩЕНКО шШМикола Микито- 
вич, 1920, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

ГУСАК Андрій Іванович, 1924, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
2.02.1944. Похований: с. Красне 
Дніпропетровської обл. 


ГУСАК Василь Ілліч, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
7.06.1943. 


ГУСАК Василь Семенович, 1903, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
15.08.1943. Похований: с. Кантеми- 
рівка Воронезької обл., Росія. 


ГУСАК Олексій Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
29.01.1944. Похований: с. Високе 
Дніпропетровської обл. 

ГУСАК Тихін Петрович, 1911, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943, 

ГУСАК Федір Ілліч, 1913, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
25.02.1944. Похований: Крим. 


ДІДЕНКО Михайло Петрович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.03.1943. 


ДМИТРЕНКО Їван Дмитрович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 20.09.1943. Похований: Красно- 
дарський край, Росія. 

ДМИТРЕНКО Сергій Федоро- 
вич, 1924, смт Андріївка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
11.10.1944. 


ДОБРОБАБА Петро Данило- 
вич, 1897, с. Бригадирівка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


ДОРОШЕНКО  4їІван Якович 
(Антонович), 1916, смт Андріївка. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1942. 

ДОРОШЕНКО Кирило Антоно- 
вич, 1921, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 30.10.1944. Похований: 
Польща. 

ДОРОШЕНКО Михайло Йоси- 
пович, 1915, смт Андріївка. Лейт. 
Пропав без вісті у 1943. 

ДОРОШЕНКО Семен Тихоно- 
вич, 1905, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув | 14.04.1944. Похований: 
с. Варниця, Молдова. 

ДУБ Антон Петрович, 1908, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув. Похований: 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

ДУБ Антон Федорович, 1921, 
смт Андріївка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

ДУБ Андрій Григорович, 1906, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
5.03.1942. 


ДУБ , Володимир Петрович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 12.11.1943. Похований: с. Сосно- 
вий Луганської обл. 


ДУБ Григорій 0 Леонтійович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 18.08.1943. Похований: с. Дов- 
геньке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ДУБ Захар Логвинович, 1923, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДУБ Іван Якимович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 


ДУБ Іван Леонтійович, смт Ан- 
дріївка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл, Рядовий. Пропав без вісті 
у верес, 1943. 


ДУБ Іван Петрович, 1911, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
6.08.1941. 


ДУБ Карпо Гнатович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
20.03.1943. 
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ДУБ Костянтин Юхимович, 1910, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ДУБ Олександр Якимович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ДУБ Олександр Юхимович, 
1905, смт Андріївка. Призваний у 
1944. Рядовий. Пропав без вісті 
19.06.1944. Похований: с. Смолярі 
Волинської обл. 

ДУБ Савелій Якович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті у 
1941. 

ДУБ Семен Олександрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 23.10.1943. 

ДУБ Степан Данилович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
5.04.1944. Похований:  Миколаїв- 
ська обл. 

ДУБ Яків Захарович, 1899, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
9.05.1944. 

ДУДНИК Василь Гнатович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ДУДНИЧЕНКО Федір Митро- 
фанович, 1907, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 2.09.1944. 

ДЮМІН  Андріян Павлович, 
1908, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.03.1943. 

ДЮМІН Василь Павлович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ДЮМІН Микола Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941. 

ДЮМІН Степан Павлович, 1906, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
6.03.1943. 

ДЯКОНОВ  (4їван Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 25.05.1944. Похований: с. Тиш- 
ківці Городенківського р-ну Івано- 
Франківської обл. 

ДЯКОНОВ Павло Федорович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 16.03.1945. Похований: Польща. 
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Є 


ЄВДОКИМОВ Степан Савелійо- 
вич, 1911, смт Андріївка. Рядовий, 
стрілець 665 сп 216 сд. Загинув 
10.05.1944. Похований: Крим. 

ЄВТУШЕНКО Гаврило Андрійо- 
вич, 1895, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув у 1944. По- 
хований: Литва. 

ЄВТУШЕНКО Яків Миколайо- 
вич, 1905, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув у 1943. Похований: смт Ан- 


Ж 


ЖАДАН Микола Максимович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 31.03.1944. Похований: с. Жигай- 
лівка Сумської обл. 

ЖАРКО Юхим Леонтійович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ЖЕРЕБНИЙ Андрій (Іванович, 
1909, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЖЕРЕБНИЙ Володимир Михай- 
лович, 1900, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЖЕРЕБНИЙ Захар Михайлович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 26.11.1943. Похований: с. Ан- 
дріївка Донецької обл. 

ЖЕРЕБНИЙ Їван Михайлович, 
1921, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. | 

ЖЕРЕБНИЙ Іван Павлович, 1914, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ЖЕРЕБНИЙ  (Їван Петрович, 
1905, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у 1945. 

ЖЕРЕБНИЙ Іван 0 Тихонович, 
1921, смт Андріївка. Призваний у 


дріївка. Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

ЄЛАГІН Михайло Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЄНІШКО Олексій Дмитрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 7.07.1942. 

ЄРМАК Михайло Григорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ, 1942. 

ЄРМАКОВ Михайло Григоро- 
вич, 1905, Чернігівська обл. Призва- 
ний у 1941, Серж. Загинув у лют. 
1942. Похований: м. Ізюм Харків- 
ської обл. 


1940. Рядовий. Пропав без вісті у 
1941. 


ЖЕРЕБНИЙ Митрофан Семено- 
вич, 1918, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип, 1943, 

ЖЕРЕБНИЙ Яків Григорович, 
1921, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 28.07.1942. 

ЖИВИЛОВ Полікарп Петрович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.02.1944. 


ЖИЛА Михайло Тихонович, 
1905, с. Вовчій Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті у 
1942. 


ЖИРКО Дмитро Тихонович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. і 

ЖИРКО 4щїван Якович, 1922, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЖИРКО Тикін Єгорович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

ЖМУРКО  їЇван Михайлович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 8.04.1943. Похований: м. Балак- 
лія Харківської обл. 

ЖМУРКО щїЇлля Михайлович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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З 


ЗАГНИБЄДОВ Микола Микхай- 
лович, 1910, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 18.03.1943. Похований: 
с. Червона Гусарівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. 

ЗАГОЛОВАТСЬКИЙ Іван Павло- 
вич, 1920, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 10.10.1941. 

ЗАДОРОЖНИЙ Іван Іванович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 21.02.1945. Похований: Латвія. 

ЗАДОРОЖНИЙ Лаврентій Іва- 
нович, 1913, смт Андріївка, Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у берез. 1944. 

ЗАКОРА Гордій Васильович, 
1904, смт Андріївка, Мол. серж. Ря- 
довий. Загинув 16.08.1943. Похова- 
ний: с. Суха Кам'янка Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 

ЗАКОРА |Їван Тихонович, 1902, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
16.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ЗАКОРА Кирило Тихонович, 
1908, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 20.02.1943 в с. Олек- 
сіївка Харківської обл. 

ЗАКОРА Павло Юхимович, 
смт Ро ак Рядовий, Пропав без 
вісті 15.10.1944. 

ЗАКОРА Панас Захарович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

ЗАКОРА Панас Миколайович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 26.03.1944. Похований: м. Ко- 
вель Волинської обл. 

ЗАКОРА Полікарп Матвійович, 
1911, смт Андріївка. Мол. серж. За- 
гинув 16.11.1944. Похований: Польща. 

ЗАКОРА Савелій Матвійович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 10.11.1942. Похований: с. Нев- 
ська Дубровка Ленінградської обл. 

ЗАКОРІН Василь Семенович, 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.09.1943. 


ЗВЄРЄВ Микола Мефодійович, 
1912, с. Гусарівка  Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 


ЗДОР Андрій  Самійлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.01.1945, 

ЗДОР Прокіп Тимофійович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 30.06.1943. 


ЗДОР  Пантелій Самійлович, 
1916, смт Андріївка. Призваний Че- 
лябінським РВК. Рядовий. Загинув 
26.08.1942. 


ЗДОР Савелій Тимофійович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 15.08.1943. 


ЗЕЛИК Роман Дорофійович, 
1903, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ЗЕНІШИН Олександр Федото- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

ЗЕНІШИН Савелій Єгорович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1944. 

ЗЕНІШИН Степан Костянтино- 
вич, 1920, смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗІНЧЕНКО 4 Андрій Кузьмич, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 66.09.1942. Похований: с. Воля, 
Польща. 

ЗОЗУЛЯ Андрій Данилович, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗОЗУЛЯ Костянтин Сергійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
4.02.1942. 

ЗОЗУЛЯ Олександр Данило- 
вич, 1922, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 11.11.1944. 

ЗОЗУЛЯ Федір (Сергійович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗЮЗЮКІН Пилип Федорович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 
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ІВАНОВ Григорій Миколайович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

ІВАНОВ Пилип Юхимович, 
с. Копанка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 7.05.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 


КАЛАШНИК Андрій Гнатович, 
1907, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 15.01.1944. Похований: 
с. П'ятихатки Маловисківського р-ну 
Кіровоградської обл. 

КАЛИНИЧЕНКО Трохим Олек- 
сійович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 9.12.1943. 

КАНЧЕНКО (Їван Прокопович, 
1923, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1943. 

КАРАБУТ Федір Борисович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 4.03.1945. Похований: с. Грос- 
снойндорФ, Німеччина. 

КАРАВАН Сергій Калинович, 
1892, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 20.03.1944. Похований: м. Нова 
Одеса Миколаївської обл. 

КАРТАШОВ Віссаріон Михайло- 
вич, 1897, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер у полоні 12.09.1942. 

КАСЬЯН Микита Григорович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 6.01.1942. 

КИБЕНКО Василь Гордійович, 
1925. Рядовий. Загинув 24.08.1943. 
Похований: с. Олександрівка Шев- 
ченківського р-ну Харківської обл. 

КИНАШ Антон Никифорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
6.09.1943. Похований: с. Суха Ка- 


ІВАНЧЕНКО Костянтин Івано- 
вич, 1909, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 17.08.1944. 


ІЛЮШИН  (їван  Кирмлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 23.02.1943. 


ІСИЧЕНКО Панас Герасимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


м'янка Ізюмського р-ну Харківсь- 
кої обл. 

КИНАШ Григорій Сергійович, 
1925, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 21.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КИНАШ Денис Никифорович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 

КИНАШ Леонід Миронович, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 12.08.1944. Похований: м. Глиня- 
ни Львівської обл. 

КИРИЧЕНКО Савелій Антоно- 
вич, 1918, смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1938. Рядовий. Загинув. 
Похований: м. Псков, Росія. 

КИРИЧЕНКО Степан Ілліч, 1921, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

КИСЛИЙ Іван Васильович, 1914, 
смт Андріївка. Призваний Ізюм- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

КИСЛИЙ Іван Лук'янович, 1923, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
16.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

КИСЛИЙ (Павло Савелійович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КИСЛИЙ Юхим Прокопович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 28.01.1945. Похований: с. Ерш, 
Німеччина. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


КИСЛЯКОВ Андрій Самійлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.04.1944. 

КИШКАНЬ Антон Павлович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 16.08,1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КИШКАНЬ Гордій Кузьмич, 
1901, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КИШКАНЬ Яків Андрійович, 
1897, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 26.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


КЛИМОВ Іван Іванович, 1925, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

КОБЕЦЬ  Їван  Пантелійович, 
1923. Призваний у 1942. Рядовий. 
Загинув під м. Брестом, Бєларусь. 

КОВАЛЕНКО (щІван Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Герасим Ми- 
хайлович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Лук'ян Мат- 
війович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


КОВАЛІВСЬКИЙ Петро Марти- 
нович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 18.07.1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Семен Дани- 
лович, 1915, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув у 
1943. Похований: м. Санкт-Петер- 
бург. 

КОЖЕНКО |4їван Сергійович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті 15.08.1943. 

КОЗНЕБЕНКО С. І., 1914, с. Сер- 
гіївка Донецької обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1945. 

КОЛЕСНИК Антон Петрович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 

КОЛЕСНИК Григорій Васильо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 
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КОЛОТИЛО Гаврило Антоно- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КОЛОТИЛО Дмитро Андрійо- 
вич, 1912, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 19.11.1943. Похований: 
с. Мар'ївка Дніпропетровської обл. 

КОЛОТИЛО Кузьма Матвійо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КОЛОТИЛО Леонтій Андрійо- 
вич, 1912, смт Андріївка. Майор, 
24! сд. Помер від ран 15.02.1943. 
Похований: Ленінградська обл. 

КОЛОТИЛО Марко Йосипович, 
1919, с. Нова Андріївка Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 17.07.1941. 
Похований: м. Кінгісепп Ленінград- 
ської обл. 

КОЛОТИЛО Олексій Антоно- 
вич, гсмт Андріївка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: м. Волгоград. 

КОЛОТИЛО Петро Антонович, 
1910, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

КОЛОТИЛО Пилип Васильович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


КОЛП Григорій Савелійович, 
1904, смт Андріївка. Пропав без ві- 
сті у 1943. 


КОЛП Іван Кирилович, 1919, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 24.08.1943. Похований: с. Сапо- 
гово Курської обл. 


КОЛП Корній Савелійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 4.12.1944. 


колп Петро Йосипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 


КОЛП Сергій Андрійович, 1913, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 


КОЛП Степан Григорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 26.05.1944. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





КОМПАНІЄЦЬ Їван Федоро- 
вич, 1897, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 1.12.1943. Похований: с. Со- 
фіївка Дніпропетровської обл. 

КОМПАНІЄЦЬ Олександр Лук"- 
янович, 1910, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 15.08.1943. Похований: 
с. Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

КОМПАНІЄЦЬ Стефан Федо- 
рович, 1911, смт Андріївка, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип. 1943. 

КОМПАНІЙЦЕВ Степан Кіндра- 
тович, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 19.08.1943. Похований: с. Яре- 
мівка Ізюмського р-ну Харківсь- 
кої обл. 

КОНОБЄЄВ (Іван Федорович. 
Рядовий. Пропав без вісті 6.09.1944. 

КОНОВАЛОВ Володимир Пет- 
рович, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

КОНОНОВ Олександр Андрійо- 
вич, 1908, с. Шебелинка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1942. 

КОСТЯНТИНОВ Микита Саве- 
лійович, 1903. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп 1943. 

КОРНІЄНКО Федір Семенович, 
1900, с. Єгорівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 25.11.1943. Похований: Мо- 
гильовська обл., Бєларусь. 


КОРОБКА Олексій Григорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КОРОБКА Євстафій Пилипович, 
1892, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 29.03.1945. Похований: Угор- 
щина. 

КОРОБКА |Їван Григорович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 11.04.1943. Похований: с. Черво- 
на Гусарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

КОРОБКА Іван Павлович, 1912, 
смт Андріївка. Серж. Загинув 
7.09.1943. Похований: смт Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 


КОРОБКА (Їван Тимофійович, 
1923, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.09.1941. 

КОРОБКА Леонтій Пантелійо- 
вич, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 4.03.1943. 

КОРОБКА Максим Михайлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1942. 

КОРОБКА Матвій Кирмлович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

КОРОБКА Мирон Іванович, 
1916, смт Андріївка. Призваний у 
1937. Рядовий. Загинув у 1941. Похо- 
ваний: м. Москва. , 

КОРОБКА Павло щїІванович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют, 1942. 

КОРОБКА Прокіп Павлович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 3.03.1944. Похований: 
м. Оренбург, Росія. 

КОРОБКА Сергій Євстафійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 27.04.1943. 

КОРОБКА Степан Михайлович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

КОРОБКА Трохим Іванович, 
1898, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 3.11.1944. Похований: Литва. 

КОРОБКА Федір Лук'янович, 
1895, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у лип. 1943. Похований: с. Ми- 
хайлівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КОРОБКА Федір Павлович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 22.01.1942. 

КОРОБКА Юхим Васильович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.09.1943. 

КОРОБКІН Гнат Купріянович, 
1910, смт Андріївка. Ст. серж. Про- 
пав без вісті 6.01.1942. 

КОРОБКО Дмитро | Якович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
17.08.1943. Похований: с. Горохуват- 
ка Борівського р-ну Харківської обл. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


КОРОВКО Андрій Васильович, 
1906, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 9.07.1944. Похований: Каре- 
лія. 

КОСТЕНКО Євдоким Павлович, 
1924, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

КОСТЕНКО Олексій Пилипович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 5.04.1945. 


КОСТЕНКО Юхим Пилипович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 4.02.1945. Похований: Польща. 


КОСТІН Віктор Якимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.03.1943. 

КОСТЮЧЕНКО Іван Пантелійо- 
вич, 1912, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у квіт. 
1943. 

КРАВЧЕНКО (Їван Федорович, 
1900, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 12.12.1943. 

КРАЙНЮК Василь Романович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941, 

КРАЙНЮК Микола 4Якович, 
1924, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

КРАСИЛЯ Пилип Васильович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КРАСИЛЯ Федір Федотович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КРИВОШЕЙ Григорій Йосипо- 
вич, 1921, смт Андріївка. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


КРИВОЛАПОВ Пантелій Пили- 
пович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.08.1943. 


КРИНСЬКИЙ Володимир Сер- 
гійович, 1909, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КРИНСЬКИЙ Захар Максимович 
1920, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 28.10.1944. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


КРИНСЬКИЙ | Семен Якович, 


1901, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 21.02.1943. 


КРИМСЬКИЙ Степан Семено- 
вич, 1908, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

КРИШНЯ Єфрем Йосипович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 16.08.1943. 

КРИШНЯ  (Їван Йосипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
16.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КРИШНЯ Леонтій Йосипович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 27.07.1943. Похований: с. Яре- 
мівка Ізюмського р-ну Харківсь- 
кої обл. 

КРИШНЯ Лука Гнатович, 1913, 
смт Андріївка.  Ст-на. Загинув 
23.12.1943. Похований: Запорізь- 
ка обл. 

КРИШНЯ Шикита Пилипович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 27.08.1943. Похований: с. Суха 
Гомільша Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

КРИШНЯ Микола Пилипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 12.02.1944, 

КРИШНЯ Петро Йосипович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 13.08.1943. 

КРИШНЯ Пилип Миколайович, 
1918, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 

КРЯЧКО Андрій Єгорович, 
1907, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
17.08.1943 під м. Їзюмом Харківсь- 
кої обл. 

КРЯЧКО Антон Гнатович, 1909, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув у 
1944. Похований: с. Залиман Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

КРЯЧКО Віктор Кирилович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КРЯЧКО Гнат Стефанович, 
1909, смт Андріївка. Призваний 


у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
15.03.1943. 
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КРЯЧКО Григорій (Гнатович, 
1901, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 29.06.1943. Похований: с. Пого- 
рілий Яр Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КРЯЧКО Данило Григорович, 
1896, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КРЯЧКО Дмитро Панасович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 4.03.1943. 


КРЯЧКО Дмитро Стефанович, 
1914, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 

КРЯЧКО  Євстафій Павлович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 20.11.1943. Похований: с. Вільна 
Долина Дніпропетровської обл. 

КРЯЧКО Денис Сергійович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1942. 

КРЯЧКО Іван Павлович, 1915, 
смт Андріївка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув у берез. 1943. По- 
хований: с. Червона Гусарівка Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

КРЯЧКО Карпо Петрович, 1911, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

КРЯЧКО Марко Гнатович, 1908, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КРЯЧКО Матвій Петрович, 1918, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КРЯЧКО Микита Герасимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.03.1943. 

КРЯЧКО Олександр Омеляно- 
вич, 1913. Рядовий. Загинув 
17.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


КРЯЧКО Олександр Кіндрато- 
вич, 1920, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КРЯЧКО Петро Сергійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
1.04.1945, 


КРЯЧКО | Пилип Гаврилович, 


1909, смт Андріївка. Мол. лейт., 
139 сп 41 сд. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1941. 

КРЯЧКО Савелій Степанович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 4.06.1943. Похований: с. Чер- 
каський Бишкин Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


КРЯЧКО Спиридон Данилович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у 1943. Похований: смт Андріїв- 
ка Балаклійського р-ну Харківсь- 
кої обл. 


КРЯЧКО Степан Іванович, 1917, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
4.05.1942. Похований: сел. Мостки 
Чудовського р-ну Новгородської 
обл. 

КРЯЧКО ш| Степан Семенович, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 7.09.1943. Похований: с. Іванів- 
ське Донецької обл. 


КУКОБА Іван Іларіонович, 
1923, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


КУКОБА (Іларіон Микитович. 
Рядовий. Загинув 24.08.1943. Похо- 
ваний: с. Суха Кам'янка Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 


КУЛИК Дмитро Максимович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
23.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


КУЛИК Іван Андрійович, 1897, 
смт Андріївка. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 


КУЛИК Іван Михайлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув у 
листоп, 1943. 


КУЛИК Лука Павлович, 1910, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
1.08.1944. Похований: Польща. 

КУЛИК Матвій Калинович, 1913, 
смт Андріївка. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 

КУЛИК Олексій Іванович, 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1942. 
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КУЛИК Олексій Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

КУЛИК Панас Васильович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
4.10.1943. Похований: с. Губин Чор- 
нобильського р-ну Київської обл. 

КУЛИК Петро Андрійович, 1911, 
смт (Андріївка. Рядовий. Загинув 
4.02.1944. Похований: с. Олександ- 
рівка Нікопольського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

КУЛИК Петро Іванович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

КУЛИК Савелій Семенович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КУЛИК Степан Матвійович. Ря- 
довий. Загинув 18.01.1945. Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 

КУЛИК Федір Павлович, 1890, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 17.08.1943. Похо- 
ваний: с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 


КУЛИК Федір Тимофійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


КУЛИНИЧ ван Степанович, 
1914, с. Мосьпанове  Чугуївсько- 
го р-ну Харківської обл. Ст. серж. 
Загинув у жовт. 1943. Похований: 
м. Дніпропетровськ. 

КУРОЧКА Василь Сергійович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 16.08.1943. 

КУРОЧКА Дмитро (Їванович, 
1908, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у 1944. Похо- 
ваний: м. Севастополь, Крим. 


КУРОЧКА  ШЇван Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КУРОЧКА  Їван Степанович, 
1911, смт Андріївка, Рядовий. Заги- 
нув 24.02.1945. Похований: Латвія. 


КУРОЧКА Йосип (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 


6.03.1943. Похований: с. Соколове 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

КУРОЧКА Петро Якимович. Ст. 
серж. Загинув 14.12.1943. Похова- 
ний: Гомельська обл., Бєларусь. 

КУРОЧКА Петро Дем'янович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.07.1943. 

КУРОЧКА Семен Степанович, 
1908, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
1943. 

КУРОЧКА Яким Якимович, 1919, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КУРОЧКІНА Катерина Захарів- 
на, 1922, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинула 26.08.1943.  Похована: 
с. Суха Кам'янка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

КУТОЛА Єгор  Савелійович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 66.08.1943. Похований: с. Яре- 
мівка Ізюмського р-ну Харківсь- 
кої обл. 

КУЦЕНКО Володимир Докимо- 
вич, 1903, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1942. 

КУЦЕНКО Григорій 94 Якович, 
1921, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КУЦЕНКО Дмитро Денисович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 20.07.1943. 

КУЦЕНКО Митрофан Микито- 
вич, 1909, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КУЧМЕНКО Григорій Кузьмич, 
1919, смт Андріївка. Ст. лейт. По- 
мер від ран 4.05.1944. Похований: 
с. Слободзея, Молдова. 

КУЩ Іван Антонович, 1903, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
25.03.1944. Похований: с. Матвіївка 
Новоодеського р-ну ШМиколаївсь- 
кої обл. 

КУЩ Іван Федорович, 1922, 
смт Андріївка. | Лейт. Загинув 
15.03.1943. Похований: с. Барсуки 
Смоленської обл., Росія. 
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КУЩ Іларіон  Полікарпович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


КУЩ Михайло Артемович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КУЩ Микола Андрійович, 1907, 


Л 


ЛАДИКА Григорій Уварович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЛАДИКА Степан Сидорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 18.03.1943. 

ЛЕВИЦЬКИЙ 4(шМихайло Мико- 
лайович, 1905, смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті 9.03.1942. 

ЛЕСКОВСЬКИЙ Григорій Мики- 
тович, 1913, с. Геївка Зміївсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

ЛЕСКОВСЬКИЙ Дмитро Мики- 
тович, 1911, с. Геївка Зміївсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Серж. Пропав без вісті у 1943. 

ЛЕСКОВСЬКИЙ Павло Мики- 
тович, 1909, с. Геївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

ЛЕЩЕНКО Андрій Кирилович, 
1907, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 

ЛЕЩЕНКО Антон Прокопович, 
смт Андріївка.  Ст-на. Загинув 
22.06.1943. 

ЛЕЩЕНКО Григорій Павлович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 19.04.1945. Похований: Австрія. 

ЛЕЩЕНКО Іван Петрович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 


2.10.1943. Похований: висота 114,7, 
Запорізька обл. 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


КУЩ Павло Окхрімович, 1912, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

КУЩ Яким Андрійович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ЛЕЩЕНКО Карпо Григорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.08.1943, 


ЛЕЩЕНКО Леонід Андрійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.08.1941. 

ЛЕЩЕНКО Лука (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ЛЕЩЕНКО Марко Миколайо- 
вич, 1895, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 25.11.1944. 


ЛЕЩЕНКО Микита Іванович, 
1891, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЛЕЩЕНКО Микола Кузьмич, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЛЕЩЕНКО Сидір Данилович, 
1888, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1941. 


ЛЕЩЕНКО Федір Микитович, 
1919, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЛИМАНОВ Володимир Олек- 
сандрович, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 13.09.1943.  Похова- 
ний: смт Бірки Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. 

ЛИМАНОВ Олександр Івано- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 23.10.1943. 

ЛИМАНОВ Олексій Степано- 
вич, 1902, смт Андріївка. Призва- 


ний у 1943. Рядовий. Загинув під 
м. Орел, Росія. 
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ЛИМАНСЬКИЙ Григорій Федо- 
рович, 1894, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 17.08.1943. Похований: 
с. Довгеньке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ЛИННИК Прокіп Порфирович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЛИТВИН Андрій Максимович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ЛУЦЕНКО Лука Іванович, 1912, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 29.03.1942. Похо- 
ваний: Тверська обл., Росія. 


ЛЮБУШИН Дмитро Іванович, 
1912, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


М 


МАКСИМЕНКО Олександр Ан- 
дріянович, 1923, смт Андріївка. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у листоп, 1943. 

МАКУХА Іван Дмитрович, смт 
Андріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
1.12.1943. 

МАЛИХІН Павло Пилипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

МАЛИХІН Павло Васильович, 
1906, смт Андріївка. | Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАЛИШКО Порфирій Семено- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 2.02.1943. 

МАЛЮТА Олександр Трохимо- 
вич, 1914, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАНДРИКА  4(Їван Павлович. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАРТИНОВ Василь (Іванович, 
1904, смт Андріївка. | Рядовий. 
Загинув 31.10.1943. Похований: 
с. Недайвода Дніпропетровської обл. 


85 


ЛЮТИЙ іван Петрович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.07.1943. 


ЛЮТИЙ іван Петрович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЛЮТИЙ Максим Васильович, 
1900, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЛЮТИЙ Пилип Петрович, 1919, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув у 
жовт. 1943. Похований: Ліознен- 
ський р-н Вітебської обл. 


ЛЮТИЙ Яким Юрійович, 1900, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 


ЛЮТИЙ Яким Григорович, 1907, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
1.03.1942. 


МАРТИНОВ (Іван Архипович, 
1918, смт Андріївка. Призваний 
у 1940. Помер у полоні 3.04.1942. 

МАРТИНОВ Іван Михайлович, 
1911, смт Андріївка. | Рядовий. 
Загинув 29.11.1943. Похований: 
м. Маріуполь Донецької обл. 

МАРТИНОВ Павло Петрович, 
смт Андріївка. Ст. серж. Помер від 
ран 26.08.1943. Похований: ст. Каза- 
ріно Смоленської обл., Росія. 


МАСЛЮК Карпо Юхимович, 
1923, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. лейт. 
Загинув | 11.01.1943. | Похований: 
м. Новочеркаськ Ростовської обл., 
Росія. 

МАСЛЮК Кіндрат Михайлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

МАСЛЮК Микола Карпович, 
1925, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

МАСЛЮК Омелян Михайлович, 
1898, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


МАТЕНКО Микита Меркулович, 
1901, смт Андріївка. | Рядовий. 


Загинув 19.02.1942. Похований: 
с. Паньково Орловської обл., Росія. 


МАТЕНКО Сидір Васмльович, 
1914, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 

МАХОНЬКО Андрій Пантелійо- 
вич, смт Андріївка. К-р взв. Заги- 
нув 14.03.1943. Похований: с. Луза- 
ново Смоленської обл., Росія. 

МАХОНЬКО Семен Ананійович, 
1916, смт Андріївка. Лейт. Загинув 
15.02.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

МЕЛАНКО Яків Панасович, смт 
Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.08.1943. 

МЕЛЬКО Петро Петрович, 1923, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті | 11.03.1943. Похований: 
с. Олексіївка Харківської обл. 


МЕРЕЖКО Олександр Степано- 
вич, 1895, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МИКУЛЕНКО Макар Юхимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 

МІЛЬКО Віктор Семенович, 
1925, смт Андріївка. Мол. лейт. По- 
мер від ран. Похований: Польща. 


МІЛЬКО Денис Федорович, 
1896, смт Андріївка. | Рядовий. 
Загинув 27.08.1943. Похований: 


с. Довгеньке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

МІЛЬКО Євтихій Іванович, 1900, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

МІЛЬКО Лука Ілліч, смт Андрі- 
ївка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.07.1942. 

МІЛЬКО Петро Кузьмич, 1910, 
смт Андріївка. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 18.08.1943. По- 


хований: м. Куп'янськ  Харків- 
ської обл. 
МІЛЬКО Петро Петрович, 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.03.1943. 


МІЛЬКО Семен Іванович, 1900, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Загинув у листоп. 1943. 
Похований: с. Довгеньке  Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 


МІЛЬКО Трохим Олексійович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1941. 


МІЛЬКО Федір Данилович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Іван Семено- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Яків Костянти- 
нович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1942. 


МІХНО Григорій Сергійович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий. 
Ст. серж. Загинув 28.01.1945. Похо- 
ваний: м. Лієпая, Латвія. 


МІХНО Дем'ян Платонович, 
смт Андріївка. Рядовий, Помер від 
ран 28.02.1942. Похований: Ленін- 
градська обл. 


МІХНО (Їван Володимирович, 
1919, смт Андріївка. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

МІХНО Михайло Павлович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий, стрі- 
лець. Пропав без вісті у черв. 1943. 


МІХНО Степан Платонович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер від ран 22.06.1942. Похова- 
ний: с. Ольховатка Воронезької 
обл., Росія. 

МІХНО Тимофій Пилипович, 
1920, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран 21.09.1943. Похова- 
ний: м. Россош Воронезької обл. 

МІХНО Федір Сергійович, 
1906, смт Андріївка. | Рядовий. 
Помер у полоні у 1941. 

МІЩЕНКО Григорій Петрович, 
1906, смт Андріївка. | Рядовий. 
Помер від ран 12.07.1943. Похова- 
ний: м. Россош Воронезької обл. 


МІЩЕНКО Кирило Павлович, 
1913, смт Андріївка. | Рядовий. 
Помер від ран 21.08.1943. Похова- 
ний: с. Зарожне Чугуївського р-ну 
Харківської обл. 


ЕЕ 


Ре 


уж що 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


МІЩЕНКО Макар Пилипович, 
1918, смт Андріївка. | Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

МІЩЕНКО Павло Миколайович, 
1905, смт Андріївка. | Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МІЩЕНКО Федір Сергійович, 
1925, смт Андріївка. Рядовий, кур- 
сант. Загинув 26.11.1943. 

МИЩЕНКО Яків Миколайович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Черво- 
ний Оскіл Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

МОЗГОВИЙ Василь Терентійо- 
вич, 1895, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МОЗГОВИЙ  (їЇван Іванович, 
1913, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

МОЗГОВИЙ  4їШван Гнатович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

МОЗГОВИЙ (Їван Федорович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер від ран 25.01.1943. Похова- 
ний: с. Соміно Ленінградської обл. 

МОЗГОВИЙ Степан Михайло- 
вич, 1895, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

МОКРИЙ Василь Олександро- 
вич, 1893, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 30.05.1943. Похований: 
с. Синичине Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


МОКРИЙ Дмитро 4Іванович, 


н 


НАЗАРЕНКО Гаврило Григоро- 
вич, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 16.02.1943. 

НАЗАРОВ Олексій Єгорович, 
1891, смт Андріївка. Рядовий. За- 
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1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип, 1943. 

МОРОЗ Пилип Володимирович, 
1896, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 29.09.1943. 

МОТУЗОВ Федір Данилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

МОХОНЬКО Андрій Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

МОХОНЬКО Дмитро Сергійо- 
вич, 1905, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

МОХОНЬКО Лаврін Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

МОХОНЬКО Леонід Петрович, 
1917, смт Андріївка. Призваний 
у 1938. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 

МОХОНЬКО Михайло Омеля- 
нович, 1903, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

МОХОНЬКО Панас Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

МОХОНЬКО ШТихін Петрович, 
1920, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

МОХОНЬКО Юхим Тимофійо- 
вич, 1914, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

МУХІН Микола Васильович, 
1900, Рядовий. Загинув 19.03.1942. 
Похований: с. Козинка Орловської 
обл., Росія. 


гинув 9.05.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


НЕВГОВОРА Іван Терентійович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

НЕСТЕРЕНКО Григорій Теренті- 
йович, 1925, с. Мосьпанове Чугуїв- 
ського р-ну Харківської обл. Ст. 
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серж. Загинув у 1944. Похований: 

с. Мусорівка Чернівецької обл. 
НЕСТЕРЕНКО |Іван Панасович, 

1923, Серж. Пропав без вісті у 1943. 


НЕСТЕРЕНКО Терентій Демидо- 
вич, 1903, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

НЕЧИТАЙЛО Володимир Деми- 
дович, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 20.12.1943. 

НЕЧИТАЙЛО Наум (Іванович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

НЕЧИТАЙЛО Сергій Якимович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. За- 


гинув 21.12.1944. Похований: Угор- 
щина. 


о 


ОВДІЄНКО Павло Якимович, 
1903, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 23.11.1943, 
Похований: м, Луганськ. 

ОВДІЄНКО Семен Корнійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 11.05.1943. 


ОВДІЄНКО Федір Якович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ОВСІЄНКО Микита Кирилович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ОВСІЄНКО Микола Іванович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 5.06.1943. Похований: 
м. Пенза, Росія. 


ОВСІЄНКО Олексій Гаврилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
16.08.1943, Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ОВСІЄНКО Панас (Іванович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


НИКОНЕНКО Антон Деммдович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


НИКОНЕНКО Петро Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 12.09.1943. 


НІКОЛАЄНКО Петро Павлович, 
1920, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 22.12.1943. Похований: Запо- 
різька обл. 


НІКОЛЬНИКОВ Софрон Олексі- 
йович, 1900, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 1.03.1943. 


НОЗДРАЧОВ Борис Терентійо- 
вич, 1926, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 16.02.1945. Похований: 
Польща. 


ОВСІЄНКО Панас Кирилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ОВЧИННИКОВ Іван Володими- 
рович, 1923, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 1.03.1943. 


ОДЕРІЙ Степан Нестерович, 
Пропав без вісті у жовт. 1943, 


ОЛІЙНИК Сидір Гаврилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ОЛІЗАРЕНКО Андрій Якович, 
1909, смт Савинці Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1938. Мол. серж. Пропав без вісті 
у 1943. 


ОЛЬХОВСЬКИЙ Володимир Ми- 
колайович, 1926, смт Андріївка 
Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 45.02.1945. 
Похований: с. Резенау, Польща. 

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ Митрофан Ада- 
мович, 1910, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

ОНИКІЄНКО Єгор Пилипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 
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ОНМКІЄНКО Сергій Пилипович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув у 1943. Похований: м. Зміїв 
Харківської обл. 

ОНИКІЄНКО Олександр Івано- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув під м. Санкт-Петербург. 

ОНИКІЄНКО Полікарп Костян- 
тинович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


п 


ПАЛЯНИЧКА Микола Давидо- 
вич, 1910, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ПАНОВ Микола Семенович. 
Рядовий. Пропав без вісті 10.03.1943. 

ПАРХОМЕНКО Тимофій Григо- 
рович, 1914. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

ПАРХОМЕНКО Юхим Федоро- 
вич, 1903, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПАТОКА Василь Григорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
12.08.1944. 


ПАТОКА Гаврило Васильович, 
1903, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ПАТОКА Лук'ян Данилович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 8.04.1944. Похований: 
Крим. 

ПАХОМОВ Василь Трохимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт.1943. 

ПАХОМОВ Іван Терентійович, 
1910, м. Курськ. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ПАШКОВ Олександр Пилипо- 
вич, 1893, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1944. 


ПЕТРОВ Олександр Ілліч, 1909, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
6.03.1945. Похований: Угорщина. 


ОНИЩЕНКО Кирмло Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 21.08.1943. 


ОСТАПЕНКО (Їван Панасович, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 31.10.1944. Похований: Угор- 
щина. 


ОСТАПЕНКО  Їван Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ПЕТРОВ Олександр Семенович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 26.03.1945. Похований: біля 
оз. Балатон, Угорщина. 

ПЕТРОВ Олександр Пилипович, 
1923, смт Андріївка. Серж. Загинув 
22.11.1943. Похований: ст. Фонтанов- 
ська Краснодарського краю, Росія. 

ПЕТРУШЕВ Андрій Петрович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.03.1943 в с. Олексі- 
ївка Харківської обл. 

ПЕТРУШЕВ Гаврило Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
27.07.1943. Похований: с. Суха Кам'- 
янка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 

ПИВОВАР Василь Юхимович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 21.02.1943. Похований: с. Рябу- 
хине Нововодолазького р-ну Харків- 
ської обл. 

ПИВОВАР Василь  ІЇванович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПИВОВАР Василь Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 5.04.1943. 

ПИВОВАР Віктор (Іванович, 
1921, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ПИВОВАР Гаврило Андрійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ПИВОВАР Григорій Ілліч, 1921, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1942 під Севас- 
тополем. 
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ПИВОВАР Григорій Йосипович, 
1918, смт Андріївка. Призваний 
у 1938. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ПИВОВАР Григорій Степанович, 
1900, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 27.02.1943. Похований: с. Зе- 
лена Роща Сумської обл. 

ПИВОВАР Данило Якович, 1898, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.11.1942 під 
м. Волгоградом. 


ПИВОВАР Дмитро Якович, 1917, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
16.12.1943. Похований: м. Санкт-Пе- 
тербург. 

ПИВОВАР Єгор Іванович, 1922, 
смт Андріївка. Пропав без вісті 
17.03.1943. 


ПИВОВАР  їЇлля Пилипович, 
1912, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: с. Копанка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПИВОВАР Костянтин Михайло- 
вич, 1909, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 9.08.1942. Похований: с. Синя- 
віно Ленінградської обл. 

ПИВОВАР Михайло Кузьмич, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.08.1944. 


ПИВОВАР Михайло Прокопо- 
вич, 1923, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув у жовт. 1943. Похований: 
с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ПИВОВАР Микита Петрович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.03.1943. 

ПИВОВАР Олександр Лавренті- 
йович, 1910, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 14.08.1943. Похований: 
с. Мохнач Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 


ПИВОВАР Олексій Захарович, 
1919, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1939. Рядовий. Загинув 11.08.1942 
під м. Волгоградом. 

ПИВОВАР Панас Юхимович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 23.05.1944. 


ПИВОВАР Прокіп Гаврилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ПИВОВАР Прокіп Микитович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПИВОВАР Степан Єгорович, 
1924, смт Андріївка. Мол. лейт. 
Загинув 31.07.1944. Похований: 
Бучацький р-н Тернопольської обл. 


ПИВОВАР Федір Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 11.02.1943. 

ПИВОВАР Юхим Степанович, 
1908, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.03.1943. 

ПИВОВАРОВ Василь Федоро- 
вич, 1913, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 9.12.1943. 

ПИВОВАРОВ Дмитро Григоро- 
вич, 1918, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 6.10.1941. 


ПИВОВАРОВ Олексій Арсенті- 
йович, 1911, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 18.11.1944. Похований: 
м. Ужгород. 


ПИВОВАРОВ Тимофій Олек- 
сандрович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 2.01.1944. 


ПИВОВАРОВ Федір Дем'яно- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 28.02.1945, Похований: с. Кор- 
нєво Багратіоновського р-ну Калі- 
нінградської обл., Росія. 

ПИСКЛОВ Панас Олександро- 
вич, 1918, с. Явірське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1937. Матрос. Загинув 
у 1941. Тіло віддане Чорному морю. 

ПЛЯКА Георгій Андрійович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 


ПЛЯКА Федір Назарович, 1908, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий, Загинув у верес. 1942. По- 
хований: с. Беззаботівка Донець- 
кої обл. 

ПОДУСТОВ Костянтин Якович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
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нув 19.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПОКНИЧАЙ Микола Панасович. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
трав. 1943. 

ПОЛЬОВИЙ Василь Андрійович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 

ПОЛЬОВИЙ Матвій Андрійович, 
1901, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті 27.01.1942 у Луган- 
ській обл. 

ПОЛТАВЕЦЬ Андрій Васильо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.01.1944. 

ПОЛТАВЕЦЬ Григорій Харитоно- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 29.05.1943. 


ПОЛТАВЕЦЬ Давид (Іванович, 
1900, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1942. 

ПОЛТАВЕЦЬ  Їван Кузьмич, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
24.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ПОЛТАВЕЦЬ "Тихін (Іванович, 
1920, смт Андріївка. Серж. Загинув 
4.04.1945. Похований: Чехія. 

ПОЛУПАН Василь Маркович, 
1927, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ПОЛУПАН Їван Григорович, 
1908, смт Андріївка. Мол. серж. За- 
гинув 21.02.1945. Похований: Латвія. 


ПОЛУПАН Іван Петрович, 1911, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 17.03.1943. 

ПОЛУПАН Костянтин Микола- 
йович, 1913, смт Андріївка. Мол. 
лейт. Загинув 7.03.1943. Похований: 
с. Юрятіно Тверської обл., Росія. 

ПОЛУПАН Панас Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.11.1943. 


ПОЛУПАН Семен Петрович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ПОЛУПАН Яків Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.01.1945. 

ПОЛУПАНОВ Василь Прокопо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 15.08.1944. 

ПОЛУПАНОВ Костянтин Проко- 
пович, 1919, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер від ран 17.04.1945. Похова- 
ний: Югославія. 

ПОНОМАРЕНКО Василь Олек- 
сандрович, 1908, смт Андріївка. Ря- 
довий. Пропав без вісті 8.08.1943. 

ПОНОМАРЕНКО Василь Якович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 24.08.1943. Похований: с. Геївка 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

ПОНОМАРЕНКО (Іван Теренті- 
йович, 1921, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 

ПОНОМАРЕНКО Мойсей Федо- 
рович, 1914, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Помер від ран 17.05.1944. По- 
хований: м. Краматорськ Доне- 
цької обл. 

ПОНОМАРЕНКО Павло Терен- 
тійович, 1925, смт Андріївка. Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ПОНОМАРЕНКО Прокіп Терен- 
тійович, | 1918, смт Андріївка. 
Призваний у 1942. Лейт. Загинув 
11.05.1943. Похований: с. П'ятницьке 
Печенізького р-ну Харківської обл. 


ПОПИК Євген Степанович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.02.1944. 


ПОПИК Кузьма Дем'янович. 
Рядовий. Пропав без вісті 9.02.1943. 


ПОПИК  Купріян Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 


ПОПИК Семен Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.02.1944. 


ПОПОВ Микола Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.03.1943. 
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ПОПОВ Олексій Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ПОПОВ Пилип Захарович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
9.12.1942. Похований: Північна Осетія. 


ПОРТ Степан Максимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
4.04.1942. Похований: с. Василівка 
Тверської обл., Росія. 


Р 


РАДЧЕНКО Василь Пилипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

РИБАЛКА Дорофій Прокопович, 
1909. Рядовий. Загинув 12.08.1943. 
Похований: с. Кам'яна Яруга Чугуїв- 
ського р-ну Харківської обл. 

РИБАЛКА Семен Прокопович, 
1926, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 11.03.1945. Похований: Угор- 
щина. 

РІЗНИК Іван Карпович, 1903, 
смт Андріївка. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Загинув 27.02.1943. Похова- 
ний: смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

РІЗНИК Ілля Іванович, 1924, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
27.02.1943. Похований: смт Андрі- 
ївка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

РІЗНИК Михайло Федорович, 
1901, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

РІЗНИК Панас Максимович, 
1912, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті. 

. РІЗНИК Трохим Іванович, 1905, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 3.10.1944. Похований: Румунія. 

РІЗНИК Юхим Гордійович, 1910, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ПРОЦЕНКО Василь Іванович, 
1908, с. Григорівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 19.05.1943. Похований: с. Ко- 
робочкине Чугуївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ПРОЩИН Харитон Кирилович, 
1894, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 20.05.1944. Похований: 
с. Комарівка, Одеська обл. 


РІЗНИЧЕНКО Іван Максимович, 
1918, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті. 

РІЗНИЧЕНКО Карпо Степано- 
вич, 1916, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

РІЗНИЧЕНКО Степан Максимо- 
вич, 1921, смт Андріївка. Призваний 
у 1941, Загинув 17.08.1943. Похова- 
ний: с. Красний Яр Зміївського р-ну 
Харківської обл. 

РОГ Євстафій Григорович, 1905, 
смт Андріївка. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Загинув у лют. 1943. По- 
хований: смт Андріївка Харків- 
ської обл. 

РОГ Іван Андрійович, 1922, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
7.07.1942. Похований: с. Підбере- 
зово Орловської обл. 

РОГ Кім Юхимович, смт Андрі- 
ївка. Рядовий. "Загинув 20.08.1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 

РОГ Степан Феоктистович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

РОЗДОЛЬСЬКИЙ Петро Васи- 
льович, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1942. 

РОСКОШНИЙ Семен Микола- 
йович, 1901, смт Андріївка. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

РОСТОВСЬКИЙ Федір Петро- 
вич, 1915. Серж. Загинув 15.07.1944. 
Похований: с. Дубинки, Мінська обл., 
Бєларусь. 
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РУДАКОВ Петро Олексійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

РУДЕНКО Макар Якович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1942. 

РУДЕНКО Олексій Якович, 1910, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.03.1943. 


С 


САВЧЕНКО Олександр Мико- 
лайович, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер від ран 21.11.1943. Похова- 
ний: с. Соколівське Кіровоград- 
ської обл. 

САМОЙЛИК Іван Миронович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 24.10.1943. Похований: с. Виш- 
неве Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

САПЕЛКА Гаврило Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 23.03.1943. Похований: с. Укра- 
їнка Харківської обл. 


САПЕЛКА Омелян (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


САПОТА Дем'ян Григорович, 
1908, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
у верес. 1943. Похований: Вовчан- 
ський р-н Харківської обл. 


САХНО Матвій Оксентійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1945. 


СВИНАРЕНКО Олексій Сергійо- 
вич, 1911, смт Андріївка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у 1944. По- 
хований: м. Одеса. 

СВИНАРЕНКО Олексій Семено- 
вич, 1913, смт Андріївка. Рядовий. 
Помер від ран 6.04.1944. Похований: 
с. Костянтинівка Одеської обл. 


РУДЕНКО Тимофій Іванович, 
1898, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 2.02.1944. 


РУДСЬКИЙ Яків Кіндратович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
28.02.1943. Похований: с. Благо- 
датне Харківської обл. 


СВИНАРЕНКО Сергій Костянти- 
нович, 1911, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Помер 29.09.1943. Похований: 
м. Ізюм Харківської обл. 

СВИНАРЕНКО Федір Федоро- 
вич, 1900, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 

СЕМЕНЕНКО Панас Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 23.03.1945. 

СЕМЕНОВ (ван Микитович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 27.04.1943. 

СЕНЕЦЬКИЙ Василь Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.03.1943. 

СЕНЕЦЬКИЙ Омелян Олексійо- 
вич, 1910, смт Андріївка. Ст. серж. 
Пропав без вісті 6.08.1944. 

СЕРБІН Сергій Тарасович, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

СЕРЬОЖКІН (Іван Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1944. 

СИМОНЕНКО Олексій Петро- 
вич, 1894, смт Андріївка. Загинув 
24.10.1944. Похований: Польща. 

СИНЕЦЬКИЙ Володимир Івано- 
вич, 1917, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

СИНЕЦЬКИЙ (Їван Кирилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 

СИНЕЦЬКИЙ Микола Кирило- 


вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941, 


94 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





СИНЕЦЬКИЙ РОМАН Михайло- 
вич, 1909, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 17.08.1943. Похований: 
с. Довгеньке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

СИНЯЄВ Іван Васильович, смт 
Андріївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1942. 

синяєв Їван Григорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.01.1944. 

СИНЯЄВ Митрофан Андрійович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 15.09.1943. 

СИНЯЄВ Сергій Данмлович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.03.1943. 

СИЧОВ Іван Сидорович, смт Ан- 
дріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СИЧОВ Іван Якович, смт Андрі- 
ївка. Призваний у 1941. Рядовий. 
Помер від ран у лют. 1942. 

СИШИШИН Віктор Михайлович, 
смт Андріївка. Мол, серж. Загинув 
25.03.1944. Похований: Псков- 
ська обл., Росія. 


СІКЕРІН Іван Панасович, 1919, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


СІРИК Андрій Панасович, 1920. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
9.09.1942. 


СІРИК Андрій Йосипович, 1919, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

СІРИК Антон Васильович, 1909, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес, 1943. 

СІРИК Іван Олексійович, 1904, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

СІРИК іван Павлович, 1919, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

СІРИК Іван Панасович, смт Анд- 
ріївка. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1941. 


СІРИК Михайло Олексійович, 
1912, смт Андріївка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


СІРИК Олексій Іванович, смт 
Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1942. 

СІРИМИ Іван Данилович, смт Анд- 
ріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
22.03.1945. 

СІРИЙ Петро Данилович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

СІРИЙ Тихін Васильович, 1924, 
смт Андріївка. Мол. серж. Загинув 
8.09.1943. Похований: с. Копанка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

СІРИЙ Тихін Данилович, смт 
Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.09.1943. 

СІРИЙ Яків Іванович, 1906, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран у 1943. По- 
хований: Запорізька обл. 


СІРОУС Максим Кузьмич, 1918, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.03.1943. 


СІРОУС Петро Тихонович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


СІРОУС Савелій Никифорович, 
1904, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 5.09.1943. Похований: с. Кам'ян- 
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. 


СІРОУС Харитон Павлович, 
1910, смт Андріївка. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув у 1943. По- 
хований: смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 


СКАКУН  Їван Михайлович, 
1927, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 29.03.1944. Похований: м. Ко- 
вель Волинської обл. 


СКАКУН Петро Карпович, 1899, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 31.10.1943. Похований: 
м. Синельникове  Дніпропетров- 
ської обл. 

СКЛЯР Іван Степанович, 1924, 
смт Андріївка. Рядовий, Пропав без 
вісті у 1944. 
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СКЛЯР Іван Прокопович, 1920, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

СКЛЯР Олексій Васильович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 28.08.1943. 

СКЛЯРОВ Федір Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 

СКЛЯРОВ Яким Андрійович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

- СЛЄСАРЕНКО Петро Семено- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
18.10.1943. 


СЛЯДНЄВ Андрій Харитонович, 
1903, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Ст. серж. Загинув у 1943. По- 
хований: с. Миропіль Дніпропетров- 
ської обл. 

СЛЯДНЄВ Віктор Омелянович, 
1924, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у 1942. По- 
хований: с. Червоний Оскіл Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 


СЛЯДНЄВ Іван Митрофанович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 27.04.1945. Похований: Польща, 

СЛЯДНЄВ Семен Никифорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
15.08.1944. Похований: м. Россош 
Воронезької обл., Росія. 


СМИРНОВ Єгор Юрійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 3.09.1943. 


СОЛОВИОВ Володимир Івано- 
вич, смт Андріївка. Ст-на. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


СОПЕЛКО Омелян (Іванович, 
1914, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

СПОДАРИК ілля Михайлович, 
1898, смт Андріївка. Призваний у 
1942. Рядовий. Загинув 31.12.1943. 
Похований: Запорізька обл. 

СРІБНИЙ їЇлля Тимофійович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


СТАРОДУБЦЕВ іван Семенович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 

СТАРЧЕНКО Григорій Мусійо- 
вич, 1924, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 3.09.1943. Похований: с. Ко- 
мишуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. 

СТАРЧЕНКО |щ4їЇван Павлович, 
смт о Андріївка. Серж. Загинув 
1.12.1941. Похований: с. Нове Мос- 
ковської обл. 

СТАРЧЕНКО Сергій Степанович, 
1925, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.03.1943. 

СТАСЕНКО Олексій Харитоно- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1945. 

СТАСЕНКО Юхим Степанович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
30.09.1943. 

СТЕЦЕНКО Василь Миколайо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1941. 

СТЕЦЕНКО Іван Миколайович, 


смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.09.1943. 


СТЕЦЕНКО ван Микитович, 
1906, смт Андріївка. Мол. лейт. За- 
гинув 22.08.1941. 


СТЕЦЕНКО Михайло Данилович, 
1925, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт, 1943. 

СТЕЦЕНКО Семен Данилович, 
1915, смт Андріївка. Призваний у 


1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 


СТЕЦЕНКО Сергій Іларіонович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
23.07.1943. 

СТОЛБОВИЙ Михайло Микола- 
йович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СТРОГИЙ Андрій Кузьмич, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.11.1943. 

СТРОГИЙ Дмитро Дмитрович, 
1918, смт Андріївка. Ст-на, пом. 


к-ра взв., 178 гв. сп. Помер від ран 
16.11.1943. 
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СТРОГИЙ Захар Андрійович, 
1913, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

СТРОГИЙ Сергій Антонович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

СТРОГИЙ Мартин Денисович, 
1892, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 26.07.1945. 

СТРОГИЙ Федір Дмитрович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 30.01.1945. Похований: Угор- 
щина. 

СУМЕЦЬ Георгій Павлович, 
1899, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.03.1943. 

СУМЕЦЬ Данило Андрійович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у лют. 1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

СУМЕЦЬ Іван Іванович, смт Анд- 
ріївка. Рядовий. Загинув 6.04.1943. 


СУМЕЦЬ Іван Йосипович, 1917, 


т 


ТАРАН Сергій Іванович, 1913, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


ТАРАСЕНКО Кіндрат Кіндрато- 
вич, 1912, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 16.02.1942. Похований: 
с. Веселе Луганської обл. 


ТАРАСЕНКО Омелян Григоро- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 


ТАРАСОВ Василь (Іванович, 
1896, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 18.08.1943. Похований: с. Ба- 
бенкове Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ТЕРНОПОЛ Іван Павлович, 1904, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
5.09.1943. Похований: с. Суха Кам'ян- 
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. 
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смт Андріївка. Політрук. Помер 
1.02.1942 на Курській дузі. 

СУМЕЦЬ Макар Йосипович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 16.08.1943. Похований: с. Дов- 
геньке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

СУМЕЦЬ Микола Андрійович, 
1918, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 19.08.1943 у Ленінград- 
ській обл. 

СУМЕЦЬ Микола Петрович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 28.03.1943. Похований: с. Яко- 
венкове Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

СУМЕЦЬ Наум Корнійович, 1913, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
13.03.1943. Похований: с. Червона 
Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

СУХОЛОВ Микола Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ТЕРНОПОЛ Ілля Юхимович, 
1907, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ТЕРНОПОЛ Марко (Іванович, 
1896, смт Андріївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 26.04.1943. Похований: с. Пет- 
рівка Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ТЕРНОПОЛ Олександр (Ілліч, 
1923, смт Андріївка. Рядовий. По- 
мер 2.04.1942 в Ізюмському р-ні. 

ТЕРНОПОЛ Остап Павлович, 
1908, смт Андріївка. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ТЕРНОПОЛ Павло Михайлович, 
1898, смт Андріївка. Призваний у 
1941, Рядовий. Загинув 3.02.1945. 
Похований: с. Куненсдорф, Німеч- 
чина. 

ТЕРНОПОЛ Степан (Іванович, 
1900, смт Андріївка. Призваний у 
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1941. Ст. серж. Загинув 27.08.1942. 
Похований: Зубцовський р-н Твер- 
ської обл. 

ТРЕГУБ Олександр Васильович, 
1912, смт Андріївка. Мол. серж. За- 
гинув 21.08.1944. Похований: с. Хад- 
жимус, Молдова. 


У 


УДОВІН Іван Маркович, 1916, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

УДОВІН Нестор Тимофійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 7.07.1943. 

УМРИХІН Григорій Тихонович, 
1897, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 16.08.1943. Похований: Куйби- 
шевський р-н Ростовської обл., 
Росія. 

УМРИХІН Павло Денисович, 
1896, смт Андріївка Балаклійсько- 


Ф 


ФЕДОРЕНКО Василь Самійло- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ФЕСЕНКО Кузьма Петрович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


Х 


ХАРАЗІЙ Петро Панасович, 
1915, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 7.09.1943. 


ХАРЧЕНКО (|Їван Дем'янович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. 
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ТРУСЕНКО Олександр Пилипо- 
вич, 1910, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.03.1943. 

ТУРГІН Михайло Родіонович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 21.06.1942. Похований: м. Арма- 
вір Краснодарського краю, Росія. 


го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 18.03.1945. Похований: 
м. Вроцлав, Польща. 

УСТИНОВ Матвій Гаврилович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий, 
1148 сп 342 сд. Загинув 29.12.1941. 
Похований: с. В. Самолкове Туль- 
ської обл., Росія. 

УСТЯН | Антон Микитович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.03.1943. 

УСТЯН Гаврило Степанович, 
1910, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у 1943. Похо- 
ваний: с. Олексіївка Первомайсько- 
го р-ну Харківської обл. 


ФІЛОК Степан Терентійович, 
1909, смт Андріївка, Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 16.06.1942. 
Похований: с. Мокре Московської обл. 


ФІЛОНЕНКО Опександр Степа- 
нович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 


ФІНЮК Іван Федотович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
15.04.1944. Похований: м. Бендери, 
Молдова. 


ХАРЧЕНКО Їван Зіновійович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у лип. 1941. 


ХАРЧЕНКО Іван Іванович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.09.1941. 
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ЧАГОВЕЦЬ Антон Пилипович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЧАГОВЕЦЬ Андрій Омелянович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
20.09.1944. Похований: Румунія. 

ЧАГОВЕЦЬ Борис (Іванович, 


1899, смт Андріївка. Рядовий. Про- й 


пав без вісті 21.09.1943. 


ЧАГОВЕЦЬ Василь (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 4.07.1944. 

ЧАГОВЕЦЬ Григорій Андрійо- 
вич, 1910, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 31.08.1943. 

ЧАГОВЕЦЬ Григорій Степано- 
вич, 1908, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 

ЧАГОВЕЦЬ (Їван Микитович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЧАГОВЕЦЬ Іван Петрович, 1910, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
19.08.1943. Похований: с. Довгеньке 
Їзюмського р-ну Харківської обл. 

ЧАГОВЕЦЬ Їван Прокопович, 
смт Андріївка. Рядовий. Помер від 
ран 31.01.1945. Похований: м. Буда- 
пешт, Угорщина. 

ЧАГОВЕЦЬ |Їван Степанович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 9.04.1943. Похований: с. Чер- 
каський Бишкин Харківської обл. 


ЧАГОВЕЦЬ Іван Федорович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 1.01.1944. Похований: с. Миро- 
піль Нікопольського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


ЧАГОВЕЦЬ Марко Микитович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 15.09.1942. 

ЧАГОВЕЦЬ Микола Антонович, 
1919, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 22.06.1941. Похований: м. Пере- 
мишль. 


ЧАГОВЕЦЬ Олексій Андрійович, 
смт Андріївка. Рядовий, Пропав без 
вісті 31.03.1944. 


ЧАГОВЕЦЬ Панас Андрійович, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 


вісті у січ. 1942. 


ЧАГОВЕЦЬ Панас Іванович, 
1905, смт Андріївка. Рядовий, Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ЧАГОВЕЦЬ Панас Максимович, 
1917, смт Андріївка. Рядовий. Про- 


- пав без вісті у квіт, 1943. 


ЧАГОВЕЦЬ Панас Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.05.1945. 


ЧАГОВЕЦЬ Павло (ЇІванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944, 


ЧАГОВЕЦЬ Петро (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 21.02.1942. 


ЧАГОВЕЦЬ Петро Матвійович, 
1907, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 24.10.1944. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 

ЧАГОВЕЦЬ Пилип Власович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 20.09.1942. 

ЧАГОВЕЦЬ Семен Костянтино- 
вич, 1915, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 4.09.1943. 
Похований: м. Балаклія Харків- 
ської обл. 

ЧАГОВЕЦЬ Степан Михайлович, 
смт Андріївка, Рядовий. Загинув 
21.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЧАГОВЕЦЬ Степан Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЧАГОВЕЦЬ ... Степанович, 1899, 
смт Андріївка. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 5.02.1945. Похо- 
ваний: Німеччина. 

ЧАГОВЕЦЬ Тимофій Андрійо- 
вич, 1905, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 29.07.1944. Похова- 
ний: Польща. 
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ЧАГОВЕЦЬ Трохим Тихонович, 
1895, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.07.1943 у Кур- 
ській обл. 

ЧАГОВЕЦЬ Федір (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1941. 

ЧАГОВЕЦЬ Яків Павлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.09.1942. 

ЧЕРГІН Василь Іванович, смт 
Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.02.1945. 

ЧЕРГІН Григорій Іванович, 1902, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ЧЕРГІН Марко Назарович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЧЕРЕМОВ Віктор (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

ЧЕРЕПОВ Терентій Іванович, 
1911, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ЧИНЦОВ Григорій (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 22.09.1944. 

ЧИНЦОВ  Тихін Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий, Пропав без 
вісті 19.01.1944, 

ЧИРГІН Антон Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
22.12.1944. Похований: Литва. 


Ш 


ШАБЕЛЬНИК Павло Лук'янович, 
1919, смт Андріївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 


ШАЛЕНКО Юхим Васильович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.09.1943. 
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ЧМІЛЬ Антон Власович, смт 
Андріївка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЧМІЛЬ Яків Власович, 1915, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЧОРНОЙВАН Федір Романо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у трав. 1943. 


ЧУЙКО Семен Максимович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 

ЧУДНИЙ Ілля Степанович, 1896, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
18.07.1943. Похований: с. Семенівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ЧУМАК Андрій Якович, смт Анд- 
ріївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

ЧУМАК Микола Михайлович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ЧУМАК Семен Корнійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ЧУРИЛОВ Іларіон Омелянович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 5.04.1943. 

ЧУРИЛОВ (Микола Павлович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 8.03.1944. 

ЧУРИЛОВ Прокіп Тимофійович, 
смт Андріївка. Рядовий, Пропав без 
вісті 22.09.1943. 


ШАМРАЙ Іван Пилипович, 1917, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
20.12.1943. Похований: Запорізь- 
ка обл. 


ШАМРАЙ Петро Дмитрович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.03.1945. 


ШЕВЕЛІН Іван Трохимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 
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ШЕВЧЕНКО Артем Григорович, 
1897, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Василь Олександро- 
вич, 1910, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Василь Федорович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945. 

ШЕВЧЕНКО Володимир Михай- 
лович, 1910, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 6.09.1943. Похований: 
с. Зелена Роща, Сумська обл. 


ШЕВЧЕНКО Зіновій Никаноро- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ШЕВЧЕНКО (їІван Артемович, 
1925, смт Андріївка. Мол. серж. За- 
гинув 5.12.1943. Похований: с. Тав- 
рійське Нікопольського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ШЕВЧЕНКО Іларіон Григорович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 9.10.1944. Похований: Брест- 
ська обл., Бєларусь. 

ШЕВЧЕНКО Костянтин Степано- 
вич, 1903, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.03.1943. 

ШЕВЧЕНКО Олександр Григо- 
рович, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 1.01.1944. Похований: с. Олек- 
сандрівка Дніпропетровської обл. 

ШЕВЧЕНКО Павло Миронович, 
1902, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ШЕВЧУК Григорій Купріянович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945. 

ШЕВЧУК (Іван Костянтинович, 
1910, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл: Політрук. За- 
гинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Хітіно Осташковського р-ну Твер- 
ської обл. 

ШЕВЧУК (їЇван Тимофійович, 
1919, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ШЕВЧУК Микола Костянтино- 
вич, 1922, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1942. По- 


хований: смт Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
ШЕЛЕСТ Дмитро Маркович, 
1905, смт Андріївка, Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.07.1943. 
ШЕЛЕСТ Єгор Захарович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 


вісті 6.07.1944. 


ШЕЛЕСТ  (їван 4щ4(їІларіонович, 
1910, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 25.05.1944. 
Похований: Карелія. 

ШЕЛЕСТ Їван Тихонович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
15.05.1944. Похований:  Ковель- 
ський р-н Волинської обл. 

ШЕЛЕСТ Карпо Спиридонович, 
1912, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕЛЕСТ Никифор Леонтійович, 
1907, смт Андріївка. Серж. Помер 
від ран 31.12.1942. Похований: 
м. Суровикове Волгоградської обл. 

ШЕЛЕСТ Петро Савелійович, 
1917, смт Андріївка. Мол. серж. За- 
гинув 5.09.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ШЕЛЕСТ Яків Захарович, 1908, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. 

ШЕЛИХОВСЬКИЙ Лука Олексі- 
йович, 1906, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕНДРИК (Олексій Кузьмич, 
1927, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у 1943. Похований: смт Андріїв- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

ШЕНДРИК Дмитро Васильович, 
1911, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ШЕНДРИК Митрофан Костянти- 
нович, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ШЕНДРИК Михайло Олексійо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 17.03.1943. 

ШЕНДРИК (Павло Борисович, 
1909, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 





ШЕНДРИК Петро Євдокимович, 
1896, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕНДРИК Степан Євдокимо- 
вич, 1902, смт Андріївка. Рядовий. 
Загинув 18.01.1944. | Похований: 
с. В. Чегеліївка Новгородківсько- 
го р-ну Кіровоградської обл. 

ШЕНДРИК Трохим Костянтино- 
вич, 1901, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.03.1943. 

ШЕРСТНЮК Артем Сергійович, 
1908, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕРСТНЮК  Їван Петрович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.02.1945. 

ШЕРСТНЮК Павло (Іванович, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕРСТНЮК Федір Сергійович, 
1903, смт Андріївка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у 1944 
під м. Кривий Ріг Дніпропетров- 
ської обл. 

ШЕРСТЮК Василь Павлович, 
1908, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 

ШЕСТАК щїлля 0 Мартинович, 
1907, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 31.08.1943. Похований: м. Куп'- 
янськ Харківської обл. 


ШЕХОВЦОВ Микита Софроно- 
вич, 1919, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ШИНКАРЕНКО Іван Олексійо- 
вич, 1919, смт Андріївка, Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. Похований: м. Золочів Львів- 
ської обл. 

ШИНКАРЕНКО Микола Дмит- 
рович, 1922, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 17.01.1942. 

ШИНКАРЕНКО Пантелій Тимо- 
фійович, 1909, смт Андріївка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ШИНКАРЕНКО Спиридон (Їва- 
нович, 1906, смт Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют, 1942. 


ШМАРЧУК (Іван Олексійович, 
1894, смт Андріївка. Рядовий. За- 
гинув 30.04.1943. 

ШМАТЬКО Микола Микитович, 
1916, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 12.10.1941. 

ШМОРГУН Василь Степанови і, 
1902, смт Андріївка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без віст 
у 1945. 

ШМОРГУН Георгій Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
17.07.1943. Похований:  Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 

ШМОРГУН Іван Миколайович, 
1922, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув у полоні 8.08.1942. 

ШМОРГУН Михайло Іванович, 
1911, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 23.01.1945. 

ШМОРГУН Микола Олексійо- 
вич, 1906, смт Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ШМОРГУН Микола Григорович, 
1914, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1944. 

ШМОРГУН Олексій Лавренті- 
йович, 1909, смт Андріївка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

ШМОРГУН Павло Миронович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943, 

ШМОРГУН Степан (Іванович, 
1900, смт Андріївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1944. По- 
хований під Ленінградом. 

ШМОРГУН Трохим Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 19.08.1943. 

ШМОРГУН Тимофій Іванович, 
1923, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

Шовчко їван Іванович, 


смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
у 1944. 

ШОМПОЛП щАнтон (Іванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.01.1945. 

ШТЕФАН Григорій Петрович, 
1920, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 
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ЩЕРБАК Андрій Юхимович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.01.1944. 

ЩЕРБАК Ілля Григорович, 1918, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ЩЕРБАК Петро Леонтійович, 
1919, смт Андріївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЯКОВЕНКО Петро Павлович, 
1903, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 6.03.1944. Похований: с. Вільна 
Карпівка Дніпропетровської обл. 

ЯКОВЕНКО Пилип Павлович, 
1910, смт Андріївка. Рядовий. Заги- 
нув 5.08.1943. Похований: с. Зеле- 
ний Бір Курської обл. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ЩЕРБАК Семен Андрійович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
24.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЩЕРБАК Федір Захарович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.08.1943. 


ЩЕТИНІН Василь Якович, 
смт Андріївка. Рядовий. Загинув 
5.03.1943. Похований: с. Запрудне 
Калузької обл., Росія. 


ЯКОВЛЄВ Гаврило Климентійо- 
вич, смт Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ЯЛОВИЙ (Василь Федорович, 
1906, смт Андріївка. Рядовий, 230 сп. 
Пропав без вісті у жовт. 1944. 

ЯЛОВИЙ Михайло Кузьмич, 
1909, смт Андріївка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті. 

ЯЦЕНКО Тимофій  ІЇванович, 
смт Андріївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 2.02.1943. 


САВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 


А 


АНДРІЄВСЬКИЙ Микола Ва- 
сильович, 1910, смт Савинці Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.08.1943. 

АНДРІЄВСЬКИЙ Павло Омеля- 
нович, 1909, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

АНДРІЄВСЬКИЙ Федір Тихоно- 
вич, 1918, смт Савинці. Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув 7.05.1945. 
Похований: Чехія. 


АНИЩЕНКО Федір Пантелійо- 
вич, 1911, смт Савинці. Рядовий. По- 
мер від ран 7.08.1944. Похований: 
Суоярвський р-н, Карелія. 

АНДРУХОВ Василь Михайло- 
вич, 1916, смт Савинці. Матрос. За- 
гинув 3.07.1942. Похований: м. Се- 
вастополь, Крим. 


АНТОНЕНКО Олексій Семено- 
вич, 1919, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 9.09.1942. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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БАБАРИКА Василь (Іванович, 
1926, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 

БАБАРИКА Микола Іванович, 
1917, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

БАБЕНКО Андрій Михайлович, 
1906, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

БАБЕНКО Григорій Григорович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 28.08.1941. 


БАБЕНКО Іван Михайлович, 
1924, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 6.09.1943. Похова- 
ний: с. Суха Гомільша Зміївсько- 
го р-ну Харківської обл. 

БАБЕНКО  їЇлля Зіновійович, 
1908, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

БАБЕНКО Михайло Маркович, 
1911, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БАБЕНКО Микола Якович, 1922, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

БАБЕНКО Семен Тихонович, 
1914, с. Залиман Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1936 
Владивостоцьким РВК Приморсько- 
го краю. Рядовий, Пропав без вісті 
у листоп, 1941. 

БАБЕНКО Степан Омелянович, 
1912, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 25.09.1942. 

БАБЕНКО Федір Васильович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

БАГРІЙ Іван, 1921, смт Савинці. 
Рядовий. Помер 24.11.1941 у полоні, 
у таборі Ламсдорф, Німеччина. 

БАРДАК Андрій Кирилович, 
1892, смт Савинці. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

БАРДАКОВ  (Їван Петрович, 
1911, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 15.01.1944. 
Похований: с. Любимівка Софіїв- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

БАРДАКОВ Микола Андрійо- 
вич, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Ст-на. Загинув у квіт. 1945. 
Похований: Чехія. 


БАРЛЕТ Михайло Дмитрович, 
1912, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Єфрейтор. Загинув 7.10.1943. Похо- 
ваний: с. Успенівка Петропавлів- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

БАРЗОВСЬКИЙ Павло Петро- 
вич, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1942. 


БЕРЕЖНИЙ Феонтилій Олексі- 
йович, 1913, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
6.08.1943. Похований: Ізюмський р-н 
Харківської обл. 


БЕРЕЗОВСЬКИЙ Василь Петро- 
вич, 1911, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Загинув 17.07.1943. Похова- 
ний: с. Сидорове Слов'янського р-ну 
Донецької обл. 

БІЛИК Петро Артемович, 
1917, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1941. 

БОБРИЩ Панас Михайлович, 
1905, с. Довгалівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у 1944. Похований: с. Угляни 
Березівського р-ну Брестської обл., 
Бєларусь. 

БОНДАРЕНКО Дмитро Костян- 
тинович, 1923, с. Залиман Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Військфельдшер, Загинув 28.09.1943. 
Похований: с. Веселовка Красно- 
дарського краю. 


БОНДАРЕНКО Їван Петрович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941.: 


Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 
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БОНДАРЕНКО Кузьма Харито- 
нович, 1904, с. Морозівка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий, 997 сп 263 сд. Пропав без 
вісті 19.08.1943. 

БОНДАРЕНКО Михайло Яко- 
вич, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 12.02.1944. 


ВАРВАНСЬКИЙ Володимир Бо- 
рисович, 1914, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Серж. Загинув у берез. 
1942. Похований: Смоленська обл., 
Росія. 

ВАРВАНСЬКИЙ Іван Іванович, 
Рядовий. Помер від ран 14.03.1943. 
Похований: Кримський р-н Красно- 
дарського краю, Росія. 


ВАРВАНСЬКИЙ Максим Андрі- 
йович, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
4.08.1942. 

ВАРВАНСЬКИЙ Павло Спири- 
донович, 1912, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Ст-на. Загинув 2.02.1944. 
Похований: с. Нестерово  Стари- 
цького р-ну Тверської обл., Росія. 


ВАРВЕНСЬКИЙ Пантелій Спири- 
донович, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
8.09.1943. 


ВАРЧЕНКО (Їван Максимович. 
Рядовий. Загинув 27.08.1944. Похо- 
ваний: Запорізька обл. 


ВАРШАНСЬКИЙ Павло Спири- 
донович. Ст-на. Загинув 2.02.1944. 
Похований: м. Пустошка Псковської 
обл., Росія. 


ВАСИЛЬЄВ Іван Мартинович, 
1919, сел. Веселе Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж. Заги- 
нув 27.02.1945. Похований: Лієпай- 
ський р-н, Латвія. 


Похований: с. Зелене Поле Криво- 
різького р-ну Дніпропетровської обл. 

БОНДАРЕНКО Петро Якович, 
1918, смт Савинці. Призваний Солі- 
камським РВК Пермської обл. Рядо- 
вий. Загинув 3.05.1942. Похований: 
Чудовський р-н Новгородської обл., 


"Росія. 


ВЛАСЕНКО |Шван Федотович, 
1901, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


ВЛАСЕНКО Михайло Федото- 
вич, 1906, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
30.06.1943. Похований: с. Петропав- 
лівка Харківської обл. 


ВОДОЛАЗЬКИЙ (Їван Костян- 
тинович, 1911, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
6.111944. Похований: м. Черепо- 
вець Вологодської обл., Росія. 


ВОЛКОВ Дмитро Васильович, 
1922, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 


ВОЛКОВ Іван Тихонович, 1908, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Мол. 
лейт. Загинув 15.10.1943. Похова- 
ний: Запорізька обл. 


ВОРСНА Василь Петрович, 
1913, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 8.07.1944. 
Похований:  Барановицький р-н 
Брестської обл., Бєларусь. 


ВОРОПАЄВ Анатолій Васильо- 
вич, 1913, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 13.11.1943. 
Похований: с. Трудолюбівка Запо- 
різької обл. 

ВОСКОБОЙ  (Їван Іванович, 
1900, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 30.12.1942 
у полоні. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


Г 


ГАВРАШЕНКО Андрій Михай- 
лович, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ГАВРАШЕНКО Михайло івано- 
вич, 1901, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.09.1942. 
Похований: Клетський р-н Волго- 
градської обл., Росія. 

ГАВРАШЕНКО Олександр Фе- 
дорович, 1924, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
24.03.1943. Похований: с. Іванчуків- 
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. 


ГАВРАШЕНКО Олексій Федо- 
рович, 1920, смт Савинці. Призваний 
1941. Рядовий. Помер від ран 
19.05.1943. Похований: с. Українка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 


ГАВРАШЕНКО Петро Михайло- 
вич, 1908, смт Савинці. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ГАВРАШЕНКО Семен Іванович, 
1924, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий, Загинув 17.11.1943. Похо- 
ваний: с. Гуляйполе Криничансько- 
го р-ну Дніпропетровської обл. 


ГАВРАШЕНКО Семен Іларіоно- 
вич, 1913, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Ст. лейт. Загинув 17.11.1943. 
Похований: м. Санкт-Петербург, 
Росія. 


ГАВРИЛЕНКО Влас Григорович, 
1907, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
16.03.1942. Похований: Матвєєво- 
Курганський р-н Ростовської обл., 
Росія. 

ГАВРИЛЕНКО Микола Федоро- 
вич, 1914, с. Суха Гомільша Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


ГАВРЮЧЕНКО Федір Михайло- 
вич, 1912, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
22.02.1945. Похований: Єлгавський 
р-н, Латвія. 
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ГАДЯЦЬКИЙ Антон Романович, 
1908, с. Довгалівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл, Призваний 
Харківським РВК. Рядовий. Загинув 
у 1943 під Волгоградом, Росія. 

ГАДЯЦЬКИЙ Василь Антонович, 
1906, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 21.04.1945, Похо- 
ваний: Польща. 

ГАДЯЦЬКИЙ Василь Іванович, 
1910, с. Довгалівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 7.02.1945. 
Похований: Угорщина. 

ГАДЯЦЬКИЙ Григорій Юхимо- 
вич, 1905, с. Довгалівка. Призваний 
Майкопським РВК. Серж. Пропав 
без вісті у 1943. - 

ГАДЯЦЬКИЙ Іван Андрійович, 
1910, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 


16.08.1943. Похований: Луганська 
обл. 


ГАДЯЦЬКИЙ Микола Іванович, 
1919, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. К-н. Помер від ран 14.11.1945. 
Похований: Угорщина. 


ГАДЯЦЬКИЙ 4щшШСемен Якович, 
1907, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст. лейт. Загинув 7.08.1944. Похова- 
ний: Мадонський р-н, Латвія. 

ГАДЯЦЬКИЙ Федір Антонович, 
1895, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ГАДЯЦЬКИЙ Федір Йосипович, 
1904, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.09.1942. 
Похований: с. Верхній Бишкин Пер- 
вомайського р-ну Харківської обл. 

ГАДЯЦЬКИЙ Федір Кузьмич, 
1911, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 16.03.1943. 


ГАРАГУЛЯ Павло Лук'янович, 
1907, с. Мала Комишуваха Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Пропав без вісті у 1943. 

ГЛАДКИХ ілля Якович, 1917, 
Карачевський р-н Брянської обл., 
Росія. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті 9.07.1941, 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ГЛАДКИЙ Федір Трохимович, 
1913, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст-на. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ГЛОБЕНКО Петро Федорович, 
1902, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 30.10.1942 у полоні. 

ГНИДЬ Анастасій Якович, 1905, 
смт Савинці. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

ГОЛОТОВ Гаврило Семенович, 

1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1944. 
.  ТОЛОСНЯК Марія Гаврмлівна, 
1915, смт Савинці. Призвана у 1941. 
Мол. серж. Загинула 23.08.1943 під 
Новоросійськом. 

ГОРБЕНКО Олексій Данилович, 
1900, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст. лейт. Загинув 30.04.1943. По- 
хований: Краснодарський край, 
Росія. 

ГОРБЕНКО Петро Артемович, 
1898, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1942. Похова- 
ний: м. Лозова Харківської обл. 


4 


ДЕГТЯРЬОВ Володимир Івано- 
вич, 1920, смт Савинці. Призваний 
у 1939. Мол. лейт. Пропав без вісті 
у 1941. 


ДЕМ'ЯНЧЕНКО Василь Степа- 
нович, 1921, с. Довгалівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


ДЕМ'ЯНЧЕНКО Прокопій Сте- 
панович, 1909, с. Довгалівка. При- 
званий у 1941 Часов'ярським РВК 
Донецької обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ДЕХТЯРЬОВ Іларіон Костянти- 
нович, 1902, смт Савинці. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


ГОРЮШКО (Їван Купріянович, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ГОРЮШКО Йосип Архипович, 
1910, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
27.01.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


ГРИШИН Віктор Павлович, 1926, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув 
21.01.1945. Похований: Краківське 
воєвод., Польща. 

ГРИШИН Кирило Федотович, 
1901, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

ГУЗЕНКО Антон Дмитрович, 
1907, с. Довгалівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Ст. лейт. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГУЗЕНКО Тимофій Трохимович, 
1909, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1943. 

ГУР'ЄВ Іван Миколайович, 1913, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 26.10.1943. 
Похований: м. Нижній Новгород, 
Росія. 


ДОВГОПОЛИЙ Василь Федоро- 
вич, 1915, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ДОВГОПОЛИЙ Михайло Федо- 
рович, 1910, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у груд. 1943. 


ДОВГОПОЛИЙ Степан Сергійо- 
вич, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
17.01.1943. 


ДОВГОПОЛОВ Микола Андрі- 
йович, 1923, смт Савинці. Мол. лейт. 
Загинув 19.01.1944. Похований: 
с. Шубіни Стави Лисянського р-ну 
Черкаської обл. 


ДОВГОПОЛОВ Микола Рома- 
нович, 1924, смт Савинці. Призваний 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 


ДОМНИК Федір Іванович, 1914, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ДРЕВАЛЬ Іван Петрович, 1921, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 

ДРЕГВАЛЬ Петро Омелянович, 
1921, с. Довгалівка. | Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ДРИГВАЛЬ (Іван (Сергійович, 
1922, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у жовт. 
1943. Похований: Хлевенський р-н 
Липецької обл., Росія. 


ДРИГВАЛЬ Савелій Павлович, 
1909, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ДРИГВАЛЬ Степан Прокопович, 
1919, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ДУБІН Пилип Іванович, 1907, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Помер від ран 25.05.1942. 
Похований: Кіровський р-н Ленін- 
градської обл., Росія. 

ДУДКА Володимир (Іванович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 17.02.1945. Похо- 
ваний: Німеччина. 


ДУДКА Дмитро Якович, 1913, 
смт Савинці. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Загинув у 1943 під Волго- 
градом, Росія. 

ДУДКА Іван Григорович, 1911, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 11.04.1942 
на тер. Ленінградської обл., Росія. 


ДУДКА (їЇван Олександрович, 
1914, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ДУДКА Михайло Сидорович, 
1907, смт Савинці. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Загинув 11.08.1941. Похо- 
ваний: Латвія. 


ДУДКА Олександр Самсоно- 
вич, 1909, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ДУДКА Олександр , Якович; 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1943 під Волго- 
градом, Росія. 

ДУДКА Павло Григорович, 
1900, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1941. 

ДУДКА Харитон Григорович, 
1909, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

ДУДНИК Іван Дмитрович, 1909, 
смт Савинці. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1944. 


ДУДНИК Олексій Костянтино- 
вич, 1908, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 4.03.1942. 
Похований: с. Тарасівка Сахновщин- 
ського р-ну Харківської обл. 

ДУДНИК Олексій Якович, 1909, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

ДУДНИК Петро Прокопович, 
1916, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Пропав без вісті 30.06.1942. 

ДУДНИК Федір Іванович, смт Са- 
винці. Серж. Загинув 26.11.1943. По- 
хований: Запорізька обл. 

ДУДНИК Федір Якимович, 1916, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 26.11.1943. 

ДУДНИК Феодосій Миколайо- 
вич, 1904, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 


ДЯКОВ Єгор Омелянович, 1896, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

ДЯКОВ Тимофій Омелянович, 
1916, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 1.11.1941. 
Похований: ст. Єршов Саратов- 
ської обл., Росія. 
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Ж 


ЖИГАЙЛО Никифор Юхимо- 
вич, 1911, смт Савинці. Рядовий. По- 
мер від ран 21.01.1944. Похований: 
м. Житомир. 


З 


ЗАКАЛЮЖНИЙ Петро Петро- 
вич, 1907, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у січ. 1942. 

ЗАКУТНИЙ Григорій Іванович, 
1915, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 31.07.1944. Похова- 
ний: клад., смт Букачівці Рогатин- 
ського р-ну Івано-Франківської обл. 

ЗАКУТНИЙ Сергій (Іванович, 
1912, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Військфельдшер. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЗАРИЦЬКИЙ Антон (Іванович, 
1914, с. Довгалівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАРИЦЬКИЙ Василь 4 Якович, 
1923, смт Савинці. Призваний у 1940. 
Мол. лейт. Пропав без вісті у 1943. 

ЗАРИЦЬКИЙ Володимир Йоси- 
пович, 1925, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у серп. 1943. 


ЗАРИЦЬКИЙ Іван Максимович, 
1918, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ЗАРИЦЬКИЙ Михайло Якович, 
1922, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 22.02.1944. Гіо- 
хований: м. Кривий Ріг Дніпропет- 
ровської обл. 

ЗАРИЦЬКИЙ Микола Федоро- 
вич, 1906, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип, 1944. 

ЗАРИЦЬКИЙ Олексій Тимофі- 
йович, 1906, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті 2.08.1942. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ЖУВАК Григорій Васильович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ЖУВАК Михайло Ілліч, 1909, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув у січ. 
48. на ст. Лихачове Харківської 
обл. 


ЗАРИЦЬКИЙ Семен Якович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ЗГОНИК Іван Степанович, 1926, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув 
21.07.1944. Похований: Латвія. 

ЗУБЕНКО Микола Петрович, 
1925, с. Довгалівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 17.07.1943. 
Похований: с. Червоний Шахтар 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ЗУБЕНКО Олександр Григоро- 
вич, 1902, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
7.07.1942. 

ЗУБЕНКО Олександр Стефано- 
вич, 1925, с. Довгалівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
23.03.1943. 

ЗУБЕНКО Стефан Тарасович, 
1899, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 7.12.1942. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 

ЗУБКО Володимир Васильович, 
1912, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Єфрейтор. Загинув 27.12.1944. По- 
хований: м. Житомир. 

ЗУБКО Микола Іванович, 1918, 
смт Савинці. Призваний у 1940. 
Ст. лейт. Загинув 2.02.1944. Похова- 
ний: Софіївський р-н Дніпропетров- 
ської обл. 

ЗУБКО Никон Васильович, 1907, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ст. 
серж, Пропав без вісті у верес. 1943. 


ЗУБКО Петро Кирилович, 1906, 
смт Савинці. Призваний у 1941, Ря- 
довий, Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗУБКОВ Яків Васильович, 1910, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 22.07.1942. Похова- 
ний: Ростовська обл., Росія. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


У 


ІЇВАНУСЕНКО (Їван Омеляно- 
вич, 1909, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.03.1945, 
Похований: Бранденбурзька пров., 
Німеччина. 


ІВАНУСЕНКО |Їван Петрович, 
1914, с. Довгалівка. Рядовий, Помер 
від ран 1.02.1944. Похований: с. Бро- 
дяцьке Козятинського р-ну Вінни- 
цької обл. 


ІВАНУСЕНКО Петро Гнатович, 
1903, с. Довгалівка. Призваний 


К 


КАЙДА Іван Архипович, 1915, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАЛАШНИК Степан Ілліч, 1906, 
с. Благодарове Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1944. 

КАНІВЕЦЬ Михайло Андрійо- 
вич, 1904, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув 16.01.1942. Похований: 
смт Савинці Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

КАНІВЕЦЬ Ніна Іванівна, 1915, 
смт Савинці. Призвана у 1941. Рядо- 
вий. Загинула 8.09.1943. Похована: 
Балаклійський р-н Харківської обл. 

КАРПЕНКО (Іван Прокопович, 
1923, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
10.09.1943. 

КВОЧКА Микола (Іванович, 
1918, (смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.08.1942. 
Похований: м. Армавір Краснодар- 
ського краю, Росія. 

КВОЧКА Яків Олексійович, 
1905, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.02.1942. 
Похований: Староруський р-н Нов- 
городської обл., Росія. 
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у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ІВАНУСЕНКО Пилип Омеляно- 

вич, 1918, с. Довгалівка. Призваний 
1941. Рядовий, Помер від ран 
3.12.1941. 

ІВЧЕНКО Іван Олександрович, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув 
11.05.1944. Похований: Молдова. 

ІЩЕНКО Іван Маркович, 1912, 
смт Савинці. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті 15.08.1941. 

ІЩЕНКО Панас Маркович, 1910, 
смт Савинці. Призваний у 1942. 
Ст. серж. Помер від ран 13.10.1944. 
Похований: м. Липецьк, Росія. 


КИТАЄВ їІлля Якович, 1912, 
смт Савинці. Рядовий, Пропав без 
вісті 12.05.1944, 

КОВАЛЕНКО Артем Трохимо- 
вич, 1897, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

КОВАЛЕНКО Павло Григоро- 
вич, 1907, смт Савинці. Рядовий, За- 
гинув 11.07.1943. Похований: Про- 
хоровський р-н Бєлгородської обл., 
Росія. 

КОВАЛЕНКО «Яків Тимофійо- 
вич, 1909, сел. Раківка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 


званий у 1941. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. 


КОВПАК Тимофій Іванович, 
1912, Балаклійський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 25.07.1941. 
Похований: с. Красне Київської 
обл. 


КОВШАР Василь Іванович, 1926, 
смт Савинці. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Помер від ран 14.09.1944. 
Похований: с. Острів Ленінград- 
ської обл., Росія. 

КОЛОМІЄЦЬ Серафим Івано- 
вич, 1912, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


110 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





КОЛЯДА Василь Ілліч, 1920, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

КОМАРОВСЬКИЙ Василь Гри- 
горович, 1910, смт Савинці. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
17.03.1945. Похований: Угорщина. 


КОМАРОВСЬКИЙ Петро Григо- 
рович, 1918, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

КОНОВАЛОВ Андрій Олексійо- 
вич, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 1942. Серж. Загинув 7.02.1944. 
Похований: Апостолівський р-н Дніп- 
ропетровської обл. 

КОНОВАЛОВ Олександр Іва- 
нович, 1907, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув 20.01.1944. Похований: 
Молдова. 

КОНОВАЛОВ Федір Олексійо- 
вич, 1906, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

КОРОЛЕНКО Григорій Олек- 
сандрович, 1906, смт Савинці. Рядо- 
вий. Загинув 30.07.1943. Похований: 
Донецька обл. 

КРАВЦОВ Василь Іларіонович, 
1911, смт Савинці,  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 16.01.1943 
у полоні. 

КРАВЦОВ Михайло Микитович, 
1906, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.05.1942. 

КРАВЦОВ Петро Іванович, 1909, 
смт Савинці. Призваний Харцизьким 
МВК Донецької обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 29.07.1944. 

КРАВЦОВ Степан Сергійович, 
1912, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 16.01.1943 
у полоні. 

КРАМАРЕНКО Федір Іванович, 
1910, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

КРАСІЙ 0 Петро Григорович, 
1917, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Лейт. Загинув у 1942. Похо- 
ваний: м. Дрогобич Львівської обл. 


КРАСНОКУТСЬКИЙ Григорій 
Федорович, 1909, смт Савинці. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КРАСНОКУТСЬКИЙ Іван Григо- 


- рович, 1913, смт Савинці. Мол. 


військтехнік. Пропав без вісті у лип. 
1941 у р-ні м. Львова. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ Олексій Ти- 
хонович, 1917, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
8.42.1944. Похований: під м. Буда- 
пешт, Угорщина. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ Степан Іва- 
нович, 1910, сел. Раківка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Мол. 
серж. Загинув 23.10.1944. Похова- 
ний: Угорщина. 

КРИВИЧ Іван Андрійович, 1905, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Єф- 
рейтор. Загинув 23.02.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 

КРИВОБАБКА Їван Павлович, 
1925, смт Савинці. Рядовий. Помер 
від ран 15.07.1944. 

КРИКОЦЯ Демид Семенович, 
1901, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1941. 
Похований: м. Орел, Росія. 

КРИКОЦЯ Микола Якимович, 
1910, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Матрос. Пропав без вісті 
у лип, 1942. 

КРЮЧКОВ Семен Володимиро- 
вич, 1923, смт Савинці, Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 6.04.1944 
у полоні. 

КУЗЬМЕНКО Василь Йосипович, 
1924, (смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

КУЗЬМЕНКО Іван Федорович, 
1911, (смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
29.01.1942. 

КУЗЬМЕНКО Яків Дементійо- 
вич, 1902, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 4.02.1943. 
Похований: Колпнинський р-н Ор- 
ловської обл., Росія. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


КУЛЬБАЦЬКИЙ Роман Аврамо- 
вич, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 194| Запорізьким РВК. Рядовий. 
Помер від ран 4.10.1943. Похова- 
ний: м. Лозова Харківської обл. 

КУРИЛО Василь Олександро- 
вич, 1912, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 

КУРИЛО Іван Степанович, 1918, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Пропав без вісті у серп. 1941. 


Л 


ЛАВРОВ Іван Сергійович, 1912, 
с. Довгалівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 


ЛАВРОВ Ілля Васильович, 1900, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 27.01.1943. Похова- 
ний: Лівенський р-н Орловської 
обл., Росія. 


ЛАВРОВ Микола Петрович, 
1913, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 31.03.1943. 
Похований: с. Жуваківка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ЛАВРОВ Сергій Романович, 
1895, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 


ЛЕВІНЧУК Олексій Андрійович, 
1908, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Серж. Помер від ран 
2.04.1944. Похований: м. Возне- 
сенськ Миколаївської обл. 

ЛЕМІЩЕНКО Андрій Абакумо- 
вич, 1919, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті 27.06.1941. 


ЛЕЩЕНКО Єгор Петрович, 1912, 
смт Савинці. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЛИСИЙ Дмитро Мойсейович, 
1918, смт Савинці.  Призваний 


1941. Серж. Пропав без вісті 
26.02.1943. 
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КУРИЛО Михайло Семенович, 
1912, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 11.11.1942. Похо- 
ваний: смт Підгоренське Вороне- 
зької обл., Росія. 


КУР'ЄРОВ Олександр Данило- 
вич, 1915, смт Савинці. Призваний 
Артемівським РВК Донецької обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ЛИТВИНОВ Василь Михайлович, 
1909, Ст. серж. Помер від ран 
15.07.1944. Похований: с. Смоляни- 
ця Пружанського р-ну Брестської 
обл., Бєларусь. 

ЛИТВИНОВ Максим Васильо- 
вич, смт Савинці. Ст, серж. Помер 
від ран 29.10.1943. Похований: 
с. Семенівка Криничанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ЛУКИЄНКО Василь Васильович, 
1902, смт Савинці. Підполковник. 
Загинув 21.12.1943. Похований: Бі- 
лозерський р-н Херсонської обл. 

ЛУКИЄНКО Василь 9 Якович, 
1921, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ЛУКИЄНКО Григорій Васильо- 
вич, 1908, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 


ЛУКИЄНКО Гаврмло Іванович, 
1908, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 1.07.1942. 


ЛУКИЄНКО Дмитро Маркович, 
1924, Карасуський р-н Кустанай- 
ської обл. Казахстан. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1942. 


ЛУКИЄНКО  Їван Кирилович, 
1897, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 23.10.1943. 
Похований: с. Військове Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 
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ЛУКИЄНКО  їЇван Маркович, 
1919, Карасуський р-н Кустанай- 
ської обл. Казахстан. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

ЛУКИЄНКО Іван Мойсейович, 
1907, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.04.1942. 
Похований: с. Копанки Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ЛУКИЄНКО щїван Пилипович, 
1903, смт Савинці, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛУКИЄНКО шМаксим Якович, 
1905, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
10.09.1942. Похований: Дубовський 
р-н Волгоградської обл., Росія. 

ЛУКИЄНКО Олексій Йосипович, 
1916, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.08.1943. 
Похований: Балаклійський р-н Хар- 
ківської обл. 

ЛУКИЄНКО Федір Йосипович, 
1903, с. Залиман Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 4.09,1942. Похований: с. Не- 


М 


МАКСИМЕНКО Тимофій Деми- 
дович, 1915, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1944. 


МАКСИМЕНКО Федір Дмитро- 
вич, 1915, смт Савинці. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 11.10.1943. 
Похований: Могильовська обл., Бє- 
ларусь. 


МАНТУЛА Герасим Кіндрато- 
вич, 1906, смт Савинці. Рядовий. За- 
гинув 1.07.1943. Похований: Ленін- 
градська обл., Росія. 


МАРАХОВСЬКИЙ Василь Олек- 
сандрович, 1913, с. Морозівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 
Серж. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


дайвода Криворізького р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 

ЛУКИЄНКО Яків Варламович, 
1902, смт Савинці.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у 1942. 
Похований: с. Назарівка  Наро- 
Фомінського | р-ну | Московської 
обл., Росія. зе 

ЛУКИЄНКО Яків Мой: йович, 
1917, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

ЛЮБИЦЬКИЙ Антон Васильо- 
вич, смт Савинці. Мол. лейт. Пропав 
без вісті у 1941. 


ЛЮБИЦЬКИЙ Григорій Васильо- 
вич, 1921, смт Савинці. Мол. лейт. 
Загинув 24.09.1942. Похований: на 
тер. Хатині Мінської обл., Беларусь. 

ЛЮБИЦЬКИЙ Микола Михай- 
лович, 1920, смт Савинці. Призваний 
у 1942. Лейт. Помер 22.06.1942 у по- 
лоні. 

ЛЮБИЦЬКИЙ Павло Васильо- 
вич, 1918, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


МАРАХОВСЬКИЙ Микола Олек- 
сандрович, 1915, смт Савинці. 
Ст. лейт. 620 сп 164 сд. Загинув 
21.11.1944. Похований: Латвія. 


МАРТИНЕНКО Георгій Георгі- 
йович, 1910, с. Довгалівка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Військлікар 3 р. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


МАСЛЯК Володимир Михайло- 


вич, 1925, с. Довгалівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


МАСЛЯК Іван Тихонович, 1913, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1941. 


МАТЯШ Василь Кирилович, 
1904, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


МАТЯШ Григорій Омелянович, 
1909, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


МАТЯШ Григорій Федорович, 
1911, смт Савинці.  Призваний 
у 194. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1945. 


МІЗ3ЯйШ  (Шван / Пантелійович, 
1910, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 20.06.1944. 
Похований: Львівська обл. 

МАТЯШ Павло Петрович, 1898, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув 
12.12.1944. Похований: м. Будапешт, 
Угорщина. 

МАТЯШ Яків Омелянович, 1912, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


МАТВІЄНКО Григорій Васильо- 
вич, 1915, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.06.1944. 
Похований: Сенненський р-н Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 

МАТВІЄНКО Григорій Іванович, 
1918, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
2.02.1943. Похований: Невельський 
р-н Псковської обл., Росія. 

МАТВІЄНКО Іван Іларіонович, 
1925, смт Савинці.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 18.02.1943. 
Похований: с. Гаражівка Друга Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 

МИНАКОВ Іван Єрмилович, 
1914, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 12.05.1942. 
Похований: с. Непокрите Вовчан- 
ського р-ну Харківської обл. 

МОГИЛЬЧЕНКО Павло Борисо- 
вич, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.01.1943. 
Похований: Ростовська обл., Росія. 

МОГИЛЬЧЕНКО Федір Проко- 
пович, 1901, смт Савинці. Політрук, 
551 сп 147 сд. Загинув 3.10.1941. По- 
хований: с. Леляки Баришівського 
р-ну Київської обл. 


МОКРИЙ Андрій Михайлович, 
1905, с. Довгалівка. Призваний 
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у 1942. Рядовий. Пропав. без вісті 
у 1943. 


МОКРИЙ Григорій Степанович, 
1915, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Ст-на. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 


МОКРИЙ Захар Павлович, 1913, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Пропав без вісті у серп. 
1942. 


МОКРИЙ Іван Сергійович, 1919, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 12.07.1943. Похо- 
ваний: с. В'яжі Новосильського р-ну 
Орловської обл., Росія. 


МОКРИЙ |ван Никифорович, 
1921, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


МОКРИЙ  (Їлля Васильович, 
1921, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


МОКРИЙ Михайло Трохимович, 
1904, смт Савинці,  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


МОКРИЙ Никифор Пилипович, 
1902, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


МОКРИЙ Семен Михайлович, 
1918, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


МОКРМЙ Яків Степанович, 1917, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 12.03.1945. 

МОРОЗ Андрій Тимофійович, 
1895, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

МОРОЗ Костянтин Никифоро- 
вич, 1912, смт Савинці. Мол: політ- 


рук. Загинув 10.03.1942. Похований: 
Донецька обл. 
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НАЗАРЕНКО Василь Тимофійо- 
вич, 1908, Зміївський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
18.05.1942. 


НАРОЖНИЙ Василь Денисович, 
1912, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: брат. мог., с. Червоний 
Шахтар Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


о 


ОБОЗНИЙ Олександр Дорофі- 
йович, 1887, смт Савинці. Призваний 
у 1940. Техн.інтенд. 1 р. Загинув 
9.02.1943. Похований: м. Ново- 
російськ Краснодарського краю, 
Росія. 

ОБУХ Олександр Іванович, 
1912, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

ОГІЄНКО Єгор Федорович, 
1907, смт Савинці.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

ОГІЄНКО Яків Йосипович, 1907, 
смт Савинці. Рядовий, Помер від 
ран 5.08.1942. Похований: Стари- 
цький р-н Тверської обл., Росія. 

ОЛІЙНИК Василь Федотович, 
1909, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ОЛІЙНИК Володимир Йосипо- 
вич, 1926, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
21.01.1945. Похований: Польща. 

ОЛІЙНИК Іван Іванович, 1919, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті 28.01.1944. 
Похований: Вінницька обл. 

ОЛІЙНИК Іван Микитович, 1911, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 


НЕСТЕРЕНКО Матвій Терентійо- 
вич, 1916, Балаклійський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
18.07.1944. Похований: Тернопіль- 
ська обл. 


НЕСТЕРЕНКО Никифор (Івано- 
вич, 1908, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 


НІКОЛАЄНКО Іван Миколайо- 
вич, 1919, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Матрос. Загинув 6.10.1942. 
Тіло віддано морю. 


довий. Загинув 21.02.1942. Похова- 
ний: ст. Лихачове, Харківська обл. 

ОЛІЙНИК Микита Сидорович, 
1908, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ОЛІЙНИКОВ Іван Васильович, 
1906, смт Савинці. Рядовий. Помер 
від ран 17.08.1943. Похований: Смо- 
ленська обл., Росія. 

ОЛІЗАРЕНКО Володимир Мак- 
симович, 1926, смт Савинці. Рядо- 
вий. Загинув 7.06.1944. Похований: 
брат. мог., с. Воронцове Остров- 
ського р-ну Псковської обл., Росія. 

ОЛІЗАРЕНКО Іван Григорович, 
1922, с. Куньє Красноградського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ОЛІЗАРЕНКО Михайло Мико- 
лайович, смт Савинці. Рядовий. За- 
гинув 23.10.1943. Похований: Мелі- 
топольський р-н Запорізької обл. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Василь Дмит- 
рович, 1926, смт Савинці. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1945. - 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Дмитро Мар- 
тинович, 1900, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер 
13.10.1942 у полоні. 

ОХРІМЕНКО Сидір Парамоно- 
вич, 1897, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув у 1945. Похований: Угор- 
щина. 
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ПАВЛЕНКО Василь Васильович, 
1918, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1945. По- 
хований: Німеччина. 

ПАВЛЕНКО ЇІлля Федорович, 
1925, смт Савинці. Рядовий. Заги- 
нув 31.07.1943. Похований: с. Степа- 
нівка Шахтарського р-ну Донецької 
обл. 

ПАЗІЙ Дмитро Кіндратович, 
1912, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
25.06.1942. 

ПАНІМАТКА Григорій Івано- 
вич, 1919, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Ст. серж. Загинув 8.04.1944. 
Похований: сел. Мисхако Новоро- 
сійського | р-ну Краснодарського 
краю, Росія. 

ПАНІМАТКА Іван (Іванович, 
1915, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.07.1944. 
Похований: с. Новоселки Могильов- 
ської обл., Бєларусь. 


ПАНІМАТКА Марко Терентійо- 
вич, 1903, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПАНІМАТКА Степан Панасович, 
1908, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
17.11.1942. Похований: ст. Архон- 
ська Пригородного р-ну, Північна 
Осетія. 

ПАНЧЕНКО Григорій Захаро- 
вич, 1916, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у лип, 1941. 

ПАНЧЕНКО Дмитро Якович, 
1902, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
18.03.1943. Похований: с. Довгалівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

ПАНЧЕНКО Іван Іванович, 1894, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 19.05.1942. 


ПАНЧЕНКО Степан (Іванович, 
1913, смт Савинці.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув 3.02.1945. 
Похований: Польща. 

ПАСЬКО Павло | Лук'янович, 
1907, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 6.01.1944. 
Похований: смт Аули Криничансько- 
го р-ну Дніпропетровської обл. 

ПАЩЕНКО Василь Йосипович, 
1923, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. К-н. Пропав без вісті у 1945. 


ПЕТРЕНКО  Їван Карпович, 
смт Савинці. Призваний  Івано- 
Франківським РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ПЄТУХОВ Михайло Євдокимо- 
вич, 1914, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ПИВОВАРОВ Григорій Федоро- 
вич, 1906, с. Довгалівка. Призваний 
у 1940. Військюрист 3 р. Загинув 
19.11.1942. Похований: Клетський 
р-н Волгоградської обл., Росія. 

ПИВОВАРОВ Дмитро Никифо- 
рович, смт Савинці. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 19.07.1943. 
Похований: с. Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

ПИВОВАРОВ Костянтин Федо- 
рович, 1915, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув 16.04.1943. Похований: Ба- 
лаклійський р-н Харківської обл. 

ПИВОВАРОВ Сергій Омеляно- 
вич, 1907, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 20.06.1944 
у полоні. 


ПИВОВАР Макар Олексійович, 
1907, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ПИВОВАР Микола Порфиро- 
вич, 1921, с. Довгалівка. Призваний 
Слуцьким РВК Мінської обл., Бєла- 
русь. Серж. Пропав без вісті у 1941. 

ПИШНИЙ Василь Карпович, 
1926, с. Павлівка, Харківська обл. 


Серж. Загинув 30.04.1944. Похова- 
ний: Молдова. 
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ПИШНИЙ Петро Прокопович, 
1907, с. Бугаївка Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ПІСЧАНИЙ Семен Іванович, 
1904, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 26.02.1942. 
Похований: Дмитрієвський р-н Кур- 
ської обл., Росія. 

ПІСЧАНИЙ Федір Степанович, 
1908, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ПОБЕРІЙ Григорій Кіндратович, 
1909, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 


ПОБЕРІЙ Дмитро Кіндратович, 
1912, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

ПОБЕРІЙ Іван Остапович, 1901, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ПОБЕРІЙ Микола Семенович, 
1922, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ПОБЕРІЙ Михайло Дмитрович, 
1913, смт. Савинці. Рядовий, Загинув 
12.02.1944. Похований: с. Первомай- 
ське Дніпропетровської обл. 

ПОБЕРІЙ Михайло Якович, 
1920, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті 19.07.1944. 


ПОБЕРІЙ Петро Андрійович, 
1898, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.06.1942. 


ПОЛИВ'ЯНИЙ Василь Дмитро- 
вич, 1903, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ПОЛИВ'ЯНИЙ |Їван Костянти- 
нович, 1915, смт Савинці. Загинув 
17.07.1944. Похований: Карелія. 

ПОЛИВ'ЯНИЙ Яків Дмитрович, 
1917, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ПОЛОВКО Андрій (Іванович, 
1918, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ПОЛОВНИЙ Григорій Михайло- 
вич, смт Савинці. Призваний 
1941. Рядовий. Помер від ран 


2.03.1943. Похований с. Українка 
Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. 


ПОЛОМАНИЙ Микола Іларіо- 
нович, 1926, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув 22.03.1945. Похований: 
Польща. 


ПОЛОМАНИЙ Микола Карпо- 
вич, 1914, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 22.03.1945. 
Похований:  Катовицьке  воєвод., 
Польща. 


ПОСУНЬКО (Їван Кіндратович, 
1914, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
1.08.1943. Похований: с. Борова 
Харківської обл. 

ПОХОДЕНКО Василь (Іларіо- 
нович, 1903, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ПОХОДЕНКО Тихін Петрович, 
1912, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.07.1942. 


ПОХОДЕНКО Тимофій Трохи- 
мович, 1909, смт Савинці. Призва- 
ний о у 1941. Рядовий. Загинув 
22.08.1943. Поховани: с. Богородич- 
не Слов'янського р-ну Донецької 
обл. 


ПШЕНИЧНИЙ Петро Омеляно- 
вич, 1922, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ПУТЯТКІН Василь Павлович, 
смт Савинці. Рядовий. Загинув 
2.08.1943. Похований: Спас-Демен- 
ський р-н Калузької обл., Росія. 


П'ЯНОВ Петро Іванович, 1927, 
сел. Крючки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 16.06.1945. Похований: Вер- 
хотурський р-н Свердловської обл., 
Росія. 
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РИБАЛКА Василь Павлович, 
1912, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. По- 
хований: м. Волгоград, Росія. 

РИБАЛКА Григорій Корнійович, 
1912, с. Довгалівка. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 25.06.1944. 
Похований: Укмерзький р-н, Литва. 

РИБАЛКА Степан Павлович, 
1924, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 16.08.1943. 
Похований: Краснопільський р-н 
Сумської обл. 

РИБАС Олексій Григорович, 
1892, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.10.1943. 
Похований: смт Аули Криничан- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

РОГОЗА  їЇван Омелянович, 
1908, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.03.1943. 
Похований: Новгородська  обл., 
Росія. 4 


С 


САВОНОВ Семен Яростович, 
1897, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
16.08.1942. Похований: Мединський 
р-н Смоленської обл., Росія. 


САВОНОВ Яків Павлович, 1897, 


- смт Савинці. Призваний у 1942. 


Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

САВЧЕНКО Антон Іванович, 
1910, с. Раківка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
18.08.1943. Похований:  Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 

САВЧЕНКО Артем Васильович, 
1903, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


у 1941. 
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РОГОЖКІН Михайло Петрович, 
1924, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
1.02.1943. Похований: с. Олексіївка 
Харківської обл. 

РОЗЛАДА Іларіон Іванович, 
1900, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

РОСЛЯК Василь Іванович, 1919, 
смт Савинці. Призваний у 1939. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

РОСЛЯК Ілля Федорович, 1926, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 15.02.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 

РОСЛЯК Микола Васильович, 
1918, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 18.01.1945. Похова- 
ний: с. Петрівське Одеської обл. 

РОСЛЯК Пантелій Микитович, 
1909, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

РОСЛЯК Яків Іванович, 1907, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст-на. Загинув 25.08.1943. Похова- 
ний: с. Іськів Яр Зміївського р-ну 
Харківської обл. . 


САВЧЕНКО Василь Пантелійо- 
вич, 1913, смт Савинці. Призваний 
Мол.  лейт. Загинув 
23.08.1941. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 

САВЧЕНКО Єгор Пантелійович, 
1911, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Лейт. Загинув 1.03.1942. 


Похований: Ржевський р-н Твер- 
ської обл., Росія. 

САВЧЕНКО Іван Васильович, 
1915, с. Довгалівка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув 14.08.1943. 
Похований: с. Великий Бобрик Крас- 
нопільського р-ну Сумської обл. 

САВЧЕНКО Микола Миколайо- 
вич, 1922, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

САВЧЕНКО Олександр Якович, 
1909, с. Довгалівка. Призваний 


1941. Рядовий. Помер від ран 
3.04.1943. Похований: м. Самар- 
канд, Узбекистан. 

САВЧЕНКО Панас Андрійович, 
1905, с. Довгалівка. Рядовий. Заги- 
нув у 1943 під Москвою. 

САВЧЕНКО Панас Васильович, 
1913, с. Довгалівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер у 1943 
у полоні. 

САВЧЕНКО Федір Федорович, 
1900, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
18.03.1943. Похований: с. Червона 
Гусарівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

САЛИГА Степан Платонович, 
смт Савинці. Рядовий. Помер від 
ран 5.10.1943. Похований: Ольховат- 
ський р-н Воронезької обл., Росія. 


САРАНЧА Василь Прокопович, 
1907, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 25.08.1943. 
Похований: с. Перекоп Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

САРАНЧА Василь Федорович, 
1923, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 


СВИСТУН Андрій Гнатович, 
1912, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.08.1944 
на тер. Польщі. 


СВИСТУНОВ Василь Гнатович, 
1907, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

СЕЗОНЕНКО Іван Федорович, 
1914, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 

СЕМЕНКО Микола Андрійович, 
1923, с. Довгалівка. Мол. лейт. По- 
мер від ран 30.12.1944. Похований: 
Угорщина. 

СЕМИВОЛОС Яків (Іванович, 
1926, смт Савинці. Рядовий. Помер 
від ран 29.07.1944. Похований: 
клад. смт Глиняни Золочівського 
р-ну Львівської обл. 

СЕРДЮК (Іларіон Денисович, 
1900, с Довгалівка. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 
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СЕРДЮК Максим Федорович, 
1914, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

СИЗОНЕНКО Йосип Макаро- 
вич, 1914, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Ст. серж. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


СИЛЬЧЕНКО Василь Іванович, 
1915, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 11.02.1942. 
Похований: с. Соколівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

СИЛЬЧЕНКО Василь Омеляно- 
вич, 1919, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 11.09.1944. 
Похований: м. Роман, Румунія. 

СИЛЬЧЕНКО Дмитро Іванович, 
1915, смт Савинці.  Призваний 
у 1942. Серж. Загинув 22.07.1944. 
Похований: Румунія. 

СИЛЬЧЕНКО ілля Омелянович, 
1916, смт Савинці.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 

СИЛЬЧЕНКО Наталія  Макси- 
мівна, 1924, смт Савинці. Призва- 
на у 1942. Рядовий. Загинула 
13.10.1943. Похована: с. Григорівка 
Київської обл. 

СИЛЬЧЕНКО Тимофій Андрійо- 
вич, 1908, смт Савинці. К-н. Загинув 
3.04.1942. Похований: Кіровський 
р-н Ленінградської обл., Росія. 

СИЛЬЧЕНКО Яків Андрійович, 
1910, смт Савинці. Ст. серж, Загинув 
26.02.1945. Похований: Польща. 

СИМЕНКО Андрій Архипович, 
1904, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943, 

СИМЕНКО Панас Андрійович, 
1910, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
21.04.1943. Похований: м. Санкт-Пе- 
тербург. 

СИМЕНКО Петро Андрійович, 
1906, с. Довгалівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

СИНИЧЕНКО (Їван Лук'янович, 
смт Савинці. Рядовий. Помер від 
ран 13.02.1945, Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


НЕОН ЧО рр А РО ОО РР ЧЕ п А ЕН АЕС 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


СИНИЦЬКИЙ | Андрій (Лукич, 
1915, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст-на. Помер від ран 25.02.1944. 
Похований: м. Мелітополь Запо- 
різької обл. 

СІННИЙ Володимир Олексан- 
дрович, 1895, смт Савинці. Рядовий. 
Помер від ран 5.01.1944. 

СІННИЙ Григорій 0 Павлович, 
1911, сел. Раківка Балаклійського 


р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 15.02.1945. Похований: 
Польща. 


СІННИЙ Іван Васильович, 1912, 
смт Савинці. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

СІННИЙ Олександр Васильо- 
вич, 1922, смт Савинці. Призваний 
у 1942. Ст-на. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

СІРИЙ Віктор Власович, 1921, 
смт Савинці. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

СІРИЙ Василь Йосипович, 1907, 
смт Савинці. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1944. 

СІРИЙ Григорій Павлович, 1922, 
с. Довгалівка. Призваний у 1942. 
Мол. серж. Пропав без вісті у верес. 
1942. 

СІРИЙ Григорій Петрович, 1915, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Загинув 9.09.1943. Похований: Крас- 
нодарський край. 

СІРИЙ Єгор Іванович, 1909, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 13.08.1942. Похова- 
ний: Смоленська обл., Росія. 


СІРИЙ Мойсей Сергійович, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1942. Похова- 
ний: Барятинський р-н Смоленської 
обл., Росія. 

СІРИЙ Петро Тихонович, 1920, 
смт Савинці. Призваний у 1942. 
Ст. серж. Загинув 25.07.1943. Похо- 
ваний: Донецька обл. 

СІРИЙ Петро Пилипович, 1908, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст-на. Загинув 20.04.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 
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СКЛЯРОВ Григорій Павлович, 
1911, смт Савинці. Рядовий. Помер 
від ран 15.06.1942. Похований: с. Ма- 
нуйлово Кингисеппського р-ну Ле- 
нінградської обл., Росія. 

СКРИПКА Михайло Петрович, 
1910, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Ст. серж, Помер від ран 
11.04.1945. Похований: Угорщина. 

СКРИПКА Трохим Іванович, 
1911, смт Савинці. Рядовий. Помер 
від ран 24.04.1942. Похований: брат. 
мог., м. Бабаєво Вологодської обл., 
Росія. 

СКРИПКА Харитон (Іванович, 
1909, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 15.03.1943. 
Похований: с. Червона Гусарівка Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

СЛАБУНОВ Петро Данилович, 
1916, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СЛІПУХІН Олександр Юхимо- 
вич, 1914, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 18.05.1942. 
Похований: Шевченківський р-н 
Харківської обл. 


СЛЮСАР  Їван Михайлович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1940. 
Лейт. Загинув 1.05.1945, Похований: 
округ Дрезден, Німеччина. 

СЛЮСАР Микола Григорович, 
1922, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 28.11.1942. Похо- 
ваний: с. Сорокіно Ленінградської 
обл., Росія. 


СЛЮСАР Петро Якимович, 
1918, с. Довгалівка. Мол. серж. 
Загинув 26.07.1941. Похований: 


м. Ханко, Фінляндія. 


СЛЮСАР Стефан Якович, 1906, 
с. Довгалівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 
Похований: м. Волгоград, Росія. 


СОКОЛИК Григорій Омеляно- 
вич, 1913, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Лейт. Пропав без вісті у 1943. 


СОКОЛИК Степан Митрофано- 
вич, 1913, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 12.09.1943. 
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Похований: с. Радьківка Куп'ян- 
ського р-ну Харківської обл. 

СОКОЛИК Яків Омелянович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 5.08.1943. Похова- 
ний: м. Омськ, Росія. 

СОЛОДОВ Митрофан Іларіо- 
нович, 1900, смт Савинці. Призваний 
у 1941, Рядовий, Помер від ран 
19.03.1943. Похований: Смоленська 
обл., Росія. 

СОЛОМКА (Іван Васильович, 
1900, смт Савинці. Призваний у 1941, 
Рядовий. Помер від ран 12.04.1945, 
Похований: Польща. 


т 


ТАЛАЛАЄВ Василь Якович, 
смт Савинці. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Загинув 7.06.1944. Похова- 
ний: Барановицький р-н Брестської 
обл., Бєларусь. 


ТАЛАЛАЙ Григорій Карпович, 


1903, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


ТАЛАЛАЙ Дмитро Павлович, 
1924, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Єфрейтор. Помер від ран 26.01.1942. 


ТАЛАЛАЙ Пантелій Максимо- 
вич, 1909, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 26.01.1945. 
Похований: Угорщина. 


ТАРАН Василь Андрійович, 
1922, смт Савинці. Призваний у 1939. 
Лейт. Пропав без вісті у квіт. 1942. 


ТАРАН Семен Севастянович, 
1902, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 14.08.1943. Похо- 
ваний: Ізюмський р-н Харківської 
обл. 


ТИМОФІЄВ Володимир Івано- 
вич, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 30.04.1945. По- 
хований: Німеччина. 


СОЛЯНИК Федір Леонтійович, 
1903, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Лейт. Пропав без вісті у листоп. 
1941. 

СОМОВ Василь Іванович, 1920, 
сел. Крючки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Єфрейтор. Загинув 
12.02.1945. Похований: Німеччина. 

СОПРИКІН Федір Тихонович, 
1916, м. Лисичанськ Луганської обл. 
Лейт. Пропав без вісті у лют, 1945. 

СТОРОЖЕНКО Іван Андрійович, 
1919, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 


ТИМОФІЄНКО Василь Макси- 
мович, 1921, смт Савинці. Серж. 
Пропав без вісті у квіт, 1943. 

ТИМОФІЄНКО Василь Федо- 
рович, 1899, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ТИМОФІЄНКО Григорій Івано- 
вич, с. Довгалівка. Призваний: у 1941. 
Рядовий. Загинув 22.06.1942. Похо- 
ваний: с. Новостепанівка Шевчен- 
ківського р-ну Харківської обл, 

ТИМОФІЄНКО (ЇІван Іванович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 25.12.1944. Похо- 
ваний: Угорщина. 

ТИМОФІЄНКО Катерина Васи- 
лівна, 1925, смт Савинці. Призвана 
у 1943. Рядовий. Загинула 2.10.1944. 
Похована: Угорщина. 


ТИМОФІЄНКО Олександр Фе- 
дорович, 1924, с. Довгалівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
у 1944. Похований: Вінницька обл. 


ТИМОФІЄНКО Павло Іванович, 
1926, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 

ТИМОФІЄНКО Сергій Івано- 
вич, 1923, смт Савинці. Призваний 
у 1941, Рядовий. Загинув 3.09.1943. 
Похований: Тельманівський р-н До- 
нецької обл. 
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ТИМОФІЄНКО Федір Архипо- 
вич, 1904, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1944. 

ТИРІНОВ Микола Семенович, 
1920, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Пропав без вісті 24.07.1942. 

ТИХИЙ Василь Йосипович, 1912, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 19.01.1945. Похова- 
ний: м. Тарнув Краківського воє- 
вод., Польща. 

ТИХИЙ Іван Семенович, 1912, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув у груд. 1943. Похо- 
ваний: Кіровський р-н Ленінград- 
ської обл., Росія. 

ТИХИЙ Іван Тимофійович, 1910, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ТИХИЙ Йосип Кузьмич, 1888, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Помер 30.05.1944. Похова- 
ний: м. Вознесенськ Миколаївської 
обл. 


ТИХИЙ Максим Іванович, 1907, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1945. 


У 


УСЕНКО Антон Сергійович, 
1912, с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

УСЕНКО Степан Кузьмич, 1922, 
с. Довгалівка, Призваний у 1943. Ря- 
довий. Загинув. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 


Ф 


ФОТНЯНСЬКИЙ Микита Іларіо- 
нович, 1903, смт Савинці. Серж. 
Помер від ран 26.09.1942. 


ТИХИЙ 4 Олександр (Іванович, 
1924, смт Савинці. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1945. 

ТИХИЙ Яків Васильович, 1913, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 26.11.1941. 

ТИЩЕНКО Андрій Іванович, 
смт Савинці. Мол, лейт. Помер від 
ран 17.03.1943. Похований: м. Тула, 
Росія. 

ТКАЧЕНКО Василь Семенович, 
1906, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ТКАЧЕНКО Іван Іванович, 1902, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 

ТОМІЛОВ Микола Дмитрович, 
1915, с. Дмитріївка Тамбовської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 

ТРОЯН Іван Федорович, 1921, 
смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 20.11.1943. Похо- 
ваний: Солонянський р-н Дніпро- 
петровської обл. 
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Х 


ХОВБОША Іван Федорович, 
1915, с. Довгалівка. Рядовий. Заги- 
нув 3.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ХОВБОША Олександр Матві- 
йович, 1923, смт Савинці. Призва- 
ний у 1941, Лейт. Пропав без вісті 
у лип, 1944. 


ХРИСТИЧ Андрій Степанович, 
1915, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий, Помер від ран 28.12.1944. 
Похований: Латвія. 


ХРИСТИЧ Андрій Федорович, 
1914, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1942. 


ХРИСТИЧ Василь Максимович, 
1922, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1942. 

ХРИСТИЧ Григорій Маркович, 
1922, с. Довгалівка. Призваний 


у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у січ. 1943. 


ХРИСТИЧ Григорій Максимо- 
вич, 1914, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1944. 


ХРИСТИЧ Григорій Сергійович, 
1896, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий, Помер від ран 15.08.1943. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 


ц 


ЦВЯШКО Олександр Мойсейо- 
вич, 1921, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ЦВЯШКО Петро Антонович, 
1905, смт Савинці. Призваний у 1941. 


ХРИСТИЧ Дмитро Олександро- 
вич, 1911, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943, 

ХРИСТИЧ Іван Єгорович, 1903, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ХРИСТИЧ (ван Степанович, 
1915, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1942. 


ХРИСТИЧ Іван Якович, 1903, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ХРИСТИЧ Михайло Олексійо- 
вич, 1910, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.10.1944. 
Похований: Расейнський р-н, Литва. 


ХРИСТИЧ Олександр Федоро- 
вич, 1916, с. Довгалівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 23.03.1943. 
Похований: с. Шурівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 


ХРИСТИЧ Петро Андрійович, 
1917, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 13.07.1944. Похо- 
ваний: Тверська обл., Росія. 


ХРИСТИЧ Федір Якович, 1901, 
с. Довгалівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1942 на тер. Калмикії. 


ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ (Іван Григоро- 
вич, 1919, смт Савинці. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1944. 

ЦЕЛУЙКО 4шМикайло Григоро- 
вич, 1915, смт Савинці. Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув 8.04.1944. 
Похований: Крим. 


В ШАР о о о ШИ РЕ АНА ПН ПНО ЧР З 
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Ч 


ЧЕРНИК Максим Прокопович, 
1901, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер у листоп. 1943 
у концтаборі Ламсдорф, Німеччина. 

ЧЕРНИК Михайло Микитович, 
1913, смт Савинці. Призваний у 1941. 


Ш 


ШАМІН Терентій Семенович, 
1900, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 15.08.1943. Похова- 
ний: с. Красний Яр Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 4 

ШАПОВАЛ Василь Андрійович, 
1902, смт Савинці, Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1942 під Волго- 
градом, Росія. 

ШАПОВАЛ Дмитро Микитович, 
1907, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий, Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ШАПОВАЛ Петро Васильович, 
1915, смт Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ШАПОВАЛОВ Василь Кирило- 
вич, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
24.02.1942. Похований: с. Лажини 
Парфинського р-ну Новгородської 
обл., Росія. 

ШАПОВАЛОВ Василь Павло- 
вич, 1905, смт Савинці. Призваний 

1941. Рядовий. Помер від ран 
26.12.1943. Похований: с. Покров- 
ське Нікопольського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ШАПОВАЛОВ Іван Кіндратович, 
1926, смт Савинці.  Призваний 

1941. Рядовий. Помер від ран 
30.05.1945. Похований: Німеччина. 

ШАПОВАЛОВ  (Їван Якович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 5.07.1944. Похова- 
ний: с. Ессойла Пряжинського р-ну, 
Карелія. 
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Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ЧЕРНИХ (Їван Іванович, 1918, 
с. Довгалівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЧУПОЙДА Кіндрат Акофійо- 
вич, 1908, смт Савинці. Рядовий. 
Загинув 8.12.1944. 


ШАПОВАЛОВ Микола Андрійо- 
вич, 1906, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ШАПОВАЛОВ Петро Дементі- 
йович, 1914, сел. Раківка Балаклій- 
ського Бф-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 25.06.1942. 

ШАТРОВСЬКИЙ Микхайло |Іва- 
нович, 1906, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 1.03.1942. 
Похований: Мценський р-н Орлов- 
ської обл., Росія. 

ШАТРОВСЬКИЙ Трохим Анто- 
нович, 1915, смт Савинці. Призваний 
Київським МВК. К-н. Загинув у 1942. 
Похований: с. Миколаївка Лозів- 
ського р-ну Харківської обл. 

ШЕВЦОВ Федір Іванович, 1911, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 14.10.1943. Похова- 
ний: Гомельська обл.; Бєларусь. 

ШЕВЦОВ Федір Михайлович, 
1918, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 3.11.1942 у полоні. 

ШЕВЦОВ Федір Йосипович, 
1911, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Мол. лейт. Пропав без вісті у лип. 
1942. 

ШЕВЦОВ Яким Юхимович, 
1908, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ШЕВЧЕНКО Василь Макарович, 
1906, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

ШЕВЧЕНКО 4щ4їван Наумович, 
1915, смт Савинці. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Загинув 6.09.1943. Похова- 
ний: с. Кам'янка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ШЕВЧЕНКО Микола Антонович, 
1911, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Лейт. Загинув 25.08.1944. Похова- 
ний: Башкирія. 

ШЕВЧЕНКО Олександр Антоно- 
вич, 1920, смт Савинці. Призваний 
у 1940. Лейт. Помер від ран 
11.05.1944. Похований: військ. клад., 
м. Житомир. 

ШЕВЧЕНКО Павло Омеляно- 
вич, 1894, смт Савинці. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Семен Наумович, 
1912, смт Савинці, Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 8.04.1945. Похова- 
ний: Австрія. 

ШЕЙКО Василь Якович, 1907, 
смт Савинці. Рядовий. Помер від 
ран 19.10.1943. Похований: с. Жовт- 


Щ 


ЩЕТЕНКО ш|Степан Павлович, 
1908, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 16.04.1942. 
Похований: Підпорозький р-н Ле- 
нінградської обл., Росія. 


ЯКИМЕНКО Петро Дмитрович, 
1905, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 7.04.1944. Похова- 
ний: Естонія. 


ЯНЧУК Василь Федорович, 
1919, смт Савинці. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943 на тер. м. Пирятина Полтав- 
ської обл. 


неве Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. 

ШИМАН Степан Петрович, 
1907, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 26.10.1944. Похо- 
ваний: Естонія. 


ШИШКІН Олександр Дорофі- 
йович, 1903, смт Савинці. Рядовий. 
Помер від ран 17.10.1942, Похова- 
ний: м. Актюбінськ, Казахстан. 


ШУЛІКА Микола Трохимович, 
1923, смт Савинці. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ШУЛІКА Олексій Іванович, 
1910, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 6.10.1944. Похо- 
ваний: Польща. 


ШУЛІКА Степан Павлович, 
1926, смт Савинці. Призваний у 1943. 
Серж . Загинув 14.12.1944. Похова- 
ний: Польща. 


ЯНЧУК Василь Якович, 1910, 


смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 


довий. Загинув 21.04.1945. Похова- 
ний: Латвія. 


ЯНЧУК Олексій Михайлович, 
1911, смт Савинці. Призваний Ізюм- 
ським РВК Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер від ран 1.08.1943. Похо- 
ваний: с. Дякове Антрацитівського 
р-ну Луганської обл. 
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ЯЦУНЕНКО щЇван Денисович, 
1919, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1941. 

ЯЦУНЕНКО Олександр Олек- 
сандрович, 1925, смт Савинці. При- 
званий у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті 17.08.1943. 


ЯЩЕНКО Василь Олексійович, 
1912, смт Савинці. Рядовий. Загинув 
7.07.1944. Похований: Львівська обл. 


ЯЩЕНКО  щїЇван Михайлович, 
1912, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1941 на тер. 
м. Полтави. 

ЯЩЕНКО Іван Федотович, 1918, 
смт Савинці. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1942. 


ЯЩЕНКО Михайло Федорович, 
1923, смт Савинці. Курсант. Пропав 
без вісті 14.03.1945. 


ЯЩЕНКО Панас Сергійович, 
1910, сел. Раківка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 13.01.1944. Похований: с. Та- 
расівка Софіївського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ЯЩЕНКО Павло Федорович, 
1923, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 18.02.1944. Похо- 
ваний: с. Зелене Поле Криворізь- 
кого р-ну Дніпропетровської обл. 


ЯЩЕНКО Степан Федотович, 
1905, смт Савинці. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 20.02.1945, Похо- 
ваний: Німеччина. 


ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 


А 


АЛБАСОВ Андрій Єгорович, 
1918, с. Копанка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1944.. 

АНДРІЄНКО Сидір Трохимо- 
вич, смт Червоний Донець Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


БАЄВ Марко Кузьмич, 1889, 
с. Копанка. Призваний Волгоград- 
ським РВК Волгоградської обл. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БАРДАК Дмитро Андрійович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БЕЗКОРСИЙ Захарій Степано- 
вич, 1900, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 7.06.1943. 

БЛУДОВ Іван Андрійович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БОВТ Пилип Прохорович, с. Ко- 
панка. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 
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БОВТ Савелій Григорович, 1919, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БОНДАРЕНКО Дмитро Олек- 
сандрович, 1920, с. Копанка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

БОРОВЕНСЬКИЙ Дмитро Анд- 
рійович, с. Копанка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БОРОДІН Савелій Михайлович, 
1917, с. Дальня Шебелинка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 


ВОЛОДІН (їЇван Михайлович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 


Г 


ГАЛАБУРДА Дмитро Єгорович, 
1922, с. Копанка. Рядовий. Заги- 
нув 16.02.1945 (за інш. даними-- 
3.09.1944). Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

ГАРНИЙ Іван Євграфович, 1908, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. - 

ГОНЧАРОВ (їЇван Дмитрович, 
с. Копанка. Рядовий. Загинув 
3.07.1944. Похований: є. Жуковець 
Могильовської обл., Бєларусь. 


д 


ДЬОМІН Василь Сергійович, 
1925, с. Дальня Шебелинка. Рядо- 
вий. Загинув у жовт. 1943 на Дніпрі. 
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довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


БРИНЦЕВ  Їван 9щ Андрійович, 
1916, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

БУТКО Іван Йосипович, 1920, 
смт Андріївка. Призваний у 1940. Мат- 
рос. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БУТКО Кузьма Йосипович, 1913, 
с. Копанка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1942. 


ГРИТЧИН Павло Михайлович, 
1921, с. Дальня Шебелинка. Призва- 
ний в Харкові у 1939. Серж. Заги- 
нув 11.05.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


ГРИТЧИН Яків Костянтинович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГРИЦЮТА Василь Васильович, 
с. Копанка, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГРОМИЦЬКИЙ Михайло Єгоро- 
вич, сел. Жовтневе Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 


| 





р 
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З 


ЗАГОЛОВСЬКИЙ Віктор Степа- 


нович, 1919, с. Копанка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЗАХАРОВ Кузьма (Іванович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ІВАНОВ Пилип Юхимович, 
с. Копанка. Рядовий. Загинув 
17.04.1945. Похований: Польща. 

ІВАНЧИКОВ Олексій Іванович, 
смт Червоний Донець. Мол. серж. 
Загинув 10.07.1944. | Похований: 
с. Заріччя Браславського р-ну Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 


КАЛИНИЧЕНКО (Іван Кузьмич, 
1921, с. Копанка. Рядовий. Загинув 
22.04.1945. Похований: Німеччина, 


КАЛИНИЧЕНКО Сергій Гнато- 
вич, 1912, с. Копанка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 

КАПРАН Михайло Карпович, 
смт Червоний Донець. Мол. лейт. 
Загинув 1.04.1944. Похований: с. Ба- 
лайчук Березівського р-ну Одеської 
обл. 

КАТИХІН Іван 9щ Андрійович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

"КОБЗАРЕНКО Іван Денисович, 
1918, смт Червоний Донець. Лейт. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

КОЖЕВНИКОВ Семен Петро- 
вич, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КОЛОВОРОТНИЙ (Іван (Івано- 
вич, 1914, с. Червоний Донець 
Ізюмського р-ну. Лейт. Загинув 
3.09.1943. Похований: с. Удовиченки 
Зіньківського р-ну Полтавської обл. 

КОРИТНИЙ Іван Олексійович, 
1914, с. Червоний Донець Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. Політ- 
рук. Пропав без вісті у 1942. 

КОСТІН  Тихін Федорович, 
с. Дальня Шебелинка. Рядовий. За- 
гинув 22.12.1944. Похований: с. Ліє- 
лауце Добельського р-ну, Латвія. 

КОСТІН Яків Степанович, 1906, 
с. Дальня Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.04.1945. 
Похований: Польща. 

КРАСИЛЯ Пилип Васильович, 
1916, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

КРАСИЛЯ Степан Васильович, 
смт Червоний Донець. Рядовий. 
Загинув 30.01.1945. | Похований: 
Польща. 
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КРЯЧКО Микола Леонтійович, 
с. Копанка. Серж. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

КУБИШКІН Іван Пилипович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КУРОЧКА Захар Сергійович, 


Л 


ЛІТУНОВ  (їЇван Гаврилович, 
с. Копанка. Рядовий. Загинув у груд. 
1943. Похований: с. Скрябіно Зубцов- 
ського р-ну Тверської обл., Росія. 

ЛІТУНОВ Петро Гаврилович, 
1906, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


М 


МАКСИМЕНКО Олександр Анд- 
рійович, 1923, с. Копанка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


о 


ОТЕНКО Іван Іванович, с. Ко- 
панка. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ПЕТЧЕНКО Сергій Михайлович, 
1914, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ПИВОВАР Марко Андрійович, 
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с. Копанка. Рядовий, Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КУЦЕНКО Володимир Якимо- 
вич, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КУЩ Іларіон  Полікарпович, 
1911, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МАРТИНОВ їЇван Архипович, 
1917, с. Дальня Шебелинка. Рядо- 
вий. Помер у полоні 3.04.1942. 

МОЗГОВИЙ Іван Федорович, 
сел. Жовтневе Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
23.03.1945. Похований: Словаччина. 


с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ПШЕНИЧКА Марко Хомич, 
1910, с. Копанка. Рядовий. Загинув 
26.07.1944. Похований: с. Нови-Сла- 
вацинек | Люблінського  воєвод., 
Польща. 





и 
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р 


РОЗКІШНИЙ Семен Миколайо- 
вич, 1901, с. Копанка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


с 


СІКЕРІН Захар Опанасович, 
1914, с. Копанка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942 поблизу Санкт- 
Петербурга. 

СІКЕРІН Іван Панасович, 1919, 
с. Копанка. Призваний у 1940. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СКАКУН Дмитро Євменович, 
1910, с. Копанка. Рядовий. Загинув 
28.07.1944. Похований: Польща. 


Т 


ТАРАН Іван Дмитрович, с. Ко- 
панка. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

ТАРАН Олександр Григорович, 
сел. Жовтневе. Ст. лейт. Загинув 
21.01.1944. Похований: с. Кондопо- 
кіно Ленінградської обл. 

ТКАЧОВ Федір Омелянович, 
1921, с. Новомиколаївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943, 


Х 


ХАЛАБУРДА Петро Григоро- 
вич, с. Серафимівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


5 4352 


СЛЯДНЄВ Іван Лаврентійович, 
1918, с. Копанка, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СЛЯДНЄВ Михайло Кіндрато- 
вич, 1925, смт Червоний Донець. 
Рядовий. Загинув 8.09.1943. Похова- 
ний: м. Макіївка Донецької обл. 

СТОРОЖЕВ Олексій Андрійо- 
вич, с. Дальня Шебелинка. Рядовий. 
Помер у полоні 30.01.1944. 

СТРІЛЕЦЬ Григорій Денисович, 
с. Копанка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1944. 

СУМЕЦЬ Антон Павлович, 1905, 
смт Андріївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 
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ч 


ЧАГОВЕЦЬ Павло Олександро- 
вич, 1918, с. Копанка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 6.09.1943. 


ЧУРМИЛОВ  (Їван Макарович, 
1926, с. Копанка. Мол. серж. Заги- 


Ш 


ШВЕЦОВ Федір Андрійович. 
Рядовий. Помер від ран 14.11.1943. 
Похований: м. Синельникове Дні- 
пропетровської обл. 

ШЕЛЕСТ Федір Мартинович, 
1898, сел Жовтневе. Рядовий. Заги- 


нув 12.05.1945. Похований: Бурятія. 

ЧУРИЛОВ Микола Карпович, 
1910, смт Червоний Донець. Рядо- 
вий. Загинув 8.03.1944. Похований: 
Запорізька обл. 

ЧУРМЛОВ Прокіп Тимофійович, 
с. Копанка. Серж., 245 зап. Загинув 
22.09.1943. Похований: с. Черново 
Псковської обл., Росія. 


нув 19.07.1943. Похований: м. Ба- 
лаклія. 

ШЕСТОПАЛ Пилип Іларіонович, 
1923, смт Червоний Донець. Призва- 
ний у 1941. Лейт. Пропав без вісті 
у берез. 1945. 

ШЕСТОПАЛОВ Микола Семе- 
нович, смт Червоний Донець. Мол. 
серж. Загинув 11.08.1944. Похова- 
ний: Естонія. 


ЧЕРВОНОГУСАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 


А 


АДАМЕНКО "Тит Васильович, 
1910, с. Червона Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Призва- 
ний Чугуївським РВК Харківської обл. 
у 1941. Серж. Загинув 5.10.1944. По- 
хований: м. Брест, Бєларусь. 

АЛАНДАРЄВ Іван Ілліч, 1924, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у лют. 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.10.1944, 


БАЛАМУТ Федір Омелянович, 
1906, с. Вербівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


АЛЬОКІН Михайло Павлович, 
1906, с. Щурівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 


АЛЬОКІН Федір Павлович, 
1904, с. Щурівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Наопай без вісті у ве- 
рес. 1941. 


АЖЛЬОКІН Яків Миколайович, 
1899, с. Щурівка. Призваний у січ. 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 


БЕЛЄВЦОВ Мефодій Семено- 
вич, 1906, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

БИХОВ Микита Данилович, 1918, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у берез. 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 
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БЛАЖКО Микола Михайлович, 
1925, с. Щурівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

БОВТ Михайло Андрійович, 
1913, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у трав. 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

БОГДАН Кирило Юхимович, 
1907, с. Байрак Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
18.07.1944. Похований: Волинська обл. 

БОГДАН Яків Герасимович, 1903, 
с. Байрак. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1944. 

БОНДАРЕНКО Василь Іларіоно- 
вич, 1920, с. Щеурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

БОНДАРЕНКО Григорій Ілліч, 
1912, с. Щурівка. Призваний у 1943. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Юхим Прокопо- 
вич, 1896, с. Байрак. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1943. 

ВОЛОШИН Федір Федосійо- 
вич, 1903, с. Копанка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл, Лейт. Заги- 
нув у 1943. Похований: в р-ні 
м. Курськ, Росія. 


б 


ГЕЙЧЕНКО Володимир Петро- 
вич, 1924, с. Щурівка. Похований 
у лют, 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ГЕЙЧЕНКО Іван Прокопович, 
1909, с. Щурівка. Призваний у 
лют. 1943. Рядовий. Помер від 
ран 12.02.1943. Похований: с. Щу- 
рівка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


5 


Рядовий. Загинув 18.09.1943. Похо- 
ваний: с. Толкачівка Прилуцького 
р-ну Чернігівської обл. 
БОНДАРЕНКО Євдоким Андрі- 
йович, 1894, с. Щурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1944. 


БОНДАРЕНКО Йосип Сергійо- 
вич, 1911, с. Щурівка. Призваний 
у лют. 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


БОНДАРЕНКО Микола  Єв- 
докимович, 1925, с. Щурівка, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


БОНДАРЕНКО Олексій Антоно- 
вич, с. Щурівка. Матрос. Пропав 
без вісті 5.01.1942. 


БОНДАРЕНКО Петро Васильо- 
вич, с. Щурівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ГЕЙЧЕНКО | Микола  Єгоро- 
вич, с. Щурівка. Рядовий. Загинув 
12.02.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 


ГЕЙЧЕНКО Феодосій  Єго- 
рович, 1902, с. Щурівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Помер від ран 
26.02.1943. Похований: с. Щурівка 
Балаклійського р-ну Харківської 


обл. 


ГНЕЧКА Василь Якимович, 1903, 
с. Байрак. Рядовий. Пропав без вісті 
19.03.1944. 
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ГНЕЧКО Омелян Іванович, 1912, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1942. 

ГОЛУБНИЧИЙ Ілля Павлович, 
1922, с. Щурівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1943 в р-ні 
Санкт-Петербурга. 

ГОЛУБНИЧИЙ Марко Назаро- 
вич, с. Щурівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1944. 

ГОНЧАРЕНКО Володимир Мар- 
кович, 1924, с. Щурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ГОНЧАРЕНКО Марко Павлович, 
1896, с. Щурівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 16.08.1943. По- 
хований: Ізюмський р-н Харків- 
ської обл. 

ГОНЧАРЕНКО Мефодій Павло- 
вич, 1904, с. Щурівка. Рядовий. 
Загинув 26.01.1943. Похований: 
Орловська обл., Росія. 


д 


ДВОРІЧАНСЬКИЙ Захар Сергі- 
йович, 1918, с. Байрак. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1941. 

ДВОРІЧАНСЬКИЙ Павло Ники- 
форович, 1907, с. Байрак. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

ДВОРІЧАНСЬКИЙ Степан Сер- 
гійович, 1920, с. Байрак. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

ДВОРІЧАНСЬКИЙ Яків Іванович, 
1895, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
16.02.1943. Похований: с. Сиваш 
Первомайського р-ну Харківської обл. 

ДЕНИСЕНКО Петро Федоро- 
вич, с. Байрак. Серж., к-р гарма- 
ти. Загинув 8.11.1944. Похований: 
Польща. 


ДЕРКАЧ Степан Данилович, 
1921, с. Червона Гусарівка. Рядо- 


ГОРБУЛЬ Володимир Юхимо- 
вич, 1926, с. Байрак. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ГОРЛАЧ Григорій Федорович, 
1910, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний Оренбурзьким РВК у 1943. 
Серж. Загинув 28.01.1944. Похова- 
ний: м, Білопілля. 

ГОРЛАЧ Сергій Якович, 1900, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ГУБАЧ Григорій Корнійович, 
1915, с. Щурівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ГУБАЧ Степан Васильович, 
1917, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

Губач Степан Корнійович, 1917, 
с. Щурівка. Призваний у 1939. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1941. 


вий, Загинув 15.04.1944. Похований: 
с. Великий Ходачків Козівського 
р-ну Тернопільської обл. 


ДОРОФЕЙ Павло Олександ- 
рович, 1913, с. Гусарівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
23.02.1943. Похований: с. Шляхове 
Харківської обл. 

ДРОБОТ Данило Григорович, 
с. ШЩурівка. Рядовий. Загинув 
27.05.1943. Похований: м. Сміла 
Черкаської обл. 

ДРОБОТ  їван Кіндратович, 
1921, с. Щурівка. Призваний у 
трав. 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


ДЯТЛОВ Устин Тимофійович, 
1906, с. Червона Гусарівка. Гв. 
лейт. Загинув 17.08.1943. Похова- 
ний: с. Максимівка Харківської обл. 


ДЯЧЕНКО Макар (Іванович, 
1903, с. Щурівка. Гв. серж. Загинув 
24.10.1943. Похований: с. Гроза Со- 
лонянського | р-ну 4 Дніпропетров- 
ської обл. 
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Ж 


ЖИРОВ Митрофан Михайлович, 
1911, с. Червона Гусарівка, Рядовий. 
Загинув 8.04.1943. Похований: м. Ба- 
лаклія Харківської обл. 


З 


ЗАКАЛЮЖНИЙ Михайло Лав- 
рентійович, 1900, с. Щурівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ЗАКАЛЮЖНИЙ Павло Пимо- 
нович, 1927, с. Щурівка. Рядовий. 
Загинув 21.10.1945. | Похований: 
Маньчжурія. 

ЗАКАЛЮЖНИЙ Роман Васи- 
льович, 1922, с. Щурівка. Призваний 
у верес. 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 

ЗАКАЛЮЖНИЙ Семен Федо- 
тович, 1906, с. Щурівка. Призваний 
у лют, 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1942. 

ЗАКАЛЮЖНИЙ Яків Порфиро- 
вич, 1910, с. Щурівка. Рядовий. 
Загинув 8.12.1944. Похований: Угор- 
щина. 

ЗАХАРЧЕНКО Антон Кузьмич, 
1902, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Василь Степано- 
вич, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 26.08.1944. Похований: 
Польща. 

ЗАХАРЧЕНКО Григорій Івано- 
вич, 1913, с. Червона Гусарівка. 


КАПУСТЯНСЬКИЙ Панас Тро- 
химович, 1905, с. Байрак. Призва- 
ний у лют. 1942. Рядовий. Пропав 


.без вісті у жовт, 1943, 
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Призваний у 1937. Лейт. Пропав 
без вісті 10.09.1941. 


ЗАХАРЧЕНКО Дмитро Григо- 
рович, 1920, с. Червона Гусарівка. 
Серж. Загинув 17.06.1944. Похова- 
ний: с, Леонполь Міорського р-ну 
Вітебської обл., Беларусь. 


ЗАХАРЧЕНКО Дмитро Григо- 
рович, 1918, с. Червона Гусарівка. 
Серж. Загинув 17.07.1944. Похова- 
ний: Вінницька обл. 


ЗАХАРЧЕНКО Костянтин Фе- 
дорович, 1909, с. Червона Гуса- 
рівка, Гв. ст-на. Загинув 18.11.1944, 
Похований: м. Вамашдверн, Угор- 
щина. 


ЗАХАРЧЕНКО Феодосій Федо- 
рович, 1911, с. Червона Гусарів- 
ка. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ЗУБЕНКО Григорій Якович, 
с. Шурівка. Рядовий. 0 Загинув 
20.03.1943. Похований: с. Мохнач 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


ЗУБЕНКО Іван Тихонович, с. Щу- 
рівка. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ЗУБКОВ Олександр (Ілліч, 
1896, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 5 


КАРБОВСЬКИЙ Арсентій Доро- 
ддовим, 1909, с. Щурівка, Рядовий. 
агинув 25.12.1944. Похований: 
м. Дорог, Угорщина. 
КАРБОВСЬКИЙ їЇван Якович, 
1914, с. кр Рядовий. Загинув 
9.07.1944. Похований: м. Баранови- 
чі, Бєларусь. 
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КЕКАЛО Макар Григорович, 
1925, с. Щурівка. Рядовий. Помер 
від ран 24.08.1943. Похований: 
с. В. Єремівка Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 


КЕКАЛО Олександр Іванович, 
1907, с. Щурівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 1943. 


КИЗИМ Кирило Олексійович, 
1902, с. Байрак Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


КИЗИМ Сергій Олексійович, 
1904, с. Байрак. Рядовий. Загинув 
11.06.1942. Похований: с. Трос- 
ники Новосільського р-ну Орлов- 
ської обл. 


КОБЕЛЄВ Микола Полікарпо- 
вич, 1908, м. Київ. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


КОВЧУЖНИЙ Василь Маркович, 
1926, с. Щурівка. Рядовий. Помер 
від ран 21.06.1945. Похований: 
м. Дойтид-Айлау. 

КОВЧУЖНИЙ Микхайло Володи- 
мирович, 1923, с. Щурівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.10.1943. 


КОВЧУЖНИЙ Федір Овсійович, 
1907, с. Щурівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


КОНЄВ Володимир Олександ- 
рович, 1922, с. Волобуївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

КОНОВАЛОВ Олексій Іларіо- 
нович, 1910, с. Вербівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 9.10.1943. 

КОРНЄВ Володимир Омеляно- 
вич, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

КОРОБКА Григорій Омелянович, 
с. Байрак. Мол. серж. Загинув 
17.02.1944. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

КОРОБКА  ЇЙван  Єфремович, 
1905, с. Байрак. Призваний у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

КОРОБКА Ілля Григорович, 1902, 
с. Байрак. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

КОРОБКА Микита Семенович, 
1906, с. Байрак. Призваний у лип. 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 5 

КОРОБКА Юхим Андрійович, 
1912, с. Байрак. Ст. серж. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 


КОРОБКА Яків Олександрович, 
1919, с. Червона Гусарівка. Ст-на. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

КОСТЮК Михайло Федорович, 
1923, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


КОТЛЯР Григорій Федотович, 
1901, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

КОТЛЯР Іван Федотович, 1913, 
с. Щурівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КОТЛЯР Ілля Павлович, 1905, 
с. Щурівка. Призваний у лют. 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

КОТОЛУП Яким Максимович, 
с. Щурівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

КРАВЧЕНКО Федір (Іванович, 
1910, с. Байрак. Призваний у 1938. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 

КРЕМІНЬ Костянтин Павлович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 22.04.1945. 


КУРДУМАН Пилип Петрович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Заги- 
нув 17.08.1943. Похований: с. Зали- 
ман Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


КУРДУМАН Сава Омелянович, 
1892, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


Л 


ЛИМАНСЬКИЙ Андрій Марко- 
вич, 1912, с. Байрак. Призваний 
у черв. 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

ЛИСЕНКО Михайло Никифоро- 
вич, 1900, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЛІДНИК Панас Іванович, с. Щу- 
рівка. Рядовий. Загинув 7.12.1941. 
Похований: с. Брянцево Тверської 
обл., Росія. 


М 


МАЛИХІН Андрій Степанович, 
с. Байрак. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

МАЛИШ Федір Дмитрович, 
1901, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. " 

МАРАХОВСЬКИЙ Корній Кінд- 
ратович, 1903, с. Щурівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

МАРАХОВСЬКИЙ Михайло До- 
рофійович, 1907, с. Щурівка. При- 
званий 10.02.1943. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

МАРАХОВСЬКИЙ Оксентій До- 
рофійович, 1904, с. Щурівка. При- 
званий у верес. 1941. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 

МАРИНЧЕНКО Олексій Трохи- 
мович, 1913, с. Червона Гусарівка. 
Призваний у лют. 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

МЕЗЕНЦОВ Андрій (Іванович, 
1913, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

МИКОЛЕНКО Дмитро Олексі- 
йович, 1897, с. Щурівка. Призваний 
у лют, 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


МИКОЛЕНКО (Їван Мусійович, 
1922, с. Щурівка. Призваний у трав. 


135 


1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


МИКОЛЕНКО Мусій Дмитро- 
вич, 1910, с. Щурівка. Призваний 
у лют, 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 


МИКУЛЕНКО Єгор Якович, 1915, 
с. Щурівка. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип. 1941. 

МИКУЛЕНКО Ілля Савелійович, 
1926, с. Щурівка, Призваний у трав. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1944. 


МИНЦЄВ Данило Семенович, 
1903, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

МИНЦЄВ (Іларіон Микитович, 
1915, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
23.03.1943. Похований: с. Ріпне 
Балашовського р-ну Саратовської 
обл., Росія. 

МИНЦЄВ Свирид Микитович, 
1922, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

МИНЦЄВ Тихін Микитович, 1925, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

МИНЦЄВ Яків Микитович, 1916, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 
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Н 


НАЗАРЕНКО Григорій Макаро- 
вич, 1921, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
у лип. 1943. Похований: с. Крутий 
Лог Бєлгородського р-ну Бєлгород- 
ської обл., Росія. 

НАЗАРЕНКО Дмитро Уварович, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 15.10.1943. 
Похований: с. Успенівка Кіровоград- 
ської обл. 

НАЗАРЕНКО Іван Макарович, 
1924, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
20.03.1944, Похований: смт Казанка 
Миколаївської обл. 

НАЗАРЕНКО Микола  Олек- 
сандрович, 1909, с. Червона Гусарів- 
ка. Призваний у 1942. Серж. Заги- 
нув 26.06.1944. Похований: с. Кусе- 
ла Виборзького р-ну Ленінградської 


обл. 


НАЗАРЕНКО Олександр Дани- 
лович, 1916, с. Червона Гусарівка. 
Призваний у 1941. Рядовий. Помер 
від ран  2.03.1944. Похований: 
м. Сретенськ Читинської обл., Росія. 

НАЗАРЕНКО Петро Вікторович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Заги- 
нув 3.08.1944. Похований: Латвія. 


о 


ОДЕРІЙ Андрій Митрофанович, 
1898, с. Байрак. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ОКОМЕЛЬЧЕНКО Іван Микито- 
вич, 1921, с. Червона Гусарівка. 
Призваний у 1940. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


НАЗАРЕНКО Прокіп Данилович, 
1920, с. Червона Гусарівка. Серж. 
Загинув 19.01.1944. Похований: сел. 
Сирково Новгородської обл., Росія. 

НАЗАРЕНКО Семен Данилович, 
1913, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

НАУМЕНКО Василь Степанович, 
1897, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1942. 

НАУМЕНКО Віктор (Іванович, 
1913, с. Щурівка. Призваний у лип. 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

НАУМЕНКО Данило Микитович, 
1903, с. Щурівка. Призваний у жовт. 
1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 

НАУМЕНКО Їван Дем'янович, 
1925, с. Щурівка. Призваний у черв. 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 

НІКІТІН Іван Юхимович, 1915, 
с. ШЩурівка. Ст. серж, Загинув 
8.07.1942. Похований: с. Коротиш 
Лівенського р-ну Орловської обл., 
Росія. 

НІКОЛЕНКО Єгор Якович, 
с. Червона Гусарівка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

НІКОЛЕНКО Микола Якович, 
1913, с. Щурівка. Рядовий. Загинув 
8.08.1944. Похований: Польща. 


ОКОМЕЛЬЧЕНКО Оксентій Пи- 
липович, 1905, с. Червона Гуса- 
рівка. Рядовий. Загинув 21.09.1943. 
Похований: с.  Шилово  Угрин- 
ського | р-ну (Смоленської  обл., 
Росія. 


ОЛІЙНИК Андрій Федорович, 
1917, с. Щурівка. Рядовий. Загинув 
22.10.1944. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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ПАСТЕРНАК Кузьма Захарович, 
1918, с. Байрак Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1942. 

ПАСТЕРНАК Петро Кузьмич, 
1912, с. Байрак. Призваний у лип. 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1943. 

ПАШКО Панас Володимирович, 
1922, с. Щурівка. Серж. Загинув 
16.01.1944. Похований: с. Байкіно 
Псковської обл., Росія. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Михайло Іва- 
нович, 1913, с. Щурівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 19.08.1943. 
Похований: Ізюмський р-н Харків- 
ської обл. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Микита Іва- 
нович, 1901, с. Щурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Федір Саве- 
лійович, 1900, с. Щурівка. Призваний 
у серп. 1941. Рядовий. Помер від 
ран у серп. 1944. 

ПОКЛІПАЧ Микола Панасович, 
с. Червона Гусарівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

ПОКЛІПАЧ Петро Прокопович, 
1924, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 


РАДЮКОВ Степан Петрович, 
1923, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1942, Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


РОЛЕНКО  Їван Федорович, 


- 1920, с. Щурівка. Призваний у 1940. 


Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


РОЛЕНКО Михайло Антонович, 
1919, с. Щурівка. Призваний у 1940. 


Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1941. 


Загинув у 1943. Похований: ст. Ли- 
хачове, Первомайський р-н Харків- 
ської обл. 

ПОКЛІПАЧ Прокіп Микитович, 
1918, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПОКЛІПАЧ Трохим Микитович, 
1918, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПОЛТАВЕЦЬ іван Михайлович, 
1910, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

ПОЛТАВЕЦЬ Михайло Андрійо- 
вич, 1913, с. Червона Гусарівка. 
Рядовий. Пропав без вісті 31.01.1942. 

ПОЛТАВЕЦЬ Микита Васильо- 
вич, 1906, с. Червона Гусарівка. 


"Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 


1943. 

ПОЛТАВЕЦЬ Петро Тихонович, 
1921, с. Червона Гусарівка. Гв. ст. 
серж. Загинув 19.04.1945. Похований: 
м. Грюнеберг, Німеччина. 

ПОЛТАВЕЦЬ Яків Тихонович, 
1910, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Іван Кирило- 
вич, 1912, с. Червона Гусарівка. 
Рядовий. Загинув 20.02.1945. По- 
хований: Калінінградська | обл., 
Росія. 


РОЛЕНКО Никифор Омеляно- 
вич, 1917, с. Щурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

РОЛЕНКО Павло Федорович, 
1924, с. Щурівка. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 


РОЛЕНКО Тимофій (Іванович, 
1917, с. Щурівка. Призваний у трав. 
1938. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1941. 


РУБЧЕНКО Григорій Йосипович, 
1915, с. Щурівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


138 


РУБЧЕНКО Федір Іванович, 
1907, с. Щурівка. Ст. політрук. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

РУДЬ Василь Макарович, 1904, 
с. Щурівка. Призваний 17.09.1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1942. 


РУДЬ Григорій Макарович, 
с. Щурівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


С 


САВЧЕНКО Андрій Павлович, 
1918, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

САВЧЕНКО Антон Савелійович, 
1892, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 

САВЧЕНКО ВІКТОР Митрофа- 
нович, с. Бригадирівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

САВЧЕНКО Герасим Пилипович, 
1904, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

САВЧЕНКО їЇван Андрійович, 
1923, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 

САВЧЕНКО Пилип Захарович, 
1914, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

САВЧЕНКО Савелій Пилипович, 
1904, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


САВЧЕНКО Юхим Іванович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 


САРАЙ Олексій Семенович, 


1904, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943, 

САРАЙ Яків Семенович, 1913, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


РУДЬ Дмитро Михайлович, 1905, 
с. Щурівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес, 1941. 

РУДЬ Дмитро Микитович, с. Щу- 
рівка. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

РУДЬ Іван Карпович, 1914, 
с.  Щурівка. Рядовий. Загинув 
10.03.1945. Похований: м. Колов, Ні- 
меччина. 


САРАЙ Яків Трохимович, 1911, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СКИРТА Анатолій Григорович, 
1925, Микитівська райрада м. Гор- 
лівки Донецької обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

СКИРТА Яків Іванович, 1900, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

СКЛЯРОВ Григорій Семенович, 
1909, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

СКЛЯРОВ Григорій Трохимович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт, 1943. 

СКЛЯРОВ Спиридон Григоро- 
вич, 1900, с. Червона Гусарівка. 
Мол. серж. Загинув 25.10.1943. По- 
хований: Криничанський р-н Дніпро- 
петровської обл. 

СКЛЯРОВ Тимофій Семенович, 
1905, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СЛАСТЬОН Володимир Петро- 
вич, с. Щурівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


СЛАСТЬОН Максим Прокопо- 
вич, 1910, с. Щурівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

СЛАСТЬОН Павло Трохимович, 


1913, с. Щурівка. Серж. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 


СЛАСТЬОН Петро Кіндратович, 
1920, с. Щурівка. Призваний у серп. 
1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 
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СЛОНЬ Василь Іванович, 1916, 
с. Щурівка. Призваний у 1937. 
Ст-на. Пропав без вісті у верес. 
1941. 

СТОЙКА Микита Филимонович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. За- 
гинув 14.05.1944. Похований: с. До- 
рецьке, Молдова. 

СТРОГИЙ Григорій  Теренті- 
йович, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Загинув 21.02.1944. Похований: 
м. Дубно Рівненської обл. 

СТРОГИЙ Михайло Іванович, 
1919, с. Червона Гусарівка. Ст, лейт. 
Загинув 10.11.1944. Похований: ст. 
Панороцька, Ленінградська обл. 

СУХАНОВ Антон Васильович, 
1916, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


т 


ТЕПЛОВ Василь Федорович, 
1925, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув у берез. 
1943. Похований: с. Петрівське Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

ТЕПЛОВ Михайло Володимиро- 
вич, 1912, с. Червона Гусарівка. 
Серж. Загинув 46.03.1943. Похова- 
ний: Ростовська обл., Росія. 


ТЕРЕЩЕНКО Абрам Порфиро- 


Ф 


ФІЛІПЧУК Тимофій Кирилович, 
1913, Могилів-Подільський р-н Він- 
ницької обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ФУРСАЛ Дмитро Микитович, 
1912, с. Червона Гусарівка. Ря- 


СУХАНОВ Антон Савелійович, 
1916, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СУХАНОВ Григорій Федорович, 
1918, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

СУХАНОВ  Їван Васильович, 
1904, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
2.08.1944. 

СУХАНОВ Микола Васильович, 
1924, с. Червона Гусарівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. . 

СУХАНОВ Микола Григорович, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. За- 
гинув 14.01.1945. Похований: Литва. 

СУШИЛЬНИКОВ Олексій Сергі- 
йович, 1921, с. Волобуївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


вич, с. Щурівка. Рядовий. Загинув 
2.10.1944. Похований: Латвія. 

ТОЛМАЧ Андрій Григорович, 
1901, с. Байрак. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ТУЗЕНКО Костянтин Іванович, 
1924, с. Щурівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 

ТУЛЬГУК Олексій Федорович, 
1921, с. Федорівка Донецької обл. 
Рядовий. Загинув 16.11.1943. Похо- 
ваний: Петрівський р-н Кіровоград- 
ської обл. 


довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ФУРСАЛ їван Дмитрович, 
1925, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Загинув 13.03.1945.  Похо- 
ваний: с. Корнєво Багратіонов- 
ського р-ну Калінінградської обл., 
Росія. 
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ФУРСАЛ Іларіон Федорович, 
1907, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Помер від 
ран 3.02.1945. Похований: м. Магде- 
бург, Німеччина. 

ФУРСАЛ Павло Дмитрович, 
1914, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


Х 


ХАРЧЕНКО Данило Микитович, 
1921, с. Байрак. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 15.08.1941. Похо- 
ваний: с. Рахни-Польові Таврівсько- 
го р-ну Вінницької обл. 


ц 


ЦМАК Петро Андрійович, 
с. Червона Гусарівка. 162 окр. б-н 
зв. 117 ск. К-н. Загинув 24.01.1945. 
Похований: м, Шуленбург, Німеччина. 


Ш 


ШАБЕТЯ (Гнат 0 Савелійович, 
1904, с. Байрак. Призваний у лют. 
1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ШАБЕТЯ Павло Йосипович, 1894, 
с. Байрак. Рядовий. Помер від ран 
5.04.1943. Похований: м. Куп'янськ 
Харківської обл. 


ШАБЕТЯ Федір Іванович, 1909, 
с. Байрак. Рядовий. Загинув 15.02.1943. 
Похований: с. Олексіївка Харків- 
ської обл. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ФУРСАЛ Степан Якович, 1917, 
с. Червона Гусарівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ФУРСАЛ Федір Якович, 1907, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав баз вісті у листоп. 1943. 


ФУРСАЛ Яків Іванович, 1918, 
с. Червона Гусарівка. Рядовий. Про- 
пав баз вісті у листоп. 1943. 


ХАРЧЕНКО Матвій  Пантелі- 
йович, 1914, с. Борщівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ХАРЧЕНКО Олександр Матві- 
йович, 1894, с. Байрак. Рядовий. 
Пропав без вісті 9.07.1942. 


ШАБЕТЯ Федір Йосипович, 
с. Байрак. Рядовий. Загинув 23.12.1944. 
Похований: м. Львів. 


ШАПОВАЛ Григорій Наумо- 
вич, 1924, с. Червона Гусарівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ШЕЛЕХАНЬ Гаврило Петрович, 
1907, с. Червона Гусарівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1941. 

ШЕЛЕХАНЬ Григорій Іванович, 
1912, с. Червона Гусарівка. При- 
званий | у 1939. К-н. Загинув 
12.04.1944. Похований: смт Ар- 
мянськ, Крим. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


141 





ШЕЛЕХАНЬ Степан Іванович, 
1910, с. Червона Гусарівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 26.08.1944. 


ШЕЛЕХАНЬ Тимофій Панасо- 
вич, 1919, с. Червона Гусарівка. 
Призваний у 1941. Серж. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Юхим Тимофійо- 
вич, 1910, с. Червона Гусарівка. 
Призваний у 1941. Рядовий. Помер 
від ран 1.02.1944. Похований: с. Роз- 
тання Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


ШЕЛЕХАНЬ Яків Дмитрович, 
1920, с. Червона Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 1.03.1944. Похований: с. Ла- 
дигівщина Опочецького р-ну Псков- 
ської обл., Росія. 

ШЛЯХОВ  Їван  Мойсейович, 
1921, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ШЛЯХОВ Мойсей Андрійович, 
1897, с. Червона Гусарівка Бала- 
клійського р-ну Харківської обл. 


Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


АСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АЗАРЕНКО Василь (Іванович, 
1911, с. Шевелівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


АКСЬОНОВ Артем Васильович, 
1905, с. Асіївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 8.04.1943. Похова- 
ний: х. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

АКСЬОНОВ Василь Антонович, 
1910, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
К-р роти. Пропав без вісті 21.03.1942. 

АКСЬОНОВ Василь (Іванович, 
1921, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: с. Дракіно 
Смоленської обл., Росія. 

АКСЬОНОВ Василь (Іванович, 
1926, с. Асіївка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 13.04.1945, Похо- 
ваний: Австрія. 

АКСЬОНОВ Георгій Васильович, 


1913, с. Асіївка. Гв. мол. лейт. 
Помер 22.01.1943. 


АКСЬОНОВ Давид Федорович, 
1904, с. Асіївка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Загинув 22.05.1942. Похо- 
ваний: Донецька обл. 


АКСЬОНОВ Максим Іванович, 
1904, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у груд. 1941 під 
Москвою. 


АКСЬОНОВ Михайло Васильо- 
вич, 1913, с. Асіївка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 


АКСЬОНОВ Михайло Йосипо- 
вич, 1910, с. Асіївка, Призваний у 
1941. Рядовий. Помер від ран 
112.1943. Похований: Гомельська 
обл., Бєларусь. 


АКСЬОНОВ Микола Іванович, 
1924, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
у трав. 1942. Похований: с. Красно- 
павлівка Лозівського р-ну Харків- 
ської обл. 

АКСЬОНОВ Микола Полікарпо- 
вич, 1923, с. Асіївка. Призваний у 
1941. Мол. серж. Загинув 30.10.1943. 
Похований: Гомельська обл., Бєла- 
русь. 

АКСЬОНОВ Микита Іванович, 
1917, с. Асіївка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 


1941. 
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АКСЬОНОВ Микита Пилипович, 
1910, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 17.12.1941. 

АКСЬОНОВ Нестор Федоро- 
вич, 1920, с. Асіївка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1941. 

АКСЬОНОВ Олександр Андрі- 
йович, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

АКСЬОНОВ Олексій Іванович, 
с. Новомиколаївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

АКСЬОНОВ Петро Олександ- 
рович, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


АКСЬОНОВ Семен Федорович, 
1914, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
К-н. Помер від ран 2.02.1945. Похо- 
ваний: м. Львів. 


БАБАЙ Іван Якович, 1925, с. Ше- 
велівка. Призваний у 1943. Рядовий. 
Загинув у лип. 1943. Похований: 
с. Довгеньке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 


БАГРОВ Костянтин Карпович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 


БАЄВ іларіон Дмитрович, 1912. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
4.01.1943. Похований: Ростовська обл. 


БАЄВ Стефан Романович, 1895, 
с. Мілова Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті 3.09.1943. 


БАРДАКОВ Григорій Григоро- 
вич, 1900, с. Новомиколаївка. Рядо- 
вий. Загинув 9.04.1943. Похований: 
с. Криничне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


БАРДАКОВ Ілля Григорович, 
с. Новомиколаївка, Рядовий. Заги- 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


АКСЬОНОВ Трохим Ілліч, 1904, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув у листоп. 1943. Похова- 
ний: м, Волгоград. 

АКСЬОНОВ Федот (Іванович, 
1906, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 31.10.1941. 

АКСЬОНОВ Устим Федорович, 
1913, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Ст. лейт. Пропав без вісті у листоп. 
1942. 


АЛБАСОВ Петро Єгорович, 
1914, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


АЛЬНИКОВ Михайло Борисо- 
вич, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
12.08.1943. Похований: с. Олек- 
сине Тростянецького р-ну Сум- 
ської обл. 


нув 10.01.1944. Похований: с. Терну- 
ватка Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


БАРТЕНЬЄВ Спиридон Андрійо- 
вич, 1913, с. Асіївка. Рядовий. Заги- 
нув у полоні 22.04.1943. 


БЕЗКОРСИЙ Павло Никифоро- 
вич, 1911, с. Шоренка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
27.11.1944. Похований: Угорщина. 


БЕЛЄВЦОВ Григорій Петрович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Йосип Захарович, 
1906, с. Мілова. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у груд. 1941. 


БЕЛЄВЦОВ Микита Омеляно- 
вич, 1921, с. Шевелівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 28.01.1943. 


БЕЛЄВЦОВ Павло Миколайович, 
м. Часів Яр Донецької обл. Рядовий. 
Загинув 19.08.1941. Похований: 
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с. Крюково Краснинського р-ну 
Смоленської обл., Росія. 


БЕЛЄВЦОВ Сергій Сидорович, 
1902, с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 28.08.1942. 


БЕЛЄВЦОВ Стефан Якович, 
1918, с. Шевелівка. Ст-на. Помер 
від ран 28.01.1944. Похований: 
м. Спас-Деменськ Калузької обл., 
Росія. 


БЕЛЄВЦОВ Юхим Сидорович, 
1905, с. Шевелівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 

БЕСКОРОВАЙНИЙ Тимофій Яко- 
вич, 1911, с. Попівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: м. Бєлгород. 

БЛУДОВ Іван  Корнійович, 
с. Асіївка. Рядовий. Помер від ран 
19.11.1943. Похований: с. Добро- 
вольчеське Веселівського р-ну За- 
порізької обл. 

БЛУДОВ іван Максимович, 1907, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
19.02.1943. Похований: с. Добрень- 
ка Красноградського р-ну Харків- 
ської обл. 

БЛУДОВ Іван Сергійович, 1914, 
с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 25.07.1942. 

БЛУДОВ Іван Сергійович, 1926, 
с. Шевелівка. Призваний Кушинів- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без віс- 
ті 17.09.1944. 

БЛУДОВ Макар Григорович, 
1914, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БЛУДОВ Петро Кирилович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

БЛУДОВ Пантелій Сергійович, 
1908, с.  Шевелівка.  Призваний 
23.01.1943. Серж. Загинув 13.03.1943. 
Похований: с. Тросна Кромського 
р-ну Орловської обл. 

БЛУДОВ Роман Микитович, 1916, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БЛУДОВ Сергій Кузьмич, 
1908, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 


нув 9.02.1943. Похований: с. Шеве- 
лівка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

БЛУДОВ Сергій Петрович, 1896, 
с. Шевелівка. Загинув 10.12.1944. По- 
хований: Угорщина. 


БЛУДОВ Стефан Тимофійович, 
1914, с. Шевелівка. Мол. серж. За- 
гинув 28.08.1944. Похований: м. Бен- 
дери, Молдова. 

БЛУДОВ Федір Микитович, 
1918, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БОЙКО Павло Трохимович, 1925, 
с. Павлівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 28.10.1943. Похо- 
ваний: с, Вишневе Солонянського 
р-ну Дніпропетровської обл. 

БОЦМАН Микола Петрович, 
1912, с. Куньє. Призваний 7.02.1943. 
Рядовий. Помер від ран 28.02.1943. 
Похований: с. Шевелівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

БОЧАРОВ Архип Сергійович, 
1907, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БОЧАРОВ Степан Якимович, 
1903, с. Глазунівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав, 1942. 

БРИНЦЕВ Неоніл Ананійович, 
с. | Асіївка. | Рядовий. Загинув 
28.08.1942. Похований: м. Ржев Твер- 
ської обл. 

БРИНЦЕВ Петро Григорович, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 5.07.1944. Похований: 
с. Рудня Могильовської обл., Бєла- 
русь. 

БУГЛО Захар Семенович, 1907, 
с.  Шевелівка. | Серж. Загинув 
27.11.1943. Похований: с. Кашкарів- 
ка Дніпропетровської обл. 

БУДКОВ Василь Андрійович. 
Рядовий. Загинув 14.09.1943. Похо- 
ваний: Чернігівська обл. 

БУЛАВИНЦЕВ Захар Тарасович, 
1911, с. Асіївка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 
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ВАСИЛЕНКО Григорій Петро- 
вич, 1924, с. Попівка Балаклійського 
р-ну. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув 25.04.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ВАСИЛЬЄВ Захар Йосипович, 
1913, с. Шопенка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 8.09.1944. 


ВАСИЛЬЧЕНКО Петро Ілліч, 
с. Асіївка. Рядовий. Загинув у квіт. 


1943. 


б 


ГАЄВСЬКИЙ В'ячеслав Володи- 
мирович, 1926, с. Новомиколаївка. 
Рядовий. Загинув 9.02.1944. Похова- 
ний: с. Церебулін, Бєларусь. 

ГАЛАБУРДА Дмитро Єгорович, 
1922, с. Новомиколаївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 16.02.1945. 
Похований: Калінінградська обл. 


ГАЛАБУРДА Михайло Костян- 
тинович, 1905, с. Новомиколаївка. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
18.12.1944. Похований: Угорщина. 


ГНАТУСІН Влас Прокопович, 
1893, с. Тернівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


ГНИЛИЦЬКИЙ Олексій Хомич, 
1912, с. Червона Гусарівка. При- 
званий у 1939. Рядовий. Загинув 
у верес. 1943. Похований: м. Біла 
Церква Київської обл. 


ГОЛОВАНЬ Яків Терентійович, 
с. Новомиколаївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГОЛОЗУБЕНКО Іван Тимофійо- 


вич, с. Шопенка. Лейт. Помер 
від ран 14.07.1944. Похований: 
Литва. 
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ВАСИЩЕВА Наталя Макарівна, 
1923, с. Асіївка. Рядовий. Призвана 
Слов'янським РВК Донецької обл. 
у 1941. Загинула 21.08.1944. По- 
хована: Польща. 


ВИСКОВАТОВ Василь Васильо- 
вич, 1901, с. Лозовенька. Мол. серж. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 


ВИШНЯКОВ Михайло Михай- 
лович, 1920, с. Шевелівка. Ря- 
дова: Помер від ран у серп. 


ВОЛОБУЄВ Федот Андрійович, 

1915, с. Шевелівка. Помер від ран 

лип. 1942. Похований: м. Чкалов, 
осія. 


ГОЛОПЬОРОВ Григорій Фе- 
дорович, 1909, с. Асіївка. При- 
званий у 1941. Серж. Помер від ран 
17.10.1943. Похований: с. Копанка 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

ГОЛОПЬОРОВ Іван Романович, 
1911, с. Асіївка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1945. 

ГОЛОПЬОРОВ Кузьма Устино- 
вич, 1904, с. Асіївка. Призваний 


у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
28.11.1942. 


ГОЛОПЬОРОВ Сергій Омеля- 
нович, 1922, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.03.1943. 
Похований: с. Середній Лог Кур- 
ської обл. 

ГОЛОПЬОРОВ Панас Рома- 
нович, 1905, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


ГОРЛОВ Павло Петрович. Рядо- 
вий. Загинув 10.09.1943. Похований: 
с. Куземін Сумської обл. 

ГОРЯЇНОВ Федір Лазарович, 
1915, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 


нув 13.08.1941. Похований: с. Грей- 
гове Миколаївської обл. 


ГРАБОВСЬКИЙ Андрій Григо- 
рович, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Загинув 18.04.1945. Похо- 
ваний: Німеччина. 

ГРЕЧИН Іван Антонович, 1919, 
с. Асіївка. Мол. лейт. Загинув 
30.12.1943. Похований: с. Миролю- 
бівка Дніпропетровської обл. 

ГРИТЧИН Костянтин Спиридо- 
нович, 1925, с. Новомиколаївка. 
Призваний у лют. 1943. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


й 


ДАХНО Лекан Якович, 1911, 
с, Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 28.07.1941. Похований: 
с. Домановичі Рославльського р-ну 
Смоленської обл. 

ДВОЙНИКОВ Андрій (|Ілліч, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ДВОЙНИКОВ Гаврило Якович, 
1910, с. Шевелівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 16.02.1943. 


Похований: с. Сиваші Харківської 
обл. 

ДВОЙНИКОВ Захар (Якович, 
1914, с. Шевелівка.  Призваний 
у 1941. Гв. мол. серж. Загинув 
13.02.1945. Похований: Німеччина. 

ДЕМЧЕНКО Юхим Андрійович, 
1914, с. Киселі Первомайського р-ну 


Є 


ЄВДОКИМОВ Євдоким Сергі- 
йович, 1905, с. Асіївка. Рядовий, 
зв'язківець, розвідник. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЄВДОКИМОВ Макар (Івано- 
вич, 1914, с. Новомиколаївка. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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ГРИТЧИН Павло Іванович, 1922, 
с. Новомиколаївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ГУРА Іван Іванович, Зміївський 
р-н. Рядовий. Помер від: ран 
20.11.1942. Похований: Калмикія. 

ГУСАРОВ Антон  Силович, 
с. Попівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 17.07.1943. 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 


ДОМНЕНКО Артем 
1918, с. Соколівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


ДОМНЕНКО Герасим Йосипович, 
1910, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ДРЕНЯЄВ Архип Варлампійович, 
1912, с. Асіївка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ДРЕНЯЄВ Никодим Захарович, 
1905, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. Похований: 
Ізюмський р-н Харківської обл. 


ДУБ Гнат Миколайович, с. Асі- 
ївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ДУДКО (Їван Петрович, 1917, 
с. Соколівка. Лейт. Загинув 10.02.1942. 


ЄВДОКИМОВ Никодим Гераси- 
мович, 1899, с. Асіївка. Рядовий. 
Загинув 30.05.1943. Похований: 
м. Смоленськ. 

ЄВДОКИМОВ Прокіп Михайло- 
вич, 1911, с. Попівка. Рядовий. 
Загинув у 1945. Похований: м. Чан- 
гун, Маньчжурія. 

ЄВСЮКОВ  Їван Йосипович, 
1898, с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
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28.12.1943. Похований: с. Трепівка 
Кіровоградської обл. 

ЄВСЮКОВ Прокіп Родіонович, 
1904, с. Шевелівка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 19.04.1944. 
Похований: с. Городниця Тернопіль- 
ської обл. 

ЄВСЮКОВ Степан Йосипович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЄРЕМЕНКО Павло Григорович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ЄРЕМЕНКО Трохим Григорович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ЄРІН Іван Антонович, 1921, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


Ж 


ЖИРОВКІН Петро Прокопович, 
1906, с. Шевелівка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


З 


ЗАДОРОЖНИЙ Микола Івано- 
вич, 1919, с. Асіївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЗАЗЕРІН Данило Савелійович, 
с. Асіївка. Рядовий. Загинув 22.04.1944. 
Похований: с. Мартинівка Бучацько- 
го р-ну Тернопільської обл. 


ЗАЗЕРІН Михайло Петрович, 
с. Асіївка. Мол. лейт. Пропав без 
вісті 21.11.1941. 


ЗАЗЕРІН Панас Кіндратович, 
1904, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


ЄРІН Олексій іІнокентійович, 


Волгоградська обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 27.07.1944. 


ЄРІН Сидір Сергійович, 1908, 
с. Шевелівка. Рядовий. Прогіав без 
вісті у груд. 1943. 


ЄФРЕМОВ Віктор (Іванович, 
1900, с. Попівка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1942. 


ЄФРЕМОВ Григорій Іванович, 
1924, с. Асіївка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 11.02.1943. Похо- 
ваний: с. Асіївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 


ЄФРЕМОВ Денис Григорович, 
1905, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ЗАЗЕРІН Пантелій Юхимович, 
1912, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
безивісті у листоп. 1943. 

ЗАЗЕРІН Яків Сергійович, 1909, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ЗАТОЛОКА Терентій Степано- 
вич, 1910, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 
1944. 

ЗОЛОТАРЬОВ Єгор Андрійо- 
вич, 1907, с. Новомиколаївка, Рядо- 
вий. Загинув 10.03.1945. Похований: 
Німеччина. 

ЗОЛОТАРЬОВ Микита Фенти- 
сович, 1918, с. Новомиколаївка. 
рацови Пропав без вісті у груд. 
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ІЛЬЇНСЬКИЙ Василь Іванович, 
1921, с. Асіївка. Загинув 23.06.1943. 
Похований: Турійський р-н Волин- 
ської обл. 

ІЛЬЇНСЬКИЙ Григорій Теренті- 
йович, 1910, с. Асіївка. Призваний 


К 


КАМЕНЄВ Іван Абрамович, 1912, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


КАМЕНЄВ Іван Михайлович, 1899, 
с. Асіївка. Рядовий, Загинув у бе- 
рез. 1942. 


КАМЕНЄВ Сергій щ4їІванович, 
1920, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


КАМЕНЄВ Трохим (Іванович, 
1912, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
11.12.1943. Похований: с. Красночір- 
ка Житомирської обл. 


КАМИШАН Яків Петрович, 
1912, с. Скрипаї Зміївського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


КАНЮКА Дмитро Григорович, 
1907, с. Новомиколаївка. Призваний 
Петрівським РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.07.1941. 


КАПУСТІН Данило Степанович, 
1911. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт, 1943. 


КАРАЧЕНЦЕВ Єгор Терентійо- 
вич, 1903, с. Асіївка. Рядовий. Заги- 
нув у квіт. 1942. Похований: с. Асіїв- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


КАРАЧЕНЦЕВ Іван Якович, 1901, 
с. Асіївка. Призваний у 1942. Серж. 
Помер від ран 23.08.1943. Похова- 
ний: м. Баку. 


1941. Рядовий. Загинув 1.11.1944. 
Пконанній Угорщина. 

ІЛЬІНСЬКИЙ Стефан Семено- 

вич, 1905, с. Асіївка. Призваний 
1941. Мол. серж. Загинув 25.03.1945. 
Похований: Німеччина. 

ІЩЕНКО Петро Юхимович, 
1905, с. Попівка. Призванни зу 1941. 
Рядовий. Загинув 3.05.1945. Гохова- 
ний: Австрія. 


КАРАЧЕНЦЕВ Йосип Кузьмич, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 8.05.1943. 


КАРАЧЕНЦЕВ Михайло Івано- 
вич, 1908, с. Асіївка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 6.11.1941. 
Похований: с. Асіївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 


КАРАЧЕНЦЕВ Мойсей Ілліч, 
1902, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 18.03.1944. Похо- 
ваний: Миколаївська обл. 


КАРАЧЕНЦЕВ Олександр Васи- 
льович, 1925, с. Асіївка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті у 
черв. 1944. 


КАРАЧЕНЦЕВ Петро Якович, 
1911, с. Асіївка. Рядовий. Помер у 
полоні 28.10.1941. 


КАРАЧЕНЦЕВ Федір ( (Ілліч, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


КАРАЧЕНЦЕВ Федір Іванович, 
1920, с. Шевелівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1942. 


КАТУНІН Іван Омелянович, 
1919, с. Глазунівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1945. 


КИЇВСЬКИЙ Микола Кирилович, 
1924, с. Крутоярка Первомайського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1942. 

КЛИМОВ Микола Ілліч, 1915, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
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Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КЛЬОЦ, Іван Степанович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КЛЬОЦ Петро Степанович, 1910, 
м. Балаклія. Призваний у 1941. Рядо- 
вий, Загинув 10.09.1943. Похований: 
с. Кравцове Зміївського р-ну. 

КОБЗАР Ілля Гіетрович, 1918, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 

КОВАЛЬОВ Петро Миколайо- 
вич, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КОНОНОВ Анатолій Іванович, 


с.  Шевелівка. Рядовий. Загинув 
17.04.1942. Похований:  Смолен- 
ська обл. 


КОНОНОВ Дмитро Андрійович, 
1922, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1941. 

КОНОНОВ Дмитро Кузьмич, 
1902, с. Шевелівка. Призваний Балак- 


лійським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.07.1942. 

КОНОНОВ Єгор Степанович, 
1919, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

КОНОНОВ (Іван Григорович, 
1910, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 
нув 18.08.1941. 

КОНОНОВ Йосип Сергійович, 
1908, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 
нув у квіт. 1943. Похований: м. Ло- 
зова. 


КОНОНОВ Никодим Пилипович, 
1914, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КОНОНОВ Петро Юхимович, 
1923, с. Шевелівка, Рядовий, кур- 
сант. Загинув у лип. 1943. Похова- 
ний: Харківська обл. 


КОНОНОВ Сергій Якимович, 


с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.08.1942. 


КОНОНОВ Федір Сергійович, 


с. Шевелівка. Рядовий. Помер від 
ран 25.03.1943. Похований: с. Ситне 
Курської обл. 


КОНОНОВ Федот Кузьмич, 
1909, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





КОННОВ Гнат Йосипович, 1907. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 1944. 


КОПТЄВ Аникій (Тимофій) Се- 
менович, 1914, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув у листоп. 1944. 
Похований: Запорізька обл. 


КОПТЄВ Іван Іванович, с. Асіїв- 
ка. Рядовий. Загинув 10.02.1943. 


КОПТЄВ Кузьма (Іванович, 
1907, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
15.02.1945, Похований: Німеччина. 


КОПТЄВ Олександр Сергійович, 
1921, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.01.1945. 


КОРСУН Олексій Стефанович, 
1920, с. Шопенка. Ст. серж. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


КОСОЛАПОВ Влас Андрійович, 
1909. Рядовий. Загинув 29.04.1942, 
Похований: Ржевський р-н Твер- 
ської обл., Росія. 


КОСОЛАПОВ Яків Федорович, 
1919, с. Попівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 10.03.1943. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Василь Кирилович, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Помер від ран 10.04.1943. Похо- 
ваний: с. Асіївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл, 


КРАСНІКОВ Яків Денисович, 
1917, Золочівський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1940. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип, 1941. 


КРИГІН Дмитро | Антонович, 
с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Ст-на. Пропав без вісті у жовт. 1941. 

КРИГІН Іван Прокопович, 1910, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 

КРИГІН Іван Антонович, 1912, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
4.04.1942. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

КУБИШКІН Олександр Павло- 
вич, 1912, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 6.05.1943. Похований: с. Доне- 
цьке Ізюмського р-ну. 

КУБИШКІН Тихін Федотович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


КУЗНЄЦОВ Єгор Миколайович, 
1916, с. Новомиколаївка. Рядовий. 
Загинув у листоп. 1943. Похований: 
Ростовська обл., Росія. 


КУЗНЄЦОВ Микола Трохимо- 
вич, 1916, с. Новомиколаївка. При- 
званий у 1937. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1941. 


КУРАКСІН Степан Миколайо- 
вич, 1912, с. Шевелівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


Л 


ЛЕБЕДЕНКО Павло  Пилипо- 
вич, 1924, Вовчанський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Загинув у серп. 
1943. Похований: с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської 
обл. 


м 


МАЛИХІН Андрій Степанович, 
1900, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

МАЛИХІН Єгор Іванович, 1914, 
с. Шевелівка. Призваний Хімкін- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

МАЛИХІН Максим Пилипевич, 
1914, с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
9.03.1943. Похований: м. Волгоград. 

МАЛИХІН Михайло Арсентійо- 
вич, 1908, с. Шевелівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАЛИХІН Пе Пилипович, 
1907, с. Шевелівка. Мол. серж. Заги- 
нув 7.04.1944. Похований: Терно- 
пільська обл. 

МАЛИХІН Федір Григорович, 
1912, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

МАСЛИКОВ  (Їван  ІЇванович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

МАСЛИКОВ нор Омелянович, 
1912, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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ЛЕТУНОВ Петро Гаврилович, 
1906. Рядовий. Пропав без вісті 
16.02.1944. 

ЛИСЕНКО Михайло Андрійович, 
1921, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
у трав. 1942. Похований: с. Піски 
Харківської обл. 


ЛИТВИНОВ Дмитро Григорович, 
1906, с. Шопенка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


МАСЛИКОВ Трохим Іванович, 
1914, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.09.1944. 


МЕДВЕДЄВ Олексій Олександ- 
ович, 1925, с. Шевелівка. Рядовий. 
агинув | 16.09.1943. Похований: 

с. Лигівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. 


МУШУРОВ Андрій (Іванович, 
1912, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


МУШУРОВ Василь Микитович, 
1915, с. Шевелівка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 10.02.1943. Похо- 
ваний: с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

МУШУРОВ Дем'ян Єг: ич, 

, с, Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944 

МУШУРОВ Микита (Іванович, 
1925, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
18.12.1942. Похований: м. Камишин. 

МУШУРОВ Микита Микитович, 
1925, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 
нув 7.04.1943. Похований: с. Синиха 
Куп'янського р-ну Харківської обл. 

МУШУРОВ Петро Микитович, 
1918, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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н 


НЕПОЧАТОВ Павло Васильович, 
1897, с. Асіївка, Призваний у 1942. 
Серж. Пропав без вісті у жовт. 1944. 


НЕСМІЯН Микола Костянтино- 
вич, 1923, с. Бишкин Зміївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
6.01.1942. Похований: с. Нікішине 
Донецької обл. 


о 


ОЛІЙНИК Федір Андрійович, 
1920, с. Лиман Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943, 

ОНИЩЕНКО Петро  Петро- 
вич, 1895, Валківський р-н Харків- 


ської обл. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


п 


ПАВЛОВ Онуфрій Максимович, 
1898, с. Новомиколаївка. Рядовий. 
Загинув 7.02.1944. Похований: с. Кор- 
ма Гомельської обл., Бєларусь. 


ПАВЛОВ Порфирій Минайович, 
1918, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 


ПАНОВ Григорій Семенович, 
1925, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
12.08.1943. Похований: с. Вороново 
Ленінградської обл. 

ПАРМЕНОВ Михайло Сергійо- 
вич, 1920, с. Шевелівка. Лейт. Заги- 
нув у трав. 1945. Похований: Чехія. 

ПАРМЕНОВ Олексій Сергійович, 
1921, Орловська обл. К-н. Загинув 
8.02.1944. Похований: м. Волгоград. 


ПАХОМОВ Василь Трохимович, 
1918, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ПАХОМОВ Григорій Трохимо- 
вич, 1916, с, Асіївка. Ст. серж. Заги- 
нув 25.07.1942. Похований: м. Воро- 
неж, Росія. 


ПАХОМОВ Михайло Антонович. 
Мол, серж. Загинув 7.01.1944. Похо- 
ваний: с. Романово-Хутір Іллінець- 
кого р-ну Вінницької обл. 


ПАШКОВ Дмитро Денисович, 
1904, с. Асіївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 8.08.1944. 
Похований: м. Нижній Новгород, 
Росія. 


ПАШКОВ Оксентій Іванович, 
1915. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


А т 
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ПАШКОВ Іван Васильович, 1899, 
с. Асіївка. Серж. Загинув 24.03.1943. 
Похований: с. Таранівка Зміївського 
р-ну Харківської обл. 

ПАШКОВ Тимофій Якимович, 
1912, с. Асіївка. Рядовий, Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПЕКАЛОВ Василь Сергійович, 
1921. Гв. рядовий. Загинув 1.02.1944. 


Похований: с. Піддубці Волин- 
ської обл. 
ПЕТЕНКО (Їван Якович, 1896, 


с. Федорівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПЕТРОВ Павло Петрович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ПИВОВАР Федір Якович, 1905, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1945. 

ПИЛИПЕНКО Дмитро Васильо- 
вич, 1918, с. Шопенка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1942, 

ПИЛИПЕНКО Петро Васильо- 
вич, с. Асіївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПИСАРЄВ Яків Сидорович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
2.06.1943. Похований: с. Свободка 
Краснодарського краю. 

ПИСКЛОВ Кузьма Наумович, 
1908, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПІКАЛОВ Семен Сергійович, 
1913, Красноградський р-н Харків- 


Р 


РАЗІНЬКОВ Євстахій Степано- 
вич, 1907, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Ст-на. Пропав без вісті 
у груд. 1943. Похований: м. Смо- 
ленськ, Росія. 

РАЗІНЬКОВ Михайло Олександ- 
рович, 1915, с. Асіївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 
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ської обл. Призваний у 1939. Рядо- 
вий. Помер у полоні у груд. 1941. 


ПОБЄДИНСЬКИЙ Яків Олек- 
сандрович, 1914, м. Барвінкове. 
Лейт. Загинув 9.08.1943. Похований: 
Спас-Деменський | р-н  Смолен- 
ської обл., Росія. 

ПОГОРЄЛОВ Андрій Григоро- 
вич, 1923, с. Попівка. Рядовий. Заги- 
нув 3.08.1942. Похований: м. Волго- 
град. 

ПОЛУКАРОВ Петро Іванович, 
1909, с. Шопенка. Рядовий. Помер 
від ран 3.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 

ПОНОМАРЕНКО (Їван Антоно- 
вич, 1925, с. Вербівка. Рядовий, Про- 
пав без вісті у 1944. 

ПОПОВ Іван Михайлович, 1922, 
с. "Новомиколаївка. | Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПОПОВ Петро Федорович, 1904, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ПОПОВ Тимофій Омелянович, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 6.05.1945. Похований: 
Австрія. є 

ПОПОВ Федір Степанович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПУХАЧОВ Митрофан Юхимо- 
вич, 1920, с. Пришиб Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941. 


РАЗІНЬКОВ Олексій Петрович, 
1920, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 23.07.1941. 

РАЗІНЬКОВ Павло Петрович, 
1918, с. Асіївка. Призваний у 1938. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

РАССОХА Григорій Федоро- 
вич, 1919, с. Асіївка.  Призва- 


ний у 1941. Серж. Помер від ран 
2.10.1941. 
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п - 


РЕЗЕНКОВ Іван Данилович, 
1926, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
16.07.1944. Похований: с. Боровинка 
Ленінградської обл. : 

РІЗНИК Павло 1 Степанович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Прогіав без 
вісті 25.07.1941. 


РОЗГУБНІН Олександр Якимо- 
вич, 1893, с. Соколівка Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


РОМАЩЕНКО Дмитро Якович, 
с. Асіївка. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


С 


САВЕНКОВ Сергій  Семено- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


САДИЛКО Петро Йосипович, 
1913, с. Шопенка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

САЛОВ Іван Петрович, 1912, 
с. Гусарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: Ростов- 
ська обл. 


САЛОВ Михайло Петрович, 
1918, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
19.12.1942. Похований:  Ростов- 
ська обл. 


САСОВ Іван Петрович, 1909, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


СЄРКОВ Григорій Кузьмич, 1904, 
с. Асіївка. Призваний у 1942. Ря- 
пу Пропав без вісті у берез. 
1942. 


СИНЯЄВ Іван Васильович, 1917, 
с. Андріївка. Призваний у 1939. Ря- 
довий. Загинув у берез. 1943. Похо- 
ваний: Латвія. 


СИНЯЄВ Павло Григорович, 
1897, с. Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


РОШУПКО Олександр Якимо- 
вич, 1890, с. Соколівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

РЯБІНІН Семен Іванович. При- 
званий у 1941. Рядовий. Заги- 
нув 27.04.1944. Похований: Мол- 
дова. 


РЯБЦЕВ Віктор Кіндратович, 
1909. Рядовий. Пропав без вісті 
15.05.1942. 


РЯЗАНЦЕВ Яків Андрійович, 
1902, с. Шевелівка, Призваний Бала- 


клійськими РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті 29.09.1942. 


СІГОВ Іван Якович, 1909, с. Ше- 
белинка Балаклійського р-ну. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 
1942. 


СІРОМАХА Максим Іванович, 
1909. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


СИРОВ Володимир Єремійович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


СИРОВ Єгор Лазарович, 1922, 
с. Шевелівка, Призваний у 1940, Ря- 
довий. Загинув у лип. 1942. Похова- 
ний: м. Волгоград. 


СИРОВ Петро 0 Михайлович, 
1909, с. Шевелівка. Призваний 


у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
6.07.1941. 


СИРОВ Прокіп Захарович, 1907, 
с. Шевелівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 


СИРОВ Стефан Якович, 1907, 
с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 14.12.1941. По- 
хований: с. Дуброва Ленінград- 
ської обл. 

СИРОВ Яків Сергійович, 1923, 
с. | Асіївка. | Рядовий. | Загинув 
18.02.1944. Похований: м. Псков, 
Росія. 

СЛЯДНЄВ Порфирій Васильо- 
вич, 1898. Рядовий. Помер від 
ран 4.02.1944. Похований: Гомель- 
ська обл., Бєларусь. 
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СОЛОВИОВ Василь Михайло- 
вич, 1903, с. Шевелівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, зенітник. Загинув 
16.12.1943. Похований: с. Бондарів- 
ка Луганської обл. Ре 

СОЛОВИОВ Іван Михайлович, 
1914, с.  Шевелівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СОЛОПОВ Пилип 
вич, 1910, с. Попівка. 
у лют, 1942. Рядовий. 
трав. 1942. Похований: 
на-Дону. 

СОЛОЩЕНКО Олексій Данило- 
вич, 1902, с. Шевелівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

СОТНИЧЕНКО Лук'ян Гаврило- 
вич, с. Новомиколаївка. Рядовий. 
Загинув 3.11.1943. Похований: Софії- 
вський р-н Дніпропетровської обл. 

СТАРОДУБЦЕВ (Іван Григоро- 
вич, 1924, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

СТАРОДУБЦЕВ Йосип Федоро- 
вич, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
19.02.1945. Похований: Польща. 

СТАРОДУБЦЕВ Софрон Антоно- 
вич, 1913, с. Асіївка. Рядовий. Заги- 
нув 13.03.1945. Похований: Польща. 


Йосипо- 
Призваний 
Загинув у 
м. Ростов- 


т 


ТАРАБАНОВ  Їван Петрович, 
1919, с. Соколівка. Ст-на. Загинув 
8.03.1944. Похований: Естонія. 

ТАРАСОВ Петро Іванович, 1910, 
с. Соколівка. Рядовий. Гропав без 
вісті 26.03.1942. 

ТАРАСОВ Федір Микитович, 
1908, с. Асіївка. Пропав без вісті 
у трав, 1943. 

ТЕПЛОВ Андрій Іванович, 1903, 
с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 23.04.1945. Похова- 
ний: с. Комарово. 
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СТАРОВ Тимофій Микитович, 
1908, с. Шевелівка. Рядовий. Заги- 
нув 14.08.1943. Похований: с. Мертве 
Карачевського р-ну Брянської обл. 

СТЕЦЮРА Кузьма Стефанович, 
1916, с. Шопенка, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

СТЕЦЮРА Платон Степанович, 
1912, с. Шопенка. Призваний у 
черв. 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. і 


СТОЛЯРОВ (Іван Матвійович, 
с. Попівка. Ст. серж. Загинув 
21.07.1944. Похований: Бєларусь. 

СТОЛЯРОВ Павло Михайлович, 
с. Попівка. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 28.03.1945. Похований: 
Польща. 

СУМЕЦЬ Іван Андрійович, 1919, 
с. Успенівка Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер від ран 28.08.1944. По- 
хований: м. Мінськ. 

СУМЦОВ Петро Степанович, 
1926, с. Плоскоярка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 

СУРКОВ Михайло  ІЇванович, 
1907, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

СУРМА Федір Васильович, 
с. Новомиколаївка. Рядовий. Заги- 
нув 10.07.1944. Похований: Ковель- 
ський р-н Волинської обл. 


ТЕПЛОВ Єгор Андрійович, 1926, 
с. Шевелівка. Мол. серж. Заги- 
нув 25.10.1943. Похований: Запо- 
різька обл. 

ТЕПЛОВ Іван Андрійович, 1925, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
16.02.1945. Похований: Польща. 

ТЕПЛОВ Іларіон Маркович, 
1910, с. Гусарівка. Лейт. Загинув 
7.05.1945. Похований: Чехія. 

ТЕПЛОВ Костянтин Михайлович, 
с. Шевелівка. Лейт. Загинув у верес. 
1943. Похований: Курська обл. 

ТЕПЛОВ Степан Іванович, 1905, 


с. Шевелівка. Єфрейтор. Загинув 
24.03.1945. 
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ТЕРЕНІН Федір  Пантелійо- 
вич, с. Асіївка. Рядовий. Загинув 
10.09.1942. Похований: Тверська обл., 
Росія. 

ТИМОШЕНКО Кіндрат Петро- 
вич, 1906, с. Соколівка. Рядовий. За- 
гинув 12.05.1945. Похований: м. Бер- 
лін, Німеччина. 

ТОЛСТОВ Василь Сергійович, 
1901, с. Шевелівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ТОЛСТОВ Іван Федорович, 1924, 
с. Шевелівка. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Загинув 12.11.1943, Похова- 
ний: Дніпропетровська обл. 

ТОЛСТОВ Михайло Григорович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
23.11.1944. Похований: Югославія. 

ТОЛСТОВ Пантелій Васильо- 
вич, с. Шевелівка. Серж. Загинув 
14.01.1943. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

ТОЛСТОВ Тимофій Васильович, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
30.11.1942. 


У 


УВАРОВ Василь Тимофійович, 
1919, с. Асіївка. Мол. лейт., ком. взв. 
1180 винищ. протитанк. артп. Загинув 
9.07.1943. Похований: с. Березовець 
Понировського р-ну Курської обл., 
Росія. Герой Радянського Союзу. 

УВАРОВ Володимир Тимофійо- 
вич, с. Асіївка. Рядовий. Помер від 
ран 12.06.1944. Похований: м. Харків. 

УВАРОВ Микола Тимофійович, 
1920, с. Асіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


Ф 


ФЕСЕНКО Петро Федорович, 
с. Новомиколаївка. Матрос. Помер 
від ран 11.09.1942. Похований: мі- 
ське клад., м. Геленджик Краснодар- 
ського краю. 


ТОЛСТОКОРИЙ Юхим Данило- 
вич, 1913, с. Новомиколаївка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТРОХИМЕНКО Олександр Іва- 
нович, 1920, с. Асіївка. Призваний 
у 1940. Серж., прикордонник. Про- 
пав без вісті у черв. 1941. 

ТРУБІЦИН Єгор Якимович, 1895. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 

ТУТОВ Максим Петрович, 1905, 
с. Асіївка. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ТУТОВ Марко Ілліч, 1918, 
с. Шевелівка. Призваний у 1938. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

МТУТОВ Яків Якимович, .1912, 
с. Шевелівка. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ТЮТЛИК Олександр Васмльо- 
вич, 1911, с. Лозовенька. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


УМРИХІН Василь | Сидоро- 
вич, 1900, с. Асіївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
15.03.1942. 


УМРИХІН Микола Петрович, 
1910, с. Асіївка. Рядовий. Помер від 
ран у серп. 1945. Похований: м. Бер- 
лін, Німеччина. 

УМРИХІН Семен Сидорович, 
1916, бі Асіївка. Призваний 
у 1938. К-р. Пропав без вісті у січ, 
1945. 
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Х 


ХАНІН Никифор Федорович, 
1923, с. Шевелівка. Загинув 2.12.1943. 
Похований: м. Запоріжжя. 

ХАНІН Петро Миколайович, 
1925, с. Шевелівка. Загинув 8.02.1943. 


ц 


ЦАРЬКОВ Олексій Максимович, 
1922, с. Шевелівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт, 1941. 


ч 


ЧЕРКАШИН (Їван Андрійович, 
с. Асіївка. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ЧЕРКАШИН Михайло Григоро- 
вич, 1920, с. Асіївка. Призваний 
у 1940. Серж. Пропав без вісті 
у жовт, 1941. 

ЧЕРНЕНКО Федот Климентійо- 
вич, 1908, с. Шопенка. Призваний 


Ш 


ШАБЕЛЬНИК Василь Григоро- 
вич, 1910, с. Асіївка. Призваний у 
черв. 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

ШЕВЧЕНКО Антон Миронович, 
1915, с. Асіївка.  М-р. Загинув 
19.07.1944. 


Похований: с. (Синиха  Харків- 
ської обл. 

ХАНІН Яким Савелійович, 1924, 
с. Шевелівка. Рядовий. Загинув 
14.09.1944. Похований: Естонія. 

ХАРИТОНОВ Архип Якимович, 
с. Асіївка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 28.08.1942. Похований: 


с. Ягідне Ростовської обл., Росія. 


ЦИКАЛОВ 
рович. Рядовий. 
1945. 

ЦІДИЛКО (| ілля 
с.  Асіївка. Пропав 
у квіт, 1943. . 


Григорій Пет- 
Загинув 10.08. 


Йосипович, 
без вісті 


у 1941. Рядовий. Загинув 18.08.1942. 
Похований: Зубцовський р-н Твер- 
ської обл., Росія. 


ЧЕРНИШОВ (їЇван Васильович, 
1911, с. Асіївка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Помер від ран 28.02.1943. 
Похований: м. Балаклія. 


ЧЕРНИШОВ Сергій  Михай- 
лович, 1915, с. Асіївка. Призва- 
ний у берез. 1942. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942 під Волго- 
градом. 


ШИНКАРЕНКО Михайло Ілліч, 
1920, с. Первомайське. Рядовий. 
Помер у полоні 23.11.1941. 


ШИРОВ Яків 
1923, с.  Шевелівка. Рядовий. 
Загинув 18.02.1944. Похований: 
с Морщагіно Ленінградської 
обл. 


Сергійович, 
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Щ 


ЩЕБЕТНЯ Олександр Сергійо- 
вич, с. Шевелівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 9.05.1943. Похова- 
ний: м. Новоросійськ. 

ЩЕРБАК Іван Васильович, 1906, 
с. Плоскоярка. Рядовий. Загинув 
18.03.1943. Похований: Брянська обл., 
Росія. 


ЯШИН Петро Іванович, 1920, 
Орловська обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 


БОРЩІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БАНДЕЛЕТ Семен Тимофійович, 
1905, с. Борщівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Пропав без 
вісті у черв. 1942. 

БАРСЬКИЙ Микола Дмитрович, 
1908, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

БЕЗКОРСИЙ Семен Андрійович, 
1898, с. Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БОВДУЙ Андрій Іванович, 1918, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

БОВДУЙ Василь Єгорович, 1925, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. | - 

БОВДУЙ (Їван Якович, 1920, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 


21.01.1943. 
ська обл. 

БОВДУЙ Кирило Степанович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

БОВДУЙ Олександр Митрофа- 
нович, с. Борщівка, Рядовий, стрі- 
лець. Загинув 15.09.1943. Похова- 
ний: Краснодарський край. 

БОВДУЙ Павло | Антонович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 

БОВДУЙ Павло Іванович, 1917, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

БОВДУЙ Павло Микитович, 
1903, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БОВДУЙ Федір Андрійович, 
1920, с. Борщівка. Ст-на, к-р взв. 
Загинув 22.09.1944. 

БОВДУЙ Яків Васильович, 1898, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 20.12.1943. 


Похований: Ростов- 





| 
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БОВДУЙ Яків Іванович, 1916, 
с. Борщівка. Призваний у 1937. Рядо- 
вий, стрілець. Пропав без вісті у 
лип. 1941. 

БОВДИР Андрій Іванович, 1915, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БОВДИР Андрій Свиридович, 
1909, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

БОВДИР Григорій (Іванович, 
1901, с. Борщівка. Призваний у 1943. 
Рядовий, стрілець. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


БОЛДИР Галина Спиридонівна, 
с. Борщівка. Серж., санінструктор. 
Загинула | 18.08.1943. | Похована: 
с. Тихоцьке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

БОЛДУЙ Костянтин Никифоро- 
вич, 1907, с. Борщівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
28.02.1942. Похований: м. Рибінськ 
Ярославської обл. 

БОЛДУЙ Степан Лук'янович, 
1919, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
23.09.1944. Похований: Угорщина. 

БОЛДУЙ «Федір Андрійович, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 


БОНДАР щ4Іван Михайлович, 
1895, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
14.10.1943. 

БОНДАР Іван Павлович, 1925, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
29.01.1945. Похований: Польща. 

БОНДАР Ілля Трохимович, 1909, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БОНДАР Лука Іванович, 1902, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
21.08.1943. Похований: с. Костянти- 
нівка Харківської обл. 

БОРЩ Андрій Федорович, 1907, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 

БОРЩ Володимир Григорович, 
1925, с. Борщівка. Рядовий, зв'язкі- 


вець. Загинув 21.04.1945, Похова- 
ний: Німеччина. 

БОРЩ Єгор Ілліч, 1911, с. Бор- 
щівка. Ст-на. Загинув 66.02.1943, По- 
хований: с. Борщівка Балаклійсь- 
кого р-ну Харківської обл. 

БОРЩ їЇван Іванович, 1907, 
с. Борщівка. Рядовий, Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

БОРЩ іван Федорович, 1923, 
с. Борщівка. Ст-на. Помер від ран 
14.09.1944. Похований: Естонія. 

БОРЩ Михайло Григорович, 
1915, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 26.09.1941, 

БОРЩ Микита Максимович, 
1904, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1942. 

БОРЩ Олексій Миколайович, 
с. Борщівка. | Серж. Загинув 
27.01.1942. Похований: с. Старинка 
Тульської обл., Росія. 

БОРЩ Пантелій Микитович, 
1912, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БОРЩІ Пилип Гаврилович, с. Бор- 
щівка. Серж., к-р відділ. Загинув 
27.07.1943. Похований: с. Семенів- 
ське Донецької обл. 

БОРЩ Федір Ілліч, 1918, с. Бор- 
щівка. Гв. ст. серж. Пропав без вісті 
у берез 1943. 

БОРЩ Федір Савович, 1902, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БОРЩ Яків Антонович, 1912, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 26.07.1942. 

БОРЩ Яків Федорович, 1917, 
с. Борщівка. Рядовий. Помер у по- 
лоні 4.07.1942, 

БУЛАХ Яків Андрійович, 1918, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

БУТЕНКО |Максим Кузьмич, 
1904, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
6.02.1943. Похований: с. Орлове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


БИЧОК Йосип Якович, 1902, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.02.1943. 
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БИЧОК Максим 0 Микитович, 
1902, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


БИЧОК Петро Денисович, с. Бор- 
щівка. Рядовий. Загинув 12.09.1943. 


ВЕРБА Іван Петрович, 1910, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.05.1942. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Андрій Оксентійо- 
вич, 1910, с, Борщівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Іван Андрійович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 7.08.1942. 


ї 


ГЛАДУШ Андрій Григорович, 
1905, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГЛАДУШ Володимир Григоро- 
вич, 1909, с. Борщівка. Рядовий, стрі- 
лець. Пропав без вісті у серп, 1941. 

ГЛАДУШ Петро Тимофійович, 
1904, с. Борщівка. Рядовий, стрілець. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ГЛАДУШ Федір Іванович, 1925, 
с. Борщівка. Призваний у берез. 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ГНИДА Данило Данилович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

ГНИДА Федір Денисович, 1906, 
с. Борщівка. Єфрейтор. Помер від 
ран 10.07.1944. Похований: с. Ко- 
панка, Молдова. 


Похований: с. Петрівське Харків- 
ської обл, 


БИЧОК Петро Максимович, 
1922, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
безвісті у груд. 1943. 


З 


ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Іванович, 
, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Герасимо- 
вич, 1895, с. Борщівка. Рядовий. 
Помер від ран 28.10.1943. Похова- 
ний: с. Платонівка Донецької обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Андрійо- 
вич, 1919, с. Борщівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 14.07.1941. 

ВОРОНИЙ Петро Іванович, 1911, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
30.05.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 


ГНИДЬ Андрій Данилович, 1907, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


ГНИДЬ Григорій Андрійович, 
1903, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
15.02.1943. Похований: с. Берека 
Первомайського р-ну Харківської 


обл. 


ГНИДЬ Григорій Прокопович, 
1927. Рядовий. Помер від ран у 
серп. 1944. 


ГНИДЬ Гаврило Денисович, 
1904, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 17.02.1943. 


ГНИДЬ Дмитро Панасович, 1907, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ГОРЛАЧ Митрофан Якович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


159 





ГОРЛАЧ Федір Павлович, 1918, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
4.09.1942., Похований: м. Волгоград. 

ГУСАК іван Семенович, 1925, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
7.04.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 


4 


ДАШКО Григорій Корнійович, 
1907, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ДАШКО Ілля Дмитрович, 1910, 
с. Борщівка. Рядовий. Помер від ран 
21.02.1943. Похований: с. Верхній Лю- 
баж Фатезького р-ну Курської обл. 


ДЕНИСЕНКО Василь Іванович, 
1917, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
27.01.1943. 


Ж 


ЖУК Гаврило Герасимович, 
1904, с. Борщівка. Рядовий. Заги- 
нув 29.01.1944. Похований: Хмель- 
ницька обл. 


ЖУК Григорій Іванович, 1905, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1944. 


ЖУК Іван Павлович, 1925, с. Бор- 


З 


ЗІНЧЕНКО Григорій |(Івано- 
вич, 1923, с. Борщівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1942. 


ГУСАК Микола Семенович, 
1926, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
28.01.1945. Похований: Латвія. 

ГУСАК Семен Григорович, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
22.07.1943. Похований: с. Семенівка 
Харківської обл. 


ДЕНИСЕНКО Іван Тимофійович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий, 136 сп. 
Загинув 20.12.1943. Похований: Ві- 
тебська обл., Бєларусь. 


ДЕНИСЕНКО | Микола  Олек- 
сійович, 1905, с. Борщівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ДЕМЧЕНКО Тимофій Сергійо- 
вич, 1900, с. Борщівка. Ст. серж., 
повар. Загинув 6.02.1943. Похова- 
ний: с. Тімоніно Тверської обл., 
Росія. 


щівка. Рядовий. Загинув 26.04.1945. 
Похований: Німеччина. 

ЖУК ілля Степанович, 1917, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
28.10.1944. Похований: Угорщина. 

ЖУК Олександр Степанович, 
1925, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ЖУК Федір Герасимович, с. Бор- 
щівка. Рядовий, 78 гв. сп. Загинув 
18.03.1943. Похований: с. Заміське 
Харківської обл. 


ЗІНЧЕНКО |Михайло  Єгоро- 
вич, 1913, с. Борщівка. Рядс: 
вий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ЗУБЕНКО Гаврило Тихонович, 


1911, с. Борщівка. Рядовий. 
Загинув 12.01.1945. | Похований: 
Польща. 
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ЗУБЕНКО Григорій Михайлович, 
1902, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
26.10.1943. Похований: с. Свисту- 
нове Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ЗУБЕНКО Дмитро Васильович, 
с. Борщівка. Рядовий, стрілець. За- 


КИКОТЬ Трохим Петрович, 1917, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
19.04.1944. Похований: Молдова. 

КИШИНСЬКИЙ Олексій Дем'я- 
нович, с. Борщівка. Рядовий, понто- 
нер. Загинув 22.11.1944. Похований: 
Югославія. 


КОВАЛЕНКО Максим Васильо- 
вич, 1909, с. Борщівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1944. 


КОВАЛЕНКО Павло Степанович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
6.11.1944. Похований: Угорщина. 


КОВАЛЕНКО Тимофій Васильо- 
вич, 1909, с. Борщівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


КОВАЛЕНКО Федір Степано- 
вич, 1915, с. Борщівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


КОТЛЯР Федір Потапович, 1918, 
с. Борщівка. Рядовий. Помер від ран 
13.09.1943. 


Л 


ЛЕБІДЬ Андрій Федорович, 
1918, с. Борщівка. Призваний у 1940. 
Рядовий, стрілець. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 

ЛЕБІДЬ Василь Олексійович, 
1918, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


гинув 26.12.1943. Похований: 
с. Мишки Вітебської обл., Бєла- 
русь. 

ЗУБЕНКО Іван Тихонович, 1921, 
с. Борщівка. Призваний у лип. 1941. 
Рядовий; стрілець. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


КРИКУН Борис Васильович, 
с. Борщівка. Рядовий. Помер від ран 
24.08.1943. Похований: с. Колісни- 
ківка Куп'янського р-ну Харків- 
ської обл. 

КРИКУН Іван Васильович, 1918, 
с. Борщівка. Призваний у 1940. Рядо- 
вий, стрілець. Пропав без вісті у 
лип. 1941. 


КРИКУН Микола Тимофійович, 


1915, с. Борщівка. Серж., навід- 
ник батареї, 514 сп. Загинув 
22.07.1944. Похований: с. Рожеве 


Львівської обл. 


КРИКУН Олексій Тимофійович, 
1909, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КРИКУН Яків Михайлович, 
1923, с. Борщівка.  Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. За- 
гинув  2.01.1945. Похований: Лат- 
вія. 


КРЯЧКІН Олександр Тихонович, 
1908, с. Борщівка. Рядовий. Помер 
від ран 13.08.1943. 7 


ЛЕБІДЬ Володимир Митрофано- 
вич, 1899, с. Борщівка. Рядовий, 
стрілець. Пропав без вісті у квіт. 
1942. 


ЛЕБІДЬ Олексій Іванович, 1908, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 18.12.1941. 

ЛЕБІДЬ Петро Іванович, 1893, 


с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 
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ЛЕБІДЬ Федір Іванович, с. Бор- 
щівка. Рядовий. Загинув 14.12.1944. 
Похований: Латвія. 


ЛОБОДА Григорій Олексійович, 
1910, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 


ЛОБОДА їЇван Тимофійович, 


М 


МАЛИГОН Григорій Ілліч, 1921, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

МАЛИГОН Микола Ілліч, 1925, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


.  НЕЗУС Андрій Михайлович, 
1907, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 


НЕЗУС Дмитро Митрофанович, 
1906, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


о 


ОДЕРІЙ Андрій Васильович, 
1915, с. Борщівка. Призваний у 1940. 


Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 

ОДЕРІЙ Данило 04 Антонович, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
3.071943. Похований:  Смолен- 


ська обл., Росія. 
ОДЕРІЙ Дем'ян Митрофано- 


6 4-352 


1926, с. Борщівка, Рядовий. Загинув 
10.03.1945. Похований: Латвія. 


ЛОБОДА Павло Іванович, 1927, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
11.01.1944. Похований: с. Назарівка 
Дніпропетровської обл. 


МИНЦЕВ Іван Корнійович, 1912, 
с. Борщівка. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1943. 

МІРОШНИЧЕНКО Єгор Якович, 
1907, с. Борщівка. Ст. серж., к-р 
відділ. Пропав без вісті 4.08.1943. 

МІРОШНИЧЕНКО Тимофій Сте- 
панович, 1919, с. Борщівка. Мол. 
лейт. Загинув 18.12.1944. Похова- 
ний: Чехія. 


вич, 1908, с. Борщівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


ОДЕРІЙ Іван Іванович, 1921, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 


ОДЕРІЙ Роман Митрофанович, 
1921, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ОКЛЕЙ Данило Максимович, 
1909, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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Пп 


ПРОЦЕНКО Степан Лук'янович, 
с. Борщівка. Рядовий, автоматник. 
Пропав без вісті 11.01.1944. 


П'ЯНОВ Гнат Савович, 1909, 
с. Борщівка. Рядовий, Загинув у серп. 
1941. Похований: Черкаська обл. 


Р 


РЯЙЦЕВ Іван Мартьянович, 1907, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
7.05.1942. Похований: с. Пітєліно 
Тверської обл. 


С 


САВОЙЛОВ Григорій Митрофа- 
нович, 1889, с. Борщівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

САВОЙЛОВ Іван Григорович, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

САВОЙЛОВ Максим Митрофа- 
нович, 1910, с. Борщівка. Рядовий. 
Загинув 5.03.1943. Похований: с. Хо- 
динь Залуцького р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 

СИДОРЕНКО Іван Олексійович, 
1908, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СИДОРЕНКО Степан Трохимо- 
вич, 1907, с. Борщівка. Рядовий. 
Загинув у верес. 1942. Похований: 
Ленінградська обл. 

СИДОРЕНКО Федір Васильо- 
вич, 1915, с. Борщівка. Рядовий. 
Загинув 15.10.1943. Похований: Ме- 
літопольський р-н Запорізької обл. 

СКИРТА Андрій Григорович, 
1906, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 


16.07.1944. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

СКИРТА Іван Юхимович, 1919, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

СТЕЦЕНКО |Їван Прокопович, 
с. Борщівка. Рядовий. Загинув у 1945, 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

СТОВБОВИЙ Василь Федорович, 
1904, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
15.02.1943. Похований: Луганська обл. 

СТОВБОВИЙ Володимир Федо- 
рович, 1918, с. Борщівка. К-р стр. 
відділ. Загинув 8.07.1944. Похова- 
ний: с. Гороховщина Мінської обл., 
Бєларусь. 

СТОВБОВИЙ Микита Романо- 
вич, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
23.02.1943. Похований: с. Шляхове 
Харківської обл. 

СТОВБОВИЙ Федот Петрович, 
1904, с. Борщівка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СТОВБОВИЙ Яків Іванович, 1918, 
с. Борщівка. Заст. к-ра відділ. Про- 
пав без вісті 9.04.1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


Т 


ТАРЯНИК Андрій Наумович, 
1907, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
27.08.1942. Похований: с. Новоіва- 


Х 


ХОМЕНКО Андрій Єгорович, 
1916, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. 

ХОМЕНКО Василь Петрович, 
1907, с. Борщівка, Рядовий, стрілець. 
Пропав без вісті у листоп. 1944. 

ХОМЕНКО Іван Тихонович, 1900, 
с Борщівка. Рядовий. Помер від 


ч 


ЧИЧЕЛЬНИК Стефан Іванович, 
1922, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ЧУМАЧЕНКО (Іван Павлович, 
1919, с. Борщівка. Помер від ран 
13.12.1943. Похований: м. Ашхабад, 
Туркменія. 


ЧУМАЧОК Іван  Євтійович, 


ЯРМОЛЕНКО Олександр Степа- 
нович, 1896, с. Борщівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 


ЯСИНОВИЙ Єгор Григорович, 
с. Борщівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 7.04.1943. 


6 
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нівське | Кімрського | р-ну  Твер- 
ської обл. 

ТАРЯНИК Іван Іванович, 1907, 
с. Борщівка. Матрос. Загинув 
18.05.1942. Тіло віддане морю. 


ран 12.10.1943. Похований: с. Копіно 
Ростовської обл., Росія. 


ХОМЕНКО («Степан Гнатович, 
1914, с. Борщівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 11.03.1942. Похова- 
ний: с. Бор Кириського р-ну Ленін- 
градської обл. 


ХРУЩОВ Дмитро (щ(Іванович, 
1906, с. Борщівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


с. Борщівка. Мол. к-р. Загинув 
24.11.1941. 

ЧУМАЧОК (їЇван Григорович, 
1920, с. Борщівка. Загинув 12.05.1944. 
Похований: Молдова. 

ЧУМАЧОК Тимофій Тимофійо- 
вич, 1911, с. Борщівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 

ЧУМАЧОК Яків Васильович, 
1925, с. Борщівка. Рядовий. Загинув 
8.11.1943. Похований: Джанкой- 
ський р-н, Крим. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





БРИГАДИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БАНКЕЛЮК Іван Михайлович, 
1892, с. Бригадирівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 17.07.1943. Похований: 
с. Піски Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

БАРСЬКИЙ Пилип Свиридович, 
1919, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 6.08.1942. 

БАРСЬКИЙ Свирид Миронович, 
1889, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941. 

БЕЙС Степан Антонович, 1906, 
с. Бригадирівка. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БЕЙС Тит Михайлович, 1909, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941, 

БІЛИЧЕНКО (Їван Васильович, 
1923, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 4.09.1943. 
Похований: с. Вікнине Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. ї 

БІЛИЧЕНКО Карпо Григорович, 
1916, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 8.04.1943. 

БІЛОКОНЬ Тихін Логвинович, 
1903, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 3.06.1943. Похований: с. Задо- 
нецьке Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

БОВДУЙ  їЇван Олексійович, 
1898, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1943. 

БОРЩ Арсентій Іванович, 1909, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

БОРЩ Василь Іванович, 1919, 
с. Бригадирівка. Мол. лейт. Пропав 
без вісті 15.08.1943. 

БОРЩ Кіндрат Іванович, 1902, 
с. Бригадирівка. Загинув 12.08.1944. 
Похований: Латвія. 


БОРЩ Максим Кіндратович, 
1924, с. Бригадирівка. Мол. лейт. 
Пропав без вісті 29.08.1943. Похова- 
ний: с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

БОРЩ Михайло Федорович, 
1918, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БОРЩ, Петро Федорович, 1914, 
с. Бригадирівка. Мол. лейт. Про- 
пав без вісті 15.08.1942. 

БОРЩ Семен Якович, 1914, 
с. Бригадирівка. Призваний у 1938. 
Рядовий. Помер від ран 24.08.1941. 
Похований: м. Гомель, Бєларусь. 

БРУЙ Митрофан Федорович, 
1907, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БРУЙ Пилип Сергійович, 1908, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. Похований: 
Тверська обл., Росія. 

БУКІЙ | Микола 0 Семенович, 
1924, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


БУКІЙ Петро Якимович, 1899, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БУТКО Антон Петрович, 1927, 
с. Бригадирівка. Серж. Загинув 
7.05.1944. Похований: Бахчисарай- 
ський р-н, Крим. 

БУТКО Захар Сергійович, 1908, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Помер 
від ран 21.11.1942. 


БУТКО Максим Васильович, 
1914, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1944. 


БУТКО шМикайло Сергійович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БУТКО Петро (Ілліч, 1909, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. Похований: Ленінград- 
ська обл. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


ВОЛОХАНЬ Григорій Іванович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ВОРОНИЙ Андрій Борисович, 
1911, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ВОРОНИЙ Іван Савович, 1905, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ВОРОНИЙ Микола Васильович, 
1913, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у 1941. Похований: Волгоград- 
ська обл., Росія. 

ВОРОНИЙ Микола Єгорович, 
1920, с. Бригадирівка. Лейт. Пропав 
без вісті 27.07.1941. 


ї 


ГЕРАСИМЕНКО Василь Мака- 
рович, 1899, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Загинув 20.02.1943. Похований: 
м. Кегичівка Харківської обл. 

ГЕРАЩЕНКО Григорій Давидо- 
вич, 1898, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ГЛАДУШ Василь  (4(їІванович, 
1926, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1943. 

ГЛАДУШ Ілля Іванович, 1910, 
с. Бригадирівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ГЛАДУШ Микайло Федорович, 
1913, с. Бригадирівка. Рядовий, Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 

ГЛАДУШ Микола Трохимович, 
1923, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 23.08.1943. Похований: 
с. Красний Яр Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ГЛАДУШ  Овсій Григорович, 
1904, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1941. 
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ВОРОНИЙ Михайло Овсійович, 
1922, с. Бригадирівка. Призваний 
Балаклійським РВК. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

ВОРОПАЙ Антон Васильович, 
1896, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ВОРОПАЙ Микола Васильович, 
с. Бригадирівка. Рядовий, 291 сп. 
Помер від ран 27.11.1942. Похова- 
ний: Волгоградська обл. 


ВОРОПАЙ Михайло Федоро- 
вич, 1896, с. Бригадирівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

ВОРОПАЙ Микола Пилипович, 
1924, с. Бригадирівка. Мол. лейт. 
Загинув 5.03.1942. Похований: 
с. Альохіно Орловської обл., Росія. 


ГЛАДУШ Олексій (Іванович, 
1915, с. Ббригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГЛАДУШ (Павло Васильович, 
1918, с. Бригадирівка. Рядовий. По- 
мер від ран 10.02.1942. Похований: 
м. Куп'янськ Харківської обл. 

ГЛАДУШ Савелій Прокопович, 
1921, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 20.04.1943. 

ГЛАДУШ Степан Артемович, 
1908, с. Бригадирівка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГОНЧАРОВ Василь Данилович, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 

ГОНЧАРОВ Йосип Данилович, 
1913, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ГОНЧАРОВ Михайло Якович, 
1907, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГОНЦІЙ Григорій Олексійович, 
1919, с. Бригадирівка.  Призва- 
ний у 1939. Єфрейтор. Загинув 
27.01.1945, Похований: Польща. 

ГОПЦІЙ | (Гнат Васильович, 
1907, с. Бригадирівка. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ГОПЦІЙ "Григорій Дмитрович, 
1908, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
5.04.1945. 

ГОПЦІЙ Іван Гнатович, 1922, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1945. 

ГОПЦІЙ Павло Севастянович, 
1908, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 


Я 


ДІДЕНКО Михайло Дем'яно- 
вич, 1910, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ДОБРОБАБА Їван Данилович, 
1898, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ДОБРОБАБА Петро Данилович, 
1897, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ДОНЧИК Василь Юхимович, 
1896, с. Бригадирівка. Рядовий, сан- 
інструктор. Загинув 28.02.1945. По- 
хований: Калінінградська обл. 

ДОНЧИК Іван Олександрович, 
1920, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


Ж 


ЖУК Василь Іванович, 1922, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 3.04.1943 

ЖУК Іван Петрович, 1923, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЖУК Петро Петрович, 1925, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ГОПЦІЙ Яків Григорович, 1913, 
с. Бригадирівка. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 8.09.1943. Похова- 
ний: с. Богданівка Шосткинсько- 
го р-ну Сумської обл. 

ГОРЛАЧ  (Їван Дем'янович, 
1898, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 7.12.1943. Похований: Кеги- 
чівський р-н Харківської обл. 

ГОРЛАЧ Леонтій Омелянович, 
1914, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 10.02.1944. Похований: с. Ма- 
шенки, Бєларусь. 


дончик Іван Вікторович, 
1911, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ДОНЧИК Кузьма Григорович, 
1915, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ДОНЧИК Пилип Іванович, 
1911, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 21.02.1943. 

дончик Яків Семенович, 
1915, с. Бригадирівка. Призваний 
Куп'янським РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ДУДКА Антон Пилипович, 1903, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ДУДКА Федір Пилипович, 1914, 
с. Бригадирівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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З 


ЗАХАРОВ Терентій Іванович, 
1911, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 27.07.1941. 

ЗОЗУЛЯ Антон Якович, 1908, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЗОЗУЛЯ Сергій Артемович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

ЗУБКО Василь Васильович, 1924, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Загинув 
21.02.1945. Похований: Молдова. 


ЗУБКО Панас Васильович, 


КАЛАШНИК Юхим Дмитро- 
вич, 1901, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КАЛАШНИКОВ Петро Іванович, 
1900, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КАЛИНИЧЕНКО Андрій Трохи- 
мович, 1923, с. Бригадирівка. 
Ст. серж. Загинув 27.01.1944. Похо- 
ваний: с. Степанівка Вінницької обл. 

КАЛИНИЧЕНКО Оксентій Тро- 
химович, 1923, с. Бригадирівка. 
Ст. серж, Загинув 22.08.1943. Похо- 
ваний: с. Красний Яр Ізюмсько- 
го р-ну Харківської г 

КВІТКА Кирило Петрович, 1903, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КВІТКА | Пилип Омелянович, 
1914, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КИКТЬОВ  Селіван Іванович, 
1908, с. Бригадирівка. Призваний 
Артемівським РВК. Серж. Помер 
від ран 21.02.1944. Похований: 
Дніпропетровська обл. 

КЛИМЕНКО (Їван Семенович, 
1923, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


1909, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1945. 


ЗУБКО Федір Федорович, 
1924, с. Бригадирівка. Призваний 
у лют. 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ЗУБКО Федір Сергійович, 1892, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.04.1943. 


ЗУБКО Юхим Іванович, 1919, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ЗУБКОВ Данило Миколайович, 
1911, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 21.01.1943. Похований: Ро- 
стовська обл. 


КОВАЛІВСЬКИЙ (Їван Леонті- 
йович, 1922, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Михайло Ва- 
сильович, 1910, с. Бригадирівка. 
Рядовий. Загинув 23.08.1943. Похо- 
ваний: с. Суха Гомільша Зміївсько- 
го р-ну Харківської обл. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Петро Васильо- 
вич, 1917, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КОВАЛІВСЬКИЙ Никифор Сергі- 
йович, 1909, с. Бригадирівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
у 1943. 

КРИВОНІС Никанор Онифато- 
вич, 1904, с. Бригадирівка. Рядовий, 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КРУГЛОВ Петро Тимофійович, 
1922, с. Бригадирівка. Серж. Загинув 
29.10.1943. Похований: ст. Кантеми- 
рівка Воронезької обл., Росія. 

КУЛИК Влас Трохимович, 1924, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: с. Кегичівка 
Харківської обл. 

КУЧЕРЕНКО Їван Трохимович, 
1914, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 22.07.1943. Похований: Кур- 
ська обл. 


КУШНІР Михайло Прокопович, 
1921, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 
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Л 


ЛАПТА Гнат  Пантелійович, 
1902, м. Донецьк. Рядовий. Помер 
від ран у листоп. 1943. Похований: 
с. Дальнє Солонянського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 

ЛЕВЧЕНКО Пилип Максимович, 
1918, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


М 


МАЛИГОН Максим Данилович, 
1908, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАЛИГОН Микита Данилович, 
1907, с. Бригадирівка. Рядовий. По- 
мер у полоні 13.06.1942. 

МАЛИГОН Микола Пилипович, 
1926, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1943. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

МАЛИГОН Пилип Антонович, 
1905, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАМЧЕНКО Андрій Спиридо- 
нович, с. Бригадирівка. Ст. серж. 
Пропав без вісті 3.10.1943. 

МАМЧЕНКО Степан Прокопо- 
вич, 1926, с. Бригадирівка. При- 


н 


НАРОЖНИЙ Костянтин Івано- 
вич, 1896, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

НАРОЖНИЙ Михайло Костян- 
тинович, 1922, с. Бригадирівка. Ря- 
довий. Помер від ран 27.08.1943. 
Похований: Татарстан. 


ЛИСЕНКО (|Іван Терентійович, 
1893, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ЛОБОДЕНКО Федір Антонович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 


ЛУК'ЯНОВ Федір 4щ(Іванович, 
1895, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


званий у 1943. Пропав без вісті 
у лип. 1944. 

МАРЧЕНКО Степан Дмитрович, 
1905, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1941. 


МАЩЕНКО Яким Дмитрович, 
1892, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 20.03.1944. Похований: с. Ан- 
дріївка Дніпропетровської обл. 

МИРОНЕНКО Іван Прохорович, 
1918, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 29.01.1943. Похований: с. Ясен- 
ки Вінницької обл. 

МОГИЛЬОВ Михайло Якович, 
1924, с. Бригадирівка. Серж. Заги- 
нув 25.04.1944. Похований: Вітеб- 
ська обл., Бєларусь. 

МОРОЗ ілля Митрофанович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 13.12.1944. Похований: Угор- 
щина. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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ОДЕРІЙ Іван Тарасович, 1923, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Заги- 
нув 24.08.1943. Похований: Ізюм- 
ський р-н Харківської обл. 

ОЛІЙНИК  Їван  Васмльович, 
1922, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ОЛІЙНИК Михайло Євдокимо- 
вич, 1905, с. Бригадирівка. При- 


ПАВЛОВ Василь Семенович, 
1923, с. Бригадирівка. Ст-на. Заги- 
нув 22.01.1944. Похований: с. Тете- 
рівка Жашківського р-ну Черка- 
ської обл. 

ПАЩЕНКО Сергій Микитович, 
1909, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПИРІЖОК Василь Герасимович, 
1922, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.07.1942. 

ПМРІЖОК Герасим Кирилович, 
1894, с. Бригадирівка. Призваний 
Куп'янським РВК. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Гороху- 
ватка | Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПИРІЖОК Іван Павлович, 1926, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Загинув 
7.09.1943. Похований: с. Андріївка 
Харківської обл. 


ПИРІЖОК Ілля Іванович, 1918, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Заги- 
нув 23.07.1943. Похований: с. Ста- 
нове Залегощенського р-ну Орлов- 
ської обл. 

ПИРІЖОК Микита щ|Іванович 
1918, с. Бригадирівка. Призваний 


у 1939. Ст-на. Пропав без вісті 
1.08.1941. 


званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ОЛІЙНИК Сергій Миронович, 
1918, с. Бригадирівка. Мол. серж. 
Загинув 13.02.1944. 


ОЛІЙНИК Юхим Карпович, 
1898, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ОНОПКО (щїлля Михайлович, 
1906, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у серп. 1941. Похований: 
с. Довгенке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ПИРІЖОК Яків Іванович, 1912, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 3.04.1943. 


ПОЗЮБАЄВ Федір Тимофі- 
йович, с.  Бригадирівка.  Рядо- 
вий. Загинув 23.12.1944, Похований: 
с. Добровольське Краснознам'ян- 
ського р-ну Калінінградської обл. 


ПОЗЮБАН Данило Степано- 
вич, 1921, с. Бригадирівка. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 


ПОЗЮБАН їЇван Степанович, 
1920, с. Бригадирівка. Ст-на. За- 
гинув 13.01.1945. Похований: 
Польща. 


ПОНОМАРЕНКО ЇІван Зінові- 
йович, 1924, с. Бригадирівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ПУРДЯ Іван Полієнтович, 1923, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ПУРДЯ | Максим Антонович, 
1918, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1938. Рядовий. Загинув 30.01.1942. 
Похований: Донецька обл. 


ПУРДЯ Михайло Полієнтович, 
1911, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 
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РИБАЛКА Данило Кирилович, 
1923, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 23.12.1944. Похований: 
Латвія. 

РИБАЛКА Пилип Кирилович, 
1916, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


С 


САВЧЕНКО Антон Петрович, 
1905, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 2.08.1942. Похований: с. Клин- 
цово Тверської обл., Росія. 

САВЧЕНКО 4щЮВасиль (Іванович, 
1922, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

САВЧЕНКО Василь Федорович, 
1898, с. Бригадирівка. Рядовий. По- 
мер від ран 15.12.1943. Похований: 
м. Костянтинівка Донецької обл. 

САВЧЕНКО Віктор Митрофано- 
вич, 1920, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

САВЧЕНКО Григорій Іларіоно- 
вич, 1912, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

САВЧЕНКО щШЇван ДАврамович, 
1919, с. Бригадирівка. Мол. серж. 
Пропав без вісті 5.08.1941. 

САВЧЕНКО Іван Миколайович, 
1903, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 21.07.1942. Похований: м. Ки- 
риші Ленінградської обл. 

САВЧЕНКО Петро Олексійович, 
1926, с. Бригадирівка. Рядовий, Про- 
пав без вісті 25.09.1943. 

САВЧЕНКО Федір Трохимович, 
1899, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

САРАЙ Тарас Пилипович, 1898, 
Рядовий. Загинув 5.05.1945. Похо- 
ваний: Німеччина. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


САСІН Андрій 0 Семенович, 
1898, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 13.03.1944. Похований: с. Но- 
воселівка Миколаївської обл. 


САСІН Василь Іванович, 1922, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

САСІН Омелян Миколайович, 
1906, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 7.10.1941. 

САСІН Пилип Ілліч, 1902, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

САСІН Яків Степанович, 1898, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

СЕРГЄЄВ Василь Гаврилович, 
1904, м. Курськ. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


СИНЕЛЬНИК Іван Андрійович, 
1914, с. Бригадирівка. Загинув 
26.08.1941. 

СИНЕЛЬНИК Іван Васильович, 
1924, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 17.07.1943. Похований: с. Се- 
реднє Вовчанського р-ну Харків- 
ської обл. 

СКИРДА Артем Іванович, 1909, 
с. Бригадирівка. Загинув 10.09.1943. 
Похований: м. Тростянець Сум- 
ської обл. 


СКИРДА Олександр Наумович, 
1921, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1943. Похований: 
с. Олександрівка  Дніпропетров- 
ської обл. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


СОСНОВИЙ Юхим Григорович, 
1904, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1943. Похований: 
с. Таранівка Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


СТРІЛЕЦЬ Іван Митрофанович, 


т 


ТКАЧЕНКО Осакій Прокопович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ТЮТЮННИК Йосип Прокопо- 
вич, 1918, с. Бригадирівка. Призва- 
ний у 1938. Серж. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ТЮТЮННИК  (Їван (4Іванович, 
1926, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1945. 


Х 


ХВОСТИК Данило Йосипович, 
1897, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 


ХВОСТИК Євдоким Йосипович, 


ч 


ЧЕЛОМБИТЬКО Григорій Тро- 
химович, 1922, с. Бригадирівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЧЕЛОМБИТЬКО Данило Митро- 
фанович, 1922, с. Бригадирівка. Ря- 
довий. Загинув 7.04.1943. Похова- 
ний: с. Задонецьке Зміївського р-ну 
Харківської обл. 


ЧЕЛОМБИТЬКО їЇван Васильо- 
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1918, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

СТРІЛЕЦЬ Митрофан Якович, 
1893, с. Бригадирівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


« 


ТЮТЮННИК Кузьма Матві- 
йович, 1898, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Загинув 1.01.1944. Похований: 
с. Володимирівське Дніпропетров- 
ської обл. 


ТЮТЮННИК Федір Кузьмич, 
1922, с. Бригадирівка. Лейт. Заги- 
нув 30.11.1942. 


ТЮТЮННИК Яків Митрофано- 
вич, 1910, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Помер від ран 8.02.1943. Похований: 
м. Саратов, Росія. 


1918, с. Бригадирівка. Рядовий, 
103 медсанбат. Помер від ран 
14.08.1944. 


ХОЛОДОВ (Їван Леонтійович, 
1914, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 9.04.1943. Похований: с. Кри- 
ничне Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


вич, 1905, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЧЕЛОМБИТЬКО Іван Трохимо- 
вич, 1925, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 13.04.1944. Похований: 
м. Кривий Ріг  Дніпропетров- 
ської обл. 

ЧЕРНИШ Василь Юхимович, 
1922, с. Бригадирівка. Призваний 
у 1941. Ст. лейт. Помер від ран 
2.05.1944. Похований: м. Ярославль. 

ЧОРНОГОРСЬКИЙ (Їван Тимо- 
фійович, 1919, с. Бригадирівка. 
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Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЧОРНОГОРСЬКИЙ Михайло 
Гаврилович, 1897, с. Бригадирівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ЧОРНОГОРСЬКИЙ Панас Тимо- 
фійович, 1905, с. Бригадирівка. Ря- 


(ШЕВЧЕНКО Антон Стеланович, 
1903, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 12.07.1943. Похований: Кур- 
ська обл. 


ШЕВЧЕНКО Василь Олександ- 
рович, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Кузьма Олександ- 
рович, 1902, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Загинув 30.08.1943. Похований: 
с. Кам'янка Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ШЕВЧЕНКО Микола Іванович, 
1919, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Панас Олександро- 
вич, 1912, с. Бригадирівка, Рядовий. 
Загинув 23.07.1944. Похований: 
с. Клещени Брестської обл., Бєла- 
русь. 


ЯНЧЕНКО Андрій Митрофа- 
нович, 1904, с. Бригадирівка. Рядо- 
вий. Загинув 28.01.1944. Похова- 
ний: с. Тарасівка  Дніпропетров- 
ської обл. 

ЯНЧЕНКО Борис Григорович, 


1909, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 
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довий. Помер від ран 9.04.1942. 
Похований: Смоленська обл. 

ЧОРНОГОРСЬКИЙ Петро Ми- 
хайлович, 1924, с. Бригадирівка. 
Єфрейтор. Пропав без вісті 5.12.1944. 

ЧОРНОЙВАН Пантелій Мико- 
лайович, с. Бригадирівка. Пропав 
без вісті 22.09.1944. 


ШЕВЧЕНКО Петро Андрійович, 
1924, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 20.09.1943. Похований: 
с. Новомиколаївка Дніпропетров- 
ської обл. 

ШЕВЧЕНКО Петро Степанович, 
1901, с. Бригадирівка. Рядовий. По- 
мер від ран 12.10.1943. Похований: 
с. Троїцьке Нелідовського р-ну 
Тверської обл., Росія. 

ШЕВЧЕНКО Тарас Демидович, 
1908, с. Бригадирівка. Рядовий. За- 
гинув 8.05.1942. Похований: с. Са- 
мушкіно Ленінградської обл. 

ШКОЛЬНИЦЬКИЙ Василь Тро- 
химович, 1904, с. Бригадирівка. 
Рядовий. Загинув у листоп. 1942. 
Похований: м. Туапсе Краснодар- 
ського краю. 

ШКОЛЬНИЦЬКИЙ Микита Сте- 
панович, 1913, м. Балаклія. Лейт. 
Загинув 10.09.1942. Похований: 
с. Михєєво Тверської обл., Росія. 


ЯНЧЕНКО Захар Григорович, 
1910, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Загинув 23.10.1943. Похований: 
с. Військове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


ЯНЧЕНКО Петро Федорович, 
1911, с. Бригадирівка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941. 


ЯНЧЕНКО Степан Федорович, 
1913, с. Бригадирівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 
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А 


АЛЕЩЕНКО Тимофій Юхимо- 
вич, 1900, с. Вербівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943. 


- 


БАЛАМУТ Андрій Остапович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
11.11.1943. 

БАЛАМУТ Григорій Пилипович, 
1923, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
у 1945. 


БАЛАМУТ Григорій 94 Якович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 13.02.1943. 

БАЛАМУТ Микола Остапович, 
1911, с. Вербівка. Рядовий, Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БАЛАМУТ Микола Петрович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
11.02.1944. Похований: с. Первомай- 
ське Дніпропетровської обл. 

БАЛАМУТ Михайло Остапович, 
1906, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 14.02.1943. Гіохований: Ленін- 
градська обл. 

БАЛАМУТ Петро Остапович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

БАРДАК Іван Степанович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 

БАХТИР Савелій (Іванович, 
1911, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БЕЗКУРНИЙ Андрій Леонті- 
йович, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


БЕЗКУРИЙ Григорій 0 Леонті- 
йович, 1918, с. Яковенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

БИЧОК Андрій Васильович, 
1920, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


БИЧОК Євтух Омелянович, 
1902, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БИЧОК Іван Якович, 1912, 
с. Вербівка, Мол. лейт. Пропав без 
вісті у верес. 1944. 

БИЧОК Іван Васильович, 1925, 


с. Вербівка, Рядовий. Помер від ран 
25.08.1943. 


БИЧОК Михайло Мусійович, 
1909, с. Вербівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

БИЧОК Семен Прокопович, 
1902, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
6.07.1943. Похований: с. Андріївка 
Харківської обл. 

БИЧОК "Трохим Олексійович, 
1906, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

БОВДУЙ  (Їван 0 Михайлович, 
1925, с. Вербівка. Ст, серж, Помер 
від ран 31.03.1945. Похований: 
м, Брянськ. 


БОВДУЙ Петро Йосипович, 
1906, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


БОВТ Кузьма Панасович, 


с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 
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БОНДАРЕНКО Іван Ілліч, 
1923, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО щшЇлля Феокти- 
стович, 1904, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БОНДАРЕНКО Степан Іванович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БОРЩ Стефан Олексійович, 
1912, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Олексій Іванович, 
1918, с. Вербівка. Мол. лейт. Загинув 
31.01.1945. Похований: Угорщина. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Петро Григоро- 
вич, 1909, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув у лют. 1943. Похований: 
ст. Лиман Харківської обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Степан Максимо- 
вич, 1909, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Григоро- 
вич, 1897, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1945. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Мусійович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Тимофі- 
йович, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


г 


ГАРМАШ Максим Іванович, 
1913, с. Вербівка. Призваний у 1936. 
Ст. серж. Загинув 12.07.1944. Похо- 
ваний: с. Кошелєво Гомельської обл., 
Бєларусь. 


БУНЯЄВ Андрій Єрмолайович, 
с. Вербівка. Рядовий. Помер від 
ран 24.11.1943. 

БУРДУКАЙЛО Антон Аристар- 
хович, 1914, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

БУТКО Захар Сергійович, 1908, 
с. Вербівка. Рядовий. Помер від ран 
21.01.1942. Похований: с. Козаче 
Бєлгородської обл. 

БУТКО Михайло Сергійович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ВОВКОДАВ (Їван Гаврилович, 
1901, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ВОВКОДАВ Їван Григорович, 
1919, с. Вербівка. Рядовий. По- 
мер від ран 3.11.1943. Похований: 
с.  Березнуватка | Дніпропетров- 
ської обл. 

ВОВКОДАВ Федір Леонтійович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ВОВКОДАВ Яків Григорович, 
1915, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
24.03.1944. Похований: с. Михайлів- 
ка Миколаївської обл. 

ВОЛОДСЬКИЙ Микола Федо- 
рович, 1922, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

ВОЛОДСЬКИЙ Тимофій Федо- 
рович, 1911, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ГЛОБА Василь 9| Андрійович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
у лют. 1943. Похований: с. Берека 
Харківської обл. 


ГНИЛИЦЬКИЙ Іван Васильович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1943. 
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ГОРБУЛЬ Михайло Семенович, 
1925, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ГОРБУЛЬ Семен Федосійович, 


1905, с. Вербівка. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ГУРТОВИЙ Василь Трохимович, 
1894, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


ДВОРІЧАНСЬКИЙ Дмитро Пи- 
липович, 1922, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ДВОРІЧАНСЬКИЙ (Іван Дмит- 
рович, 1911, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ДВОРІЧАНСЬКИЙ Ілля Несто- 
рович, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
1.01.1944. Похований: с. Тарасівка 
Дніпропетровської обл. 

ДЕМИДЧЕНКО Володимир Гри- 
горович, 1910, с. Вербівка. Ст-на. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ДЕНИСЕНКО Гаврило Костян- 
тинович, 0 1907. Рядовий.  Заги- 
нув 25.11.1943. Похований: Гісков- 
ська обл. 

ДЕНИСЕНКО 14іван (Іванович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
у полоні 28.02.1943. 

ДЕНИСЕНКО Кіндрат Петрович, 
1901, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
20.03.1943. 

ДЕНИСЕНКО Лаврентій Костян- 
тинович, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 25.11.1943. Похований: Твер- 
ська обл. 


Є 


ЄФИМОВ Іван Юхимович, 
1909, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


ГУРТОВИЙ Михайло Васильович, 
1920, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.12.1943. 


ГУРТОВИЙ Микита Трохимович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 17.06.1942. Похований: 
м. Свободний Воронезької обл., 
Росія. 


ДЕНИСЕНКО Матвій Іванович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 17.08.1943. Похований: 
с. Червоний Яр Донецької обл. 

ДЕНИСЕНКО Павло Кузьмич, 
1923, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
5.10.1944. Похований: Польща, 

ДЕРЕВ'ЯНКО Андрій Степано- 
вич, 1900, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 3.09.1943. Похований: 
м. Мерефа Харківської обл. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Дмитро Зінові- 
йович, 1903, с. Вербівка. Рядовий. 
Помер від ран 8.03.1943. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Іван Гаврилович, 
1922, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Леонтій Гаврило- 
вич, 1906, с. Вербівка. Рядовий. 
Помер від ран 21.08.1943. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Микола Іванович, 
1909, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Олексій Іванович, 
1914, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. ї 

ДЕРЕВ'ЯНКО Петро Федоро- 
вич, 1926, с. Вербівка. Рядовий. 
Помер від ран 9.08.1944. Похова- 
ний: Польща. 
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З 


ЗАХАРЧЕНКО Василь Степано- 
вич, 1919, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 22.12.1943. Похований: 
с. Гарбарі Сумської обл. 

ЗАХАРЧЕНКО Петро Федоро- 
вич, 1913, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КАЛМИК  їЇван Семенович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КАЛУГІН Іван Степанович, 
1922, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Андрій Фе- 
дорович, 1918, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Григорій Си- 
дорович, 1902, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КАПУСТЯНСЬКИЙ Іван Петро- 


вич, 1911, с. Вербівка. Рядовий. 


Загинув у лют. 1943. Похований: 
с. Берека Первомайського р-ну 
Харківської обл. 


КАПУСТЯНСЬКИЙ Микола Ан- 
дрійович, 1914, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 

КАПУСТЯНСЬКИЙ Федір Федо- 
рович, 1895, с. Вербівка. Рядовий. 
Помер від ран 25.11.1944. Похова- 
ний: м, Оренбург, Росія. 

КИЗИМ Степан Дмитрович, 


1916, с. Вербівка. Рядовий. Пропав , 


без вісті у жовт. 1941. 

КИЗИМЕНКО Олександр Тихо- 
нович, 1913, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 24.05.1943. Похований: 
м. Балаклія Харківської обл. 


КИЙКО Захар Васильович, 1918, 


с. Вербівка. Рядовий. Пропав без, 


вісті 5.07.1942. 


КИЙКО (їЇван Іванович, 1920, 
с. Вербівка. Рядовий. 0 Загинув 
14.03.1943. Похований: с. Новий 
Світ Курської обл. 


кийко Ілля Антонович, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
1.09.1943. Похований: с. Велика Го- 
мільша Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

КИЙКО Михайло Петрович, 
1918, с. Вербівка. Призваний у 1938. 
Рядовий. Загинув 9.08.1943. Похова- 
ний: м. ізюм Харківської обл. 

КИЙКО Семен Мефодійович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

КИЙКО Степан Сергійович, 
1912, с. Вербівка, Рядовий. Заги- 
нув 2.12.1943. Похований: Вінни- 
цька обл. 

КИЙКО Трохим Петрович, 
1909, с. Вербівка. Лейт. Пропав без 
вісті у квіт. 1942. 

КИКТЬОВ Яків Амвросійович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 


- без вісті у листоп. 1943. 


КОБЗАР Василь Миколайович, 
1921, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КОБЗАР Гнат Трохимович, 1902, 
с. Вербівка. Рядовий. Помер у поло- 
ні 22.09.1942. 

КОБЗАР Григорій Олександро- 
вич, 1924, с. Вербівка. Мол. лейт., 
47 сд 142 сп. Загинув 25.08.1944. По- 
хований: Польща. 
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КОБЗАР  Їван Олексійович, 
с. Вербівка. Мол. лейт. Помер 
від ран  8.02.1944. Похований: 
м. Петровськ Саратовської обл., 
Росія. 

КОБЗАР Іван Антонович, 1921, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
15.02.1943. Похований: с. Бере- 
ка Первомайського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОБЗАР Олексій Єгорович, 
1897, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
у полоні у лют, 1942. 

КОБЗАР Семен Трохимович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 16.08.1943. Похований: с. Крас- 
ний Яр Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОБЗАР Тимофій Васильович, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
21.11.1943. Похований: Кіровоград- 
ська обл. 


КОБЗАР Яків Васильович, 1903, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

КОБЗАР Яків Трохимович, 1904, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1944. 

КОЛІСНИК Василь Селіфано- 
вич, 1911, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув | 17.08.1944. Похований: 
Польща. 

КОНОВАЛ  (їван  Євтухович, 
1913, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КОНОВАЛ Іван Тимофійович, 
1922, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
22.04.1942. 

КОНОВАЛ ван  Федотович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОНОВАЙ Мефодій 94 Андрі- 
йович, 1908, с. Вербівка. Серж. 
Помер від ран 10.01.1945. Похова- 
ний: Польща. 


КРАСИЛО  4їван Пилипович, 
1904. Рядовий. Загинув у трав. 
1943. 


КРАСИЛО Степан Григорович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ Андрій Ус- 
тинович, 1905, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КРАСНОКУТСЬКИЙ Іван Івано- 
вич, 1907, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув | 9.04.1943. | Похований: 
с. Криничне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ | Микайло 
Іванович, 1918, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Загинув 28.09.1941. Похований: 
ст. Пришиб Запорізької обл. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ Тимофій 
Петрович, 1925, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Загинув 15.08.1943. Похований: 
Литва. 


КРИКУН Василь Степанович, 
с. Вербівка. | Рядовий. 0 Загинув 
29.03.1944. Похований: Рівненська обл. 


КРЮКОВ Василь Тимофійович, 
1922, с. Вербівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1942. 


КУЛИНИЧ Дем'ян Захарович, 
1905, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 24.07.1943. Похований: Орлов- 
ська обл. 

КУЦЕНКО щїЇван Федорович, 
1911, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 15.03.1944. 

КУЦЕНКО Михайло Федоро- 
вич, 1916, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 1.08.1941, | Похований: 
с. Борівка Київської обл. 

КУЦЕНКО Микола Макарович, 
1913, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КУЦЕНКО  Онисим  Олексі- 
йович, 1895, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 8.04.1943. 

КУЦЕНКО Сергій Єгорович, 
1899, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КУЦЕНКО Степан Олексійович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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ЛИМАНСЬКИЙ Андрій Андрі- 
йович, 1905, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт, 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Андрій Іванович, 
1914, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Василь Гаврило- 
вич, 1902, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Василь Григоро- 
вич, 1923, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 8.04.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл. 

ЛИМАНСЬКИЙ Василь Дмитро- 
вич, 1909, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 27.11.1943. Похований: 
с. Капустяне Запорізької обл. 

ЛИМАНСЬКИЙ Василь Єгоро- 
вич, 1912, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 8.04.1945. Похований: Ка- 
лінінградська обл. 

ЛИМАНСЬКИЙ Василь Прохо- 
рович, 1909, с. Вербівка. Мол. 
серж. Загинув 27.04.1944. Похова- 
ний: Гомельська обл., Бєларусь. 

ЛИМАНСЬКИЙ Володимир 
Дмитрович, 1917, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Євдоким Павло- 
вич, 1908, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Михайло Гаври- 
лович, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЛИМАНСЬКИЙ Мойсей Селіве- 
стрович, 1903, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1945. 


ЛИМАНСЬКИЙ Микола Івано- 


вич, 1912, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 31.12.1944. Похований: 
Латвія. 


ЛИМАНСЬКИЙ Федір Андрі- 
йович, 1902, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

ЛИТВІНОВ Пилип Юхимович, 
1905, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
22.08.1943. Похований: с. Вовче 
Куп'янського р-ну Харківської обл. 


ЛИСЕНКО Григорій Панасович, 
1921, с. Вербівка. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛИСЕНКО |щ4їван 4 Андрійович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 


від о ран  3.11.1944. Похований: 
м. Тула, Росія. 
ЛИСЕНКО  Їван 0 Данилович, 


1913, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛИСЕНКО |4їШлля 04|ШМусійович, 
1904, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЛИСЕНКО Микола Васильович, 
1902, с. Вербівка. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


ЛИСЕНКО Михайло Федорович, 
1912, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. Похований: с. Верхній 
Бишкин Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ЛИСЕНКО Павло Никифорович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ЛИСЕНКО Федір Омелянович, 
1915, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЛИСЕНКО Федір Павлович, 
1921, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЛИСЕНКО Яків Пилипович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЛІСОВИК Михайло  Олексі- 
йович, с. Вербівка. Мол. серж. 
Загинув 20.07.1943. Похований: 


Ізюмський р-н Харківської обл. 

ЛУЦЕНКО Григорій Якимович, 
1917, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
13.12.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 


ЛУЦЕНКО Іван Петрович, 1923, 
с. Вербівка. Ст. серж. Помер від ран 
12.10.1944. Похований: м. Харків. 

ЛУЦЕНКО Тимофій Омеляно- 
вич, 1914, с. Вербівка. Серж. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 

ЛУЦЕНКО Федір Петрович, 


с. Вербівка. Рядовий. | Загинув 
4.02.1944. Похований: Запорі- 
зька обл. 
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ЛЯШ ілля Степанович, 1903, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЛЯШ Кузьма | Свиридович, 
1904, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ЛЯШ Михайло Семенович, 


мМ 


МАЙБРОДСЬКИЙ Олександр 
Костянтинович, с. Вербівка. Лейт. 
Загинув | 11.02.1944. Похований: 
м. Шепетівка Хмельницької обл. 


МАЛИХІН Максим Михайлович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

МАЛЮК Сергій Трохимович, 
190С, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МАНДРИКА  їЇван Устинович, 
1901, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 


МАНДРИКА Максим Степано- 
вич, 1914, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


МАНДРИКА Федір Устинович, 
1898, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 26.02.1944. Похований: Запорі- 
зька обл. 


МЕЛЬНИК Василь Йосипович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943, 


МИКУЛЕНКО Антон Макаро- 
вич, 1925, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув | 11.05.1943. Похований: 
м. Балаклія Харківської обл. 


МИКУЛЕНКО Василь Микола- 
йович, с. Вербівка. Рядовий. Заги- 
нув 19.07.1943. Похований: с. Петро- 
пілля Харківської обл. 


МИКУЛЕНКО Василь Іванович, 
1904, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


1924, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛЯШ Павло Пилипович, 1924, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЛЯШЕНКО Михайло Свиридо- 
вич, 1918, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 21.09.1942. 


МИКУЛЕНКО Григорій Якович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

МИКУЛЕНКО Гнат Трохимович, 
1897, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
24.08.1943. Похований: с. Перекоп 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

МИКУЛЕНКО Єгор Андрійович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 25.11.1943. Похований: 
м. Куп'янськ Харківської обл. 

МИКУЛЕНКО Іван Олексійович, 
1922, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1941, 

МИКУЛЕНКО (Їван Захарович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


МИКУЛЕНКО Їван Макарович, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
14.08.1942. Похований: м. Новоро- 
сійськ Краснодарського краю, Росія. 


МИКУЛЕНКО Ілля Савелійович, 
1926, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1945. 


МИКУЛЕНКО Кузьма Якович, 
1924, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


МИКУЛЕНКО Макар Юхимо- 
вич, 1903, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


МИКУЛЕНКО Олександр Андрі- 
йович, 1912, с. Вербівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
8.04.1943. 


МИКУЛЕНКО Павло Іванович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 19.08.1943. Похований: 
с. Червоний Яр Донецької обл. 
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МИКУЛЕНКО Павло Митрофа- 
нович, 1902, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МИКУЛЕНКО Павло Савелі- 
йович, 1921, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 

МИКУЛЕНКО Семен Данило- 
вич, 1919, с. Вербівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

МИКУЛЕНКО Семен Митрофа- 
нович, 1914, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

МИКУЛЕНКО Стефан Андрі- 
йович, 1914, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

МИЛАШ Григорій Ілліч, 1906, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


НАРЕТЯ Василь Митрофанович, 
1906, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
11.08.1944. Похований: Польща. 

НАРЕТЯ Іван Олексійович, 1895, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

НАРЕТЯ Іван Іванович, 1912, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

НАРЕТЯ їван Митрофанович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
25.08.1943. Похований: с. Піски- 
Радьківські Борівського р-ну Хар- 
ківської обл. 

НАРЕТЯ Іван Миколайович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

НАРЕТЯ Павло | Тихонович, 
1911, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

НАРЕТЯ | Петро Пилипович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран у груд. 1942. 

НАРЕТЯ Степан Пилипович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МИЛАШ Михайло Ілліч, 1924, 
с. Вербівка. Рядовий. 0 Загинув 
26.12.1944. Похований: Чехія. 


МИРОНЕНКО Григорій Юхимо- 


вич, 1920, с. Вербівка. Призва- 
ний у 1938. Мол. серж. Загинув 
18.04.1942. Похований:  Смолен- 
ська обл. 


МИРОНЕНКО Тимофій (Ілліч, 
1901, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
12.01.1944. Похований: с. Малахи 
Тверської обл., Росія. 


МІРОШНИК Микола Лук'яно- 
вич, 1911, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Григорій Ми- 
китович, 1914, с, Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


НАРЕТЯ Федір Васильович, 
1927, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
13.08.1943. Похований: с. Андріївка 
Харківської обл. 

НАРЕТЯ Федір Григорович, 
1915, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
24.01.1944. Похований: с. Тетлега 
Чугуївського р-ну Харківської обл. 

НАРЕТЯ Федір  Данмлович, 
1892, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 19.08.1943. 

НЕЧИТАЙЛО Андрій Прокопо- 
вич, 1897, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

НЕЧИТАЙЛО (Василь Якович, 
1909, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

НЕЧИТАЙЛО Володимир Мусі- 
йович, 1918, с. Вербівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
6.08.1941. 

НЕЧИТАЙЛО Григорій Олексі- 
йович, 1904, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 5.03.1942. 

НЕЧИТАЙЛО Іван Олексійович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

НЕЧИТАЙЛО Омелян Прокопо- 
вич, 1906, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 
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НЕЧИТАЙЛО Петро Трохимо- 
вич, 1918, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 23.04.1944. Похований: Іва- 
но-Франківська обл. 

НІКУЛЕНКО Петро Гнатович, 
1922, с. Вербівка. Серж. Загинув 
у 1945. Похований: м. Київ. 

НІМЕЦЬ Андрій (Ілліч, 1921, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 


о 


ОБОЗНИЙ Іван Павлович, 1925, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ОБОЗНИЙ Михайло Микитович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ОДЕРІЙ (Василь Степанович, 
1926, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ОДЕРІЙ Захар Абрамович, 
1916, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

ОДЕРІЙ Іван Йосипович, 1901, 
с. Вербівка. | Рядовий. | Загинув 
5.04.1943. Похований: с. Криничне 
Харківської обл, 

ОДЕРІЙ Іван Захарович, 1922, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ПАВЛОВ Михайло Іванович, 
1893, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 


2.02.1944. Похований: м. Гур'єв, 
Росія. 

ПАВЛОВ Митрофан  Михай- 
лович, 1918, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 


1943. 


НІМЕЦЬ іван Павлович, 1906, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
10.05.1944. Похований: Молдова. 


НІМЕЦЬ Михайло Полікарпо- 
вич, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

НОВОМИРСЬКИЙ Валентин Іва- 
нович, 1925, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 20.10.1944. Похований: 
Югославія. 


ОДЕРІЙ Іван Степанович, 1921, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ОДЕРІЙ Марко Петрович, 1895, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув у бе- 
рез. 1944. Похований: Польща. 

ОДЕРІЙ Михайло Родіонович, 
1924, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 19.03.1944. Похований: Ми- 
колаївська обл. 

ОДЕРІЙ Тимофій Абрамович, 
1904, с. Вербівка. Мол. серж. Про- 
пав без вісті 23.08.1943. 

ОЛІЙНИК Петро Гнатович, 
с. Вербівка. Призваний у 1939. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1941. 

ОЛІЙНИК Сергій щ4їІванович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 6.04.1943. Похований: смт Бі- 
локуракине Луганської обл. 

ОНИЩЕНКО (Іван Макарович, 
1919, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ПАВЛОВ Микола Михайлович, 
1922, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ПАМАЗАНОВ Прокіп Андрі- 


йович, 1905. Загинув 10.07.1944. 
Похований: с. Білашів Волинської 
обл. 


ПАРАМОНОВ Петро Васильо- 
вич, 1917, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 
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ПЕРЕРВА Григорій Павлович, 
1923, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
27.02.1943. Похований: м. Матвіїв 
Курган Ростовської обл., Росія. 

ПЕТРИКІН Сергій Андрійович, 
1909, Курська обл, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

ПЕТЧЕНКО Григорій Євгенович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 


від о ран  9.09.1944. Похований: 
Молдова. 
ПІДОПРИГОРА (щїван Якович, 


1910, с. Вербівка. Ст. лейт. Загинув 
у лют. 1944. Похований: Польща. 
ПОНОМАРЕНКО Григорій Анд- 
рійович, 1924, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Іван Григоро- 
вич, 1913, с. Вербівка. Ст. серж. За- 
гинув 26.01.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл. 

ПОНОМАРЕНКО Іван Корнійо- 
вич, 1908, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО (Їван Тимофі- 
йович, 1913, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Іван Федоро- 
вич, 1913, с. Вербівка. Рядовий. По- 
мер від ран 13.08.1943. Похований: 
с. Грядозубово Смоленської обл., 
Росія. 


р 


РИНДЯ Влас Максимович, 1916, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 

РИНДЯ їЇван Тихонович, 1926, 
с. Вербівка. | Рядовий. | Загинув 
8.09.1944. Похований: Латвія. 

РИНДЯ Іван Федорович, 1910, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


РИНДЯ Максим Іванович, 1911, 


ПОНОМАРЕНКО Йосип Петро- 
вич, 1901, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


ПОНОМАРЕНКО Никифор Се- 
менович, 1908, с. Вербівка. Рядовий. 
Загинув 19.05.1944. Похований: 
с. Шерпель, Молдова. 


ПОНОМАРЕНКО Олександр 
Корнійович, 1911, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Степан Павло- 
вич, 1909, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Тихін Пилипо- 
вич, 1917. Серж. Помер від ран 
28.10.1944. Похований: Латвія. 


ПОПОВ Омелян Трохимович, 
с. Вербівка. Загинув 26.09.1943. 
Похований: с. Мачули Починків- 
ського | р-ну (Смоленської  обл., 
Росія. 


ПРОЦЕНКО Василь Дмитрович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943, 


ПРОЦЕНКО Григорій Прокопо- 
вич, 1921, с. Вербівка. Ст. серж., ра- 
дист. Загинув 11.06.1942. Похова- 
ний: Шевченківський р-н Харків- 
ської обл. 


ПУЖКА Макар Самійлович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.02.1943. 


с. Вербівка. Рядовий. Помер від ран 
6.01.1944. | Похований:  братське 
клад., м. Запоріжжя. 

РИНДЯ Михайло Володимиро- 
вич, 1906, с. Вербівка. Рядовий. За- 
гинув 21.08.1943. Похований: с. Іноч- 
ка Калузької обл., Росія. 

РИНДЯ Олексій Володимиро- 
вич, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
16.08.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 


РИНДЯ Олексій Максимович, 
1918, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 
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РИНДЯ Тихін Іванович, 1906, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув у лют. 
1943. Похований: с. Берека Харків- 
ської обл. 

РИНДЯ Федір Петрович, 1921, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


РІЗНИК Іван Трохимович, 1922, 


С 


СВИСТУН Петро Олександро- 
вич, 1907, с. Вербівка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1945, 


СЕЛЬЧЕНКО Яків Сергійович, 
1914, с. Вербівка. Пропав без вісті 
25.03.1942. 


СЕМИДОЦЬКИЙ Петро Власо- 
вич, 1912, с. Вербівка. Мол. лейт. За- 
гинув 29.07.1941. Похований: с. Яхни 
Київської обл. 


СЕМИДОЦЬКИЙ Терентій Єго- 
рович, 1903, с. Вербівка. Рядовий. 
Помер у полоні 13.04.1943. 


СИНЕЛЬНИК Стефан Єгорович, 
1918, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
у лют. 1943. Похований: м. Ізюм 
Харківської обл. 


СИРОМОЛОВ Павло Семено- 
вич, 1921, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 30.07.1943. 


СИТНИК Мусій 94 Антонович, 
1900, с. Вербівка. Ст-на. Загинув 
14.02.1945. Похований: Польща. 


СКМРТА Іван Григорович, 1919, 
с. Вербівка. Ст. лейт. Загинув 
21.09.1942. 


СКИРТА Іван Захарович, 1912, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


СКИРТА Михайло Григорович, 
1914, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
29.11.1943. Похований: с. Карповичі 
Мінської обл., Бєларусь. 


с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

РУДЕНКО  (Їван Антонович, 
1900, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

РУДЕНКО Пантелій Андрійович, 
1918, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 


СКИРТА | Микола Петрович, 
1894, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
25.09.1944. Похований: Румунія. 

СКИРТА  Пантелій Кузьмич, 
1911, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

СКЛЯРОВ Петро Федорович, 
1911, м. Балаклія Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1942. 

СКЛЯРОВ Степан Дмитрович, 
1900, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. з 


СЛІПЦОВ Петро Васильович, 
1899, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.04.1943. 

СОСНОВИЙ Василь Іванович, 
1921, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

СОСНОВИЙ Іван Олексійович, 
1912, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 


СОСНОВИЙ (Їван Данилович, 
1925, с. Вербівка, Рядовий. Загинув 
10.06.1944. Похований: м. Сестро- 
рецьк Ленінградської обл. 

СОСНОВИЙ Микола Петрович, 
1898, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СОСНОВИЙ Петро Дмитрович, 
1918, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


СОСНОВИЙ Петро (Іванович, 
1911, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 

СОСНОВИЙ Федір Тихонович, 
1919, с. Вербівка. Призваний у 1939. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. і 
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СТАРОДУБЦЕВ Іван Семено- 
вич, 1910, с. Вербівка. Рядовий. По- 
мер у полоні 1.10.1943. 

СТОРОЖКО Микайло Петро- 
вич, 1914, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 


т 


ТАРАСЕНКО Микола Євдоки- 
мович, 1914, с. Вербівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ТАРАСЕНКО Федір Йосипович, 
1906, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
від ран 10.03.1943. 


Ф 


ФЕДІН Панас Олександрович, 
1909, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ФЕДОРЕНКО Михайло Троки- 
мович, 1902, с. Вербівка. Серж. За- 


Х 


ХВОСТИК (Їван Миколайович, 
1903, с. Вербівка. Рядовий. Помер 
у полоні 22.10.1942. 


ХВОСТИК Наум Прохорович, 


1905 (1907), с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


СУХОНІС Дмитро Якович, 1926, 
с. Вербівка. Ст. серж. Загинув 
7.02.1945, Похований: Угорщина. 


СУХОНІС Яків Йосипович, 1893, 
с. Вербівка. | Рядовий. | Загинув 
11.10.1944. Похований: Польща. 


ТАТАРОВ Антон Савелійович, 
1926, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1944. 


ТАТАРОВ Єгор Савелійович, 
1923, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943, 


ТАТАРОВ Степан Степанович, 
1912, с. Вербівка. Ст. серж. Помер 
від ран 26.02.1945. Похований: НІі- 
меччина. 


гинув 31.12.1941. Похований: Бєлго- 
родська обл. 


ФІЛОНЕНКО Василь Тимофійо- 
вич, 1905, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ФІЛОНЕНКО Микита Романо- 
вич, 1894, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ХВОСТИК Олександр Григоро- 
вич, 1903, с. Вербівка. Серж. За- 
гинув 8.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ХВОСТИК Тимофій  Олексі- 
йович, 1910, с. Вербівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 


ХВОСТИК Яків Миколайович, 
1907, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


Р РР 
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ЧЕРКАШИН Микола Тихонович, 
1910, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ЧМІЛЬ Григорій Григорович, 
1925, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943. 


ЧМІЛЬ Іван Миколайович, 1908, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 11.03.1943. 


ЧМІЛЬ Максим Мефодійович, 
1893, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943. 


ЧМІЛЬ йіМихайло Васильович, 
1913, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЧМІЛЬ Олексій Іванович, 


ШАБЕТЯ Олександр Васильо- 
вич, 1902, с. Вербівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ШАБЕТЯ Петро 0 Пилипович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ШАПОВАЛ Олександр Варфоло- 
мійович, 1912, с. Вербівка. Ст. серж. 
Загинув 30.01.1945. Похований: 
с. Корнєво Багратіоновського р-ну 
Калінінградської обл, 

ШАПОВАЛОВ Василь Варфоло- 
мійович, 1908, с. Вербівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1942. 

ШАПОВАЛОВ Іван Максимо- 
вич, 1894, с. Вербівка. Рядовий. За- 


ю 


ЮР'ЄВ Петро Микитович, 1922, 
с. Вербівка. Рядовий. | Загинув 
3.03.1943. Похований: с. Гладке Кур- 
ської обл., Росія. 
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с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
7.08.1944. Похований: Польща. 


ЧМІЛЬ Павло Іванович, 1914, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


ЧМІЛЬ Петро Іванович, 1907, 
с. Вербівка. Серж. Загинув 17.01.1945. 
Похований: Польща. 


ЧМУТ Григорій Михайлович, 
1925, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
8.04.1943. Похований: с. Задонецьке 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


ЧМУТ Панас Максимович, 1907, 
с. Вербівка. Рядовий. Загинув у лют. 
1943. Похований: с. Берека Харків- 
ської обл. 


ЧУРИЛОВ  Їван Кіндратович, 
1926, с. Вербівка. Мол. серж. Помер 
від ран у 1945. Похований: Бурятія. 


гинув 5.04.1943. Похований: с. Кри- 
ничне Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

ШЕЛЕХАНЬ Олексій Юхимович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ шШван Юхимович, 
1900, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Прохор Іванович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Степан Юхимович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.09.1943. 


ШЕПЕЛЬ Микита Микитович, 
с. Вербівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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ЯСИНОВИЙ Антон Тимофійович, 
1924, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

ЯСИНОВИЙ Єгор Федорович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЯСИНОВИЙ Іван Тимофійович, 
1921, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ЯСИНОВИЙ (їЇван Федорович, 
1904, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 


ЯСИНОВИЙ Михайло Іванович, 
с. Вербівка. Рядовий. | Загинув 
29.08.1944. Похований: Беларусь. 

ЯСИНОВИЙ Петро Федотович, 
1913, с. Вербівка. Рядовий. Загинув 
у лип. 1943. Похований: м. Курськ. 


ЯСИНОВИЙ Трохим Захарович, 
1908, с. Вербівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БАБАРИКА Денис Петрович, 
1900, с. Вишнева Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

БАБАРИКА  Їван Денисович, 
1922, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

БАБАРИКА Микола Григоро- 
вич, 1920, с. Вишнева, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БАБАРИКА Сергій Нестерович, 
1909, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
3.10.1943. Похований: с. Бородаївка 
Дніпропетровської обл. 

БАБЕНКО Кузьма Назарович, 
1910, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті 3.07.1942. 


БАБЕНКО Сергій (Іванович, 


ВАРВАНСЬКИЙ Сергій Андрі- 
йович, 1911, с. Залиман Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1942. 


1920, с. Устимівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


БІЛИЧЕНКО 4щШЇван Климович, 
1903, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
16.07.1943. Похований: с. Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


БІЛИЧЕНКО Федір Пилипович, 
1908, с. Устимівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1944. 


БОНДАРЕНКО Григорій Гаври- 
лович, 1914. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Морозівка 
Орловської обл., Росія. 

БРИСЬ Іван Прокопович, 1907, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


БРИСЬ Тихін Федорович, 1916, 
с. Вишнева. Мол. лейт. Загинув 
у груд. 1943. Похований: с. Петрики 
Вітебської обл., Бєларусь. 


ВЛАСЕНКО ягор Гнатович, 
1901, с. Дудниківка. Призваний Ко- 
стянтинівським РВК Донецької обл. 
Рядовий. Помер від хвороби 
83.05.1945. Похований: Німеччина. 

ВЛАСЕНКО Олексій Павлович, 
1904, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 
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ВЛАСЕНКО Олексій Пимоно- 
вич, 1912, с. Дудниківка Зміївського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 22.03.1944. Похований: Естонія. 


Г 


ГАДЯЦЬКИЙ Микола Оресто- 
вич, 1908, с. Жуваківка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран 29.09.1943. Похова- 
ний: м. Балаклія. 


ДЕГТЯР Пилип 0 Андрійович, 
1913, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1942. Похований: с. Дубівка 
Харківської обл. 

ДЕНИСЕНКО Петро Павлович, 
1925, с. Вишнева. Ст. лейт. Загинув 
21.10.1944. Похований: Литва. 

ДІХТЯР Іван Григорович, 1923, 
с. Вишнева. Рядовий. Помер від ран 
5.10.1944. Похований: Румунія. 

ДІХТЯР Іван Давидович, 1909, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

ДРИГВАЛЬ Єгор Кирмлович, 
1918, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
у лип. 1941. Похований: Естонія. 

ДРИГВАЛЬ  їван Петрович, 
1921, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


ДУДНИК Данило Степанович, 
1907, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 


Ж 


ЖДАНЮК Єгор Нестерович, 
1917, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.01.1943. 


ВЛАСЕНКО Пантелій Гнатович, 
1921, с. Дудниківка. Рядовий. Заги- 
нув 21.11.1943. Похований: с. Благо- 
віщенське Запорізької обл. 


ДУДНИК Іван Семенович, 1922, 
с. Устимівка. Лейт. Загинув 24.12.1943. 
Похований: с. Весела Слобідка Київ- 
ської обл. 

ДУДНИК Кирило Панасович, 
1902, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

ДУДНИК Кирило Софронович, 
1893, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ДУДНИК микола Наумович, 
1923, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
19.03.1945. Похований: Німеччина. 

ДУДНИК Микола Філонович, 
1908, с. Дудниківка. Рядовий. Заги- 
нув 26.01.1944. Похований: Кірово- 
градська обл. 

ДУДНИК Олексій Тарасович, 
1915, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943, 

ДУДНИК Панас 9 шНаумович, 
с. Дудниківка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ДУДНИК Юхим Панасович, 
1906, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ЖДАНЮК Кузьма Павлович, 
1906, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


.  ЖДАНЮК Федір Матвійович, 
1905, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 
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ЖУВАК Дмитро Митрофано- 
вич, 1897, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті 2.01.1943. 


ЖУВАК Єгор Аврамович, 1918, 


с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
23.04.1945. Похований: Німеччина. 
ЖУВАК Іван | Михайлович, 


с. Жуваківка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1944. 

ЖУВАК Михайло Ілліч, 1909, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЖУВАК Олексій Карпович, 
1908, с. Вишнева. Серж. Загинув 
16.07.1944. Похований: Львівська 


обл. 


З 


ЗУБЕНКО Василь Васильович, 
1926, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
21.02.1945. Похований: Латвія. 

ЗУБКО Іван Борисович, 1919, 
с. Залиман Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув у бе- 
рез. 1944. Похований: Бєларусь. 


КАЙДА Павло Трохимович, 
1917, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


КАЙДА Селівестр Леонтійович, 
1916, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
у берез. 1944. Похований: с. Україн- 
ка Дніпропетровської обл. 


КАЙДА "Трохим Михайлович, 
1895, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


КАЛАШНИК Василь 4Якович, 
1919, с. Мала Вишнева. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 


ЖУВАК Олексій Степанович, 
1900, с. Жуваківка. Рядовий. Помер 
від ран 19.07.1943. Похований: Кур- 
ська обл. 

ЖУВАК Олексій Харитонович, 
1920, с. Вишнева. Серж. Загинув 
16.07.1944. 


ЖУВАК Сергій Митрофанович, 
1900, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ЖУВАК Степан Михайлович, 
1902, с. Жуваківка. Рядовий. Загинув 
12.01.1944. Похований: | Житомир- 
ська обл. 

ЖУВАК Тимофій Митрофано- 
вич, 1905, с. Жуваківка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 


КАЛАШНИК (Їван Васильович, 
1921, с. Вишнева. Рядовий. Помер 
від ран 18.01.1944. Похований: 
м. Ржищів Київської обл. 


КАЛАШНИК іван Панкратович, 
1897, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

КАЛАШНИК Карпо Панасович, 
1918, с. Вишнева. Рядовий. Помер 
від ран 29.07.1943. Похований: 
с. Платонівка Луганської обл. 

КАЛАШНИК Олексій Карпович, 
1918, с. Мала Вишнева. Призваний 
у 1938. Рядовий, радист. Загинув 
у черв. 1943. Похований: с. Плато- 
нівка Луганської обл. 
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КАЛАШНИК Степан Ілліч, 1906, 
с. Бригадирівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1944. 


КАПИНОС Віктор Леонтійович, 
1915, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
5.01.1943. Похований: Ростовська 
обл., Росія. 


КВІТКА Павло Карпович, 1922, 
с. Вишнева. Рядовий. | Загинув 
29.12.1943. Похований: м. Вовчанськ 
Харківської обл. 


КОСЕНКО Василь Сергійович, 
1901, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
у лют. 1944. Похований: м. Акмяне, 
Литва. 


КОСЕНКО щЇван Григорович, 
с. Вишнева. Мол. військтехн. Пропав 
без вісті у лип. 1941, 


мМ 


МАЛЯР Степан Якович, 1906, 
с. Устимівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МІЩЕНКО Сергій Пилипович, 


НОСУЛЯ | Сергій 4| Якимович, 
1907, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944, 


о 


ОПАНАСЕНКО Федір Іванович, 
1907, с. Савинці Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від хвороби 28.10.1944. Похований: 
м. Перм, Росія. 


КРАСНОКУТСЬКИЙ ілля Олек- 
сандрович, 1912. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


КРАСНОКУТСЬКИЙ Костянтин 
Архипович, 1914, с. Залиман. К-н, 
Загинув 14.01.1945. Похований: 
Польща. Герой Радянського Союзу. 


КРИВИЧ Василь Олексійович, 
1922, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943. 


КУРИЛО Єгор Лаврентійович, 
1900, Челябінська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 13.03.1944. 


КУРМЛО Іван Антонович, 1903, 
с. Устимівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


1901, с. Дудниківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

МОКРИЙ Петро Федорович, 
1926, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
3.02.1945. Похований: Німеччина. 

МОНЬКА Федір Филимонович, 
1913, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 
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ПАНЧЕНКО Гаврило Андрійо- 
вич, 1905, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 


ПАРИМОН Василь Трохимович, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ПАРИМОН Дмитро Леонтійо- 
вич, 1918, с. Вишнева. Призваний 
Краматорським РВК. Рядовий. По- 
мер у полоні 2.01.1942. 


ПАРИМОН Олексій Платоно- 
вич, 1906, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941, 


ПАРИМОНОВ Дмитро (Івано- 
вич, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
21.11.1941. Похований: Московська 
обл. 


С 


САВЧЕНКО Абрам Сидорович, 
1900. Рядовий. Загинув у квіт, 1945. 
Похований: Польща. 

САВЧЕНКО (шШван Дмитрович, 
1913, с. Жуваківка. Рядовий. Помер 
від ран 13.07.1943. Похований: 
м. Краснодар, Росія. 

САВЧЕНКО Микола Дмитрович, 
1925, с. Жуваківка. Рядовий. Помер 
від ран 2.07.1944. Похований: м. Тбі- 
лісі, Грузія. 

САВЧЕНКО Микола Максимо- 
вич, 1903, с. Жуваківка. Рядовий. 
Пропав без вісті 27.02.1942. 

САВЧЕНКО Сергій Карпович, 
1893, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
у січ. 1943. Похований: с. Долина 
Донецької обл. 

САЄНКО Федір Силович, 1910, 
с. Дудниківка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

САЛТІВСЬКМЙ Андрій Кузьмич, 
1907, с. Вишнева. К-н. Загинув 
5.08.1943. Похований: с. Ілек-Пень- 
ковка Бєлгородської обл. 


ПАРИМОНОВ Іван Миколайо- 
вич, 1905, с. Вишнева. Рядовий. По- 
мер від ран 19.03.1943. Похований: 
м. Балашов Саратовської обл., 
Росія. 


ПАРИМОНОВ Йосип Нестеро- 
вич, 1910, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 


ПАРИМОНОВ Павло Трохимо- 
вич, 1911, с. Вишнева. Рядовий. 
Загинув 22.08.1943. Похований: До- 
нецька обл. 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Павло Гнато- 
вич, 1901, с. Устимівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОПОВ Петро Іванович, 1921, 
с. Мала Вишнева. Призваний Іізюм- 
ським РВК у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 


САЛТІВСЬКИЙ |ван Андрійо- 
вич, 1909, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.06.1943. 


САЛТІВСЬКИЙ Іван Борисович, 
1918, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


САЛТІВСЬКИЙ Микита Ониси- 
мович, 1914, с. Вишнева. Призваний 
Костянтинівським РВК Донецької 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


СЕРДЮК Василь Кирилович, 
1925, с. Вишнева. Рядовий. Загинув 
14.07.1943. Похований: с. Грачівка 
Залегощенського р-ну Орловської 
обл. 


СЕРДЮК (Їван Амвросійович, 
1908, с. Вишнева. Рядовий. Помер 
від ран 24.03.1945. Похований: Угор- 
щина. 


СЕРДЮК Кирило щ(їЇванович, 
1901, с. Вишнева. Рядовий. Помер 
у полоні 30.12.1942. 


СЕРДЮК Макар Володимиро- 
вич, 1915, с. Вишнева. Рядовий. По- 
мер від ран 15.11.1943. Похований: 
с. Аннівка Кіровоградської обл. 








БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


194 


 |бб' б б 'б'ее іі -'?Ж-/ве-ЯЗ ЗТшш«8«:8«8::: ЧЗж::  .. | 


СІННИЙ Василь Володимирович, 
1922. Рядовий. Загинув 15.08.1942. 


Похований: с. Сковорухіно Твер- 
ської обл. 

СІННИЙ Володимир Олександ- 
рович, 1895. Помер від ран 
5.01.1944. Похований: м. Богород- 
ське Нижегородської обл., Росія. 

СЛАБУН Олександр Дмитро- 
вич, 1907, с. Жуваківка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

СЛАБУН Митрофан Олексійо- 
вич, 1908, с. Жуваківка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СЛАБУНОВ Іван Макарович, 
1916, с. Жуваківка. Рядовий. Загинув 
10.02.1943. Похований: с. Недайвода 
Дніпропетровської обл. 

СОЛОДОВ Микита Якимович, 
1900, с. Устимівка. Рядовий. Помер 
від ран 23.03.1943. Похований: с. Са- 
винці Харківської обл, 

СОЛОДОВ Степан Євтійович, 
1905, с. Устимівка. Рядовий. Загинув 


т 


ТИМОФІЄНКО Гаврило Гнато- 
вич, 1909, с, Устимівка. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТИМОФІЄНКО Іван Ілліч, 1923, 
с. Устимівка. Рядовий, Пропав без 
вісті у квіт. 1943, 


ТИМОФІЄНКО Іван Тимофійо- 


У 


УКРАЇНЕЦЬ Микола Миколайо- 
вич, 1916, с. Вишнева. Лейт, Загинув 
2.03.1942. Похований: с. Мятлево 
Мединського р-ну Калузької обл., 
Росія. 


25.08.1943. Похований: с. Синичине 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

СУХОТЕПЛИЙ Дмитро Васильо- 
вич, 1924. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

СУХОТЕПЛИЙ Олександр Тимо- 
фійович, 1927, с. Дудниківка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1945, 

СУХОТЕПЛИЙ Олексій Оксен- 
тійович, 1906, с. Мала Вишнева. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

СУЩОВ Гнат Юхимович, 1904, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


СУЩОВ Іван Іванович, 1920, 
с. Вишнева. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 


СУЩОВ Олександр Андрійо- 
вич, 1922, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 


СУЩОВ Сергій Андрійович, 
1918, с. Вишнева. Ст-на. Загинув 
30.07.1944. Похований: Латвія. 


вич, 1916, с. Вишнева. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.03.1942., 


ТИМОФІЄНКО Ілля Єгорович, 
1902, с. Устимівка. Рядовий. Заг. ув 
30.11.1944. Похований: Угорщина. 


ТИМОФІЄНКО Федір (Ілліч, 
1921, с. Устимівка. Рядовий. Загинув 
28.11.1944. Похований: Угорщина. 
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ЧАГОВЕЦЬ Дмитро Васильович, 
1920, с. Дудниківка. Призваний 
у 1939. Мол. лейт. Загинув 8.05.1945. 
Похований: Німеччина. 


ЧЕМЕРИС Георгій Йосипович, 


Ш 


ШАПОВАЛ Андрій (Іванович, 
1910, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Антон Герасимо- 
вич, 1910, с. і его Єфрейтор. 
Загинув 30.04.1945. Похований: 
м. Берлін, Німеччина. 


ЯЩЕНКО Михайло Пимонович, 
1926, с. Вишнева, Рядовий. Загинув 
2.114943. Похований: с. Потоки 
Дніпропетровської обл. 

ЯЩЕНКО Спиридон (Якович, 
1910, с. Вишнева, Рядовий. Загинув 
16.03.1942. Похований: с. Зябиці 
Ленінградської обл. 


1908, с. Вишнева, Рядовий. Пропав 


без вісті у лют. 1943. 


ЧЕМЕРИС Павло Федорович, 
1906, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЧЕМЕРИС Федір Петрович, 
1913, с. Вишнева. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АГЄЄВ Тихін Микитович, 1919, 
с. Волобуївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1940. 
Мол. серж. Загинув 23.09.1943. 
Похований: с. Чаплине Васильків- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 


АЗАРЕНКО Семен Тимофійо- 
вич, 1919, с. Гусарівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Серж. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

АЗАРЕНКО Тимофій Микайло- 
вич, 1920, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.11.1944. 

АКИМЕНКО Панас Захарович, 
1903, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 
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АЛБАСОВ Василь Стефанович, 
1910, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 13.08.1941. 

АЛБАСОВ Максим Стефанович, 
1914, с. Гусарівка. Мол. серж. Заги- 
нув 9.03.1942. Похований: с. Нижній 
Бишкин Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

АЛТУХОВ Федір Лук'янович, 
1904, с. Волобуївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 14.10.1943. 

АСЄЄВ Андрій Петрович, 1904, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

АСЄЄВ Андрій 0 Семенович, 
1912, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

АСЄЄВ Василь Кіндратович, 
1910, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 4.02.1945. Похований: с. Марія, 
Угорщина. 

АСЄЄВ Василь Якович, 1913, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


БАБАЙ  Їван Якович, 1925, 
с. Шевелівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
11.01.1943. Похований: с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


БАБЕНКО Василь  Силович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

БАБЕНКО Яків Якимович, 1908, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БАХТИР Абрам Мелентійович, 
1905, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


БАХТИР іван Терентійович, 
1919, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.01.1942. 
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АСЄЄВ Мойсей Захарович, 
1911, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


АСЄЄВ Микола Данилович, 
1904, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


АСЄЄВ Павло Семенович, 1920, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


АСЄЄВ Пилип Захарович, 1925, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес, 1943. 


АСЄЄВ Тихін Микитович, 1918, 
с.  Гусарівка. | Серж. Загинув 
23.09.1942. Похований: с. Чаплине 
Дніпропетровської обл. 


АСЄЄВ  Тихін Миколайович, 
1918, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
від ран 20.10.1943. Похований: 
с. Приют Магдалинівського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


АСЄЄВ Устим Семенович, 1909, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


БЕЛЄВЦОВ Василь Семенович, 
1902, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

БЕЛЄВЦОВ Григорій Мироно- 
вич, 1905, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

БЕЛЄВЦОВ Дмитро Федоро- 
вич, 1921, с. Гусарівка. Серж. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


БЕЛЄВЦОВ Йосип Семенович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Кузьма Онуфрійо- 
вич, 1896, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 

БЕЛЄВЦОВ Михайло Єгорович, 
1906, с. Гусарівка. Серж. Помер від 
ран 24.12.1944. Похований: Латвія. 

БЕЛЄВЦОВ Мефодій Семено- 
вич, 1911, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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БЕЛЄВЦОВ Никифор Спиридо- 
нович, 1913, с. Гусарівка. Лейт. Заги- 
нув 10.03.1942. Похований: с. Львів- 
ка Олександрівського р-ну Донець- 
кої обл. 

БЕЛЄВЦОВ Олександр Якович, 
1914, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Олексій (Якович, 
1920, с. Гусарівка. Єфрейтор. Помер 
від ран 20.10.1943. Похований: Смо- 
ленська обл. 

БЕЛЄВЦОВ Павло Онисимович, 
1925, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

БЕЛЄВЦОВ Петро Олексійович, 
1918, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
27.01.1945. Похований: Польща. 


БЕЛЄВЦОВ Прокіп Андрійович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 19.08.1941. 

БЕЛЄВЦОВ Семен Григорович, 
1926, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у груд. 1944. Похований: Львівська 
обл. 

БЕЛЄВЦОВ Сергій Онисимович, 
1918, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

БЕЛЄВЦОВ Степан Антонович, 
1894, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

БЕЛЄВЦОВ  Тихін Єгорович, 
1904, с. Гусарівка. Ст-на. Загинув 
у груд. 1944. Похований: Литва. 

БЕЛЄВЦОВ Яків Гнатович, 1914, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


БЕСЄДІН Гаврило Панасович, 
1903, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.03.1943. 


БЕСЄДІН Іван Панасович, 1909, 
с. Волобуївка. Рядовий. Загинув 
12.08.1943. Похований: с. Гайдари 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


БИРКА Василь Євдокимович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


БИРКА  Євдоким Пилипович, 
1899, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


БИРКА Іван Порфмилович, 1908, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БИРКА  Пантелій Корнійович, 
1910, с. Гусарівка. Ст. серж. Загинув 
у 1942. Похований: с. Дмитрівка 
Волгоградської обл. 


БИЧКОВ Григорій Олексійович, 
1914, с. Гусарівка. Лейт. Пропав без 
вісті у 1942. 

БЛЄДНИЙ щЗіновій (Іванович, 
1918, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 18.07.1944. Похований: Румунія. 

БЛЄДНИЙ | Михайло  Єгоро- 
вич, 1919, с. Волобуївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 

БЛЄДНИХ Федір (Іванович, 
1909, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

БОБИЛЬОВ Тимофій Миколайо- 
вич, 1897, с. Волобуївка. Рядовий. 
Помер від ран 18.03.1944. Похова- 
ний: м. Хмельник Вінницької обл. 

БОНДАРЕНКО Семен Макси- 
мович, 1915, с. Гусарівка. Рядовий, 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

БОРИСЕНКО Антон Карпович, 
1903, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 

БОРИСЕНКО Григорій Павло- 
вич, 1905, с. Волобуївка. Рядовий. 
Загинув 8.01.1945. Похований: 
с. Мош, Угорщина. 

БОРМСЕНКО Микола Іванович, 
1906, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 26.08.1941. 


БРАТКОВ Іван Михайлович, 
1911. Рядовий. Загинув 5.03.1943. 
Похований: с. Тросна Орловської 
обл., Росія. 


БУРДУКАЙЛО Павло Аристар- 
хович, 1905, с. Гусарівка. Мол. серж. 
Загинув 20.01.1944. | Похований: 
роз'їзд Найди Новгородського р-ну 
Новгородської обл. 

БУШЛЯ Євген Трохимович, 
1917, с. Волобуївка. Рядовий, Заги- 
нув 13.08.1942. Похований: с. Підбе- 
резці Смоленської обл., Росія. 
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ВАРАВІН Мойсей Онуфрійович, 
1908, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ВАСЕНКО Григорій Сергійович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ВАСЕНКО Дем'ян, 1909, с. Гуса- 
рівка. Рядовий. Загинув 15.02.1944. 
Похований: с. Яблунівка Київської обл. 

ВАСЕНКО  (їЇван Данилович, 
1912, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
5.04.1942. Похований: с. Борисове 
Ленінградської обл. 

ВАСЕНКО  Їван Іларіонович, 
1923, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ВАСЕНКО  (Їван Сергійович, 
1908, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ВАСЕНКО Наум Кузьмич, 1902, 
с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у жовт, 1943. Похований: м. Лозова 
Харківської обл. 

ВАСЕНКО Павло Іларіонович, 
1911, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
19.08.1943. Похований: с. Червоний 
Яр Донецької обл. 

ВАСЕНКО Павло Федорович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943 при форсуванні 
Дніпра. 

ВАСЕНКО Трохим Гаврилович, 
1915, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Михайло Саве- 
лійович, 1913, с. Гусарівка. Рядо- 
вий. Загинув 17.04.1942. Похований: 
Ржевський р-н Тверської обл. 


г 


ГАВРИШ Михайло Григорович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 


1: 


ВЕРБИЦЬКИЙ Андрій Йосипо- 
вич, 1896, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Василь Романович, 
1909, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
31.07.1943. Похований: с. Синяєво 
Новгородської обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Григорій Мефоді- 
йович, 1909, м. Горлівка Донецької 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Ілля Семенович, 
1924, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну. Серж. Загинув у 1943. Похова- 
ний: с. Грабське Донецької обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Кіндрат Варламо- 
вич, 1925, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Олександр Тимо- 
фійович, 1919, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1942. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Федір Григоро- 
вич, 1905, с. Вербівка Балаклійсько- 
го р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Яків Кіндратович, 
1917, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ВОЛОБУЄВ Єгор Єгорович, 
1910, с. Волобуївка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ВОЛОБУЄВ (Іван Федорович, 
1922, с. Волобуївка. Гв. мол. лейт. 
Загинув 7.01.1944. Похований: с. Че- 
мерпіль Кіровоградської обл. 

ВОЛОБУЄВ Стефан 4Якович, 
1919, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 

ВОЛОБУЄВ Тимофій Петрович, 
1902, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ, 1945, 


у берез. 1943. Похований: с. Мохнач 
Зміївського р-ну Харківської обл. 
ГНЕЧКО Степан Семенович, 1912, 
с. Волобуївка. Рядовий. Загинув 
22.08.1943. Похований: с. Суха Гоміль- 
ша Зміївського р-ну Харківської обл. 
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ГНИЛИЦЬКИЙ Ілля Трохимович, 
1900, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

ГНИЛИЦЬКИЙ Полікарп Матві- 
йович, 1902, с. Гусарівка. Рядовий. 
Помер від ран 14.08.1943. Похова- 
ний: с. Стара Гнилиця Чугуївського 
р-ну Харківської обл. 

ГОЛОЛОБОВ іван Дем'янович, 
1908, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1941 під м. Тула, Росія. 

ГОЛОЛОБОВ Михайло Дем'я- 
нович, 1911, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1942. 

ГОЛОЛОБОВ Тимофій Дем'я- 
нович, 1905, с. Волобуївка. Рядовий. 
Загинув 5.02.1945. Похований: м. Бу- 
дапешт, Угорщина. 

ГОРІН Дмитро Іванович, 1920, 
с. Волобуївка, Ст. технік, лейт. Заги- 
нув 24.07.1944. Похований: Латвія. 


А 


ДЕМЧЕНКО Тимофій Сергійо- 
вич, 1899, с. Гусарівка. Серж. Заги- 
нув 6.11.1943. Похований: с. Тимо- 
фіївка Невельського р-ну Псков- 
ської обл., Росія. 

ДУДНИК Єгор Федорович, 1904, 
с. Гусарівка. Рядовий. Помер від ран 
17.08.1944, Похований: Польща. 

ДУДНИК Кирило Якович, 1914, 
с. Гусарівка. Призваний Горлівським 
РВКО Донецької обл. Загинув 
19.10.1941. Похований:  Дергачів- 
ський р-н Харківської обл. 


Є 


ЄРЕМЕНКО Данило Трохимо- 
вич, 1918, с. Гусарівка Балаклійсько- 
го р-ну. Серж., 248 сд. Помер від 
ран 18.05.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ГОРЛОВ Кирило Порфирович, 
1908, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 14.09.1942. Похований: с. Горо- 
дище Волгоградської обл. 

ГОРЛОВ Павло Петрович, 1916, 
с. Волобуївка. Рядовий. Помер від 
ран 10.09.1943. Похований: с. Кузе- 
мин Сумської обл. 

ГОРЛОВ Тихін Парфентійович, 
1901, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1942. 

ГОРЛОВ Трохим Логвинович, 
1915, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 25.11.1943. Похований: с. Луган- 
ка Кіровоградської обл. 

ГОРЛОВ Федір Федорович, 
1907, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ГУРОВ Василь Антонович, 1914, 
с. Волобуївка. Рядовий. Загинув 
5.02.1944. Похований: с. Золотково 
Псковської обл., Росія. 


ДУДНИК Свирид Іванович, 1905, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ДУДНИК Юхим Іванович, 1913, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДУМЧИКОВ Антон Євдокимо- 
вич, 1919, с. Добринівка Сумської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1943. 


ДУРАКОВ Іван Семенович, 1921, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДУРАКОВ Павло Максимович, 
1904, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 
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З 


ЗАКУТНИЙ Юхим Миколайович, 
1902, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЗАТОЛОКА Володимир Онуф- 
рійович, 1907, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЗАХАРОВ Мефодій Єрмола- 
йович, 1901, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес, 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Єгор Полієвтійо- 
вич, 1909, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 23.03.1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Іван Полікарпо- 
вич, 1888, с. Гусарівка. Рядовий. 
Помер у полоні 20.02.1942, 

ЗАХАРЧЕНКО Микола Іларіоно- 
вич, 1923, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 

ЗАХАРЧЕНКО Петро Іларіоно- 
вич, 1921, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Тимофій Івано- 
вич, 1924, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 29.06.1943. Похований: с. Ко- 
зацьке Курської обл., Росія. 


ІВАНОВ Олександр Данилович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


ІВАНОВ Семен Данилович, 1924, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

ІГНАТОВ Сергій Іванович, 1905, 
Курська обл. Рядовий. Загинув 
27.03.1944. Похований: с. Ор Двин- 
ського р-ну Брестської обл., Бєла- 
русь. 

ІЛЬТНСЬКИЙ Степан Тихонович, 
1901, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
від ран 16.05.1944. Похований: с. Ки- 
селі Одеської обл. 


ЗАХАРЧЕНКО Федір Кузьмич, 
1912, с. Гусарівка. Рядовий, сан- 
інструктор. Загинув 27.01.1943. 
Похований: с. Олексіївка Кур- 
ської обл. 


ЗВЄРЄВ Микола Мефодійович, 
1912, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у лип. 1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 


ЗВЄРЄВ Яків Мефодійович, 
1904, с. Гусарівка, Рядовий, куле- 
метник. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Іван Романович, 
1911, с, Гусарівка. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Кузьма Дем'яно- 
вич, 1897, с. Гусарівка. Рядовий. 
Помер від хвороби 24.09.1942. 
Похований:  Піскарьовське  клад., 
м. Санкт-Петербург. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Михайло Дем'я- 
нович, 1912, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Микола Олексан- 
дрович, 1924, с, Гусарівка. Рядовий, 
стрілець. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ІЇСИЧЕНКО Антон Кирилович, 
1917, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ІСИЧЕНКО Василь Трохимович, 
1909, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ІЇСИЧЕНКО Гаврило Якимович, 
с. Гусарівка. Рядовий, кулеметник. 
Помер від ран 23.09.1943. 

ІСИЧЕНКО Григорій (Якович, 
1914, с. Гусарівка. Мол. лейт. Про- 
пав без вісті у 1942. 

ЇСИЧЕНКО Йосип Лук'янович, 
1899, с. Гусарівка. Серж., к-р відділ. 
Загинув 20.07.1942. Похований: 
с. Пермяки. 

ІЇСИЧЕНКО Микола Гурійович, 
1908, с. Гусарівка. Рядовий. Помер 
у полоні 22.05.1944. 
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ЇСИЧЕНКО Микола Полікарпо- 
вич, 1926, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 5.05.1945. 


ІСИЧЕНКО Павло Кузьмич, 1922, 
с. Гусарівка. Рядовий. Помер від ран 
у груд. 1943. 


ІСИЧЕНКО Панас Сергійович, 
1894, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 


КАНДАУРОВ Андрій Давидо- 
вич, 1921, с. Волобуївка, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАНДАУРОВ Борис Петрович, 
1904, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КАНДАУРОВ Олександр Яко- 
вич, 1919, с. Волобуївка Балаклій- 
ського р-ну. К-н. Загинув 16.08.1943. 
Похований: с. Постникове Смолен- 
ської обл. 

КАНДАУРОВ Петро Омеляно- 
вич, 1898, с. Волобуївка, Рядовий. 
Помер від ран 27.07.1943. Похова- 
ний: м. Іваново, Росія. 

КАНДАУРОВ Степан Петрович, 
1917, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну. Лейт. Пропав без вісті у лип. 
1942. 

КАНДАУРОВ Яків Леонтійович, 
1898, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КАНУННИК Гаврило Андрійович, 
1904, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

КАНУННИК Тихін Ананійович, 
1917, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

КАНУНКО Тит Данилович, 1903, 
с. Гусарівка. Мол. лейт. Загинув 
27.11.1943. Похований: с. Канівське 
Запорізької обл. 

КМКТЬОВ  Їван  |Їлліч, 1919, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КЛИМЕНКО іван Хомич, 1920, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 
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21.01.1945. Похований: Угорщина. 


ІЇСИЧЕНКО Петро Костянтино- 
вич, 1909, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

ІСИЧЕНКО Степан Якимович, 
1918, с. Гусарівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 7.09.1942. Похова- 
ний: м, Волгоград. 


КОВТУН Іван Артемович, 1912, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

КОВТУН Максим Ісайович, 1917, 
с. Гусарівка. Ст-на. Загинув 7.02.1945. 
Похований: Калінінградська обл. 

КОЗИРЄВ Гаврило (Іванович, 
1898, м. Ізюм Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОНАРЄВА Віра Іванівна, 1923, 
с. Волобуївка Балаклійського р-ну. 
Рядовий, 86 окр. б-н. Пропала без 
вісті 21.08.1944. 

КОНАРЄВ Михайло Семенович, 
1904, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КОНАРЄВ Павло Єлисейович, 
1909, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
від ран 31.09.1943. Похований: ст. Бу- 
кине, Харківська обл. 

КОНАРЄВ Семен Костянтино- 
вич, 1922, с. Волобуївка. Рядовий. 
Загинув 23.10.1943. Похований: Ві- 
тебська обл., Бєларусь. 

КОНЄВ Дмитро Тимофійович, 
1919, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1941. 

КОНЄВ Михайло Семенович, 
1911, с. Волобуївка. Ст. серж. Заги- 
нув 17.11.1943. Похований: с. Буди 
Дубровенського р-ну Вітебської обл., 
Бєларусь. 

КОНЄВ Петро Іванович, с. Во- 
лобуївка. Рядовий. Помер від ран 
9.04.1944. Похований: м. Київ. 


КОНДРАТЕНКО Матвій Єфре- 
мович, 1888, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1942. 

КОНДРАТЕНКО Федір Матвійо- 
вич, 1920, с. Гусарівка. Мол. серж. 
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Загинув | 14.01.1943. Похований: 
с. Роздолля Ростовської обл., Росія. 

КОРЖОВ Дмитро Кіндратович, 
1910, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
від ран 18.03.1944, Похований: Дні- 
пропетровська обл. 

КОРЖОВ  їЇван Кіндратович, 
1901, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
від ран 3.02.1944. 

КОРЖОВ Стефан Кіндратович, 
1906, с. Волобуївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 15.07.1942. 

КОРІНЕВСЬКИЙ Григорій Ми- 
хайлович, 1920, с. Гусарівка. Ст. 
лейт. Загинув 4.10.1942. Похований: 
Осетія. 

КОРІНЕВСЬКИЙ Яків Михайло- 
вич, 1907, с. Гусарівка. Серж. Заги- 
нув 17.04.1944. Похований: Крим. 

КОСТІН Іван Григорович, 1920, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КОСТІН Павло Йосипович, 1894, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 


ЛИМАР Максим Григорович, 
1905, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ЛИМАР Федір Григорович, 1919, 
с. Гусарівка. Призваний у 1939. Ря- 
довий. Пропав без вісті 14.07.1941, 

ЛОСЬ Василь Іванович, 1926, 


м 


МАЛИШ Федір Дмитрович, 
1901, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

МАНТУЛА Лука Кіндратович, 
с. Гусарівка. Мол. лейт., 8 мотополк. 
Пропав без вісті у черв. 1941. 


МАНТУЛА Порфирій Кіндрато- 


вісті у верес. 1943. 


КОТЛЯР Єгор Петрович, 1913, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КОТЛЯР Федір Павлович, 
с. Садки Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941, 

КРАВЧЕНКО Павло Сергійович, 
1915, Кіровоградська обл. Серж. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

КРАСНИКОВ Степан Пилипович, 
1915, с. Волобуївка. Призваний у 1938. 
Техн.інтенд. Загинув 16.04.1942. 
Похований: с. Макар'їно Ленінград- 
ської обл. 


КРАСНОЖОН Устим Гнатович, 
1900, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

КРАСНОКУТСЬКИЙ Іван Ілліч, 
с. Гусарівка. Мол. серж., ст. радіо- 
телеграфіст. Пропав без вісті 
23.11.1943. 


с. Гусарівка. | Рядовий. | Загинув 
3.02.1945. Похований: Литва. 

ЛОСЬ Нестор Маркович, 1909, 
с. Гусарівка. | Рядовий. Загинув 
8.08.1943. Похований: м. Волгоград. 

ЛОХАТІН Григорій Миколайо- 
вич, с. Волобуївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 11.02.1944. 

ЛУПАНДІН Семен Пилипович, 
1915, Ставропольський край. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1944. 


вич, с. Гусарівка. Рядовий, 5 гв. артп. 
Загинув 4.02.1945. Похований: Угор- 
щина. 

МАХОРТОВ Леонтій Іванович, 
1910, Луганська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

МАЩЕНКО Гнат Калинович, 
1902, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

МАЩЕНКО Дмитро Олександ- 
рович, 1919, с. Гусарівка. Рядовий. 
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Загинув 10.10.1943. Похований: Кі- 
ровоградська обл. 

МАЩЕНКО Микола Гаврило- 
вич, 1924, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

МАЩЕНКО Петро Гнатович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у серп. 1941. 

МАЩЕНКО Яким Калинович, 
1899, с. Гусарівка. Рядовий. Помер 
від хвороби 31.10.1944. Похований: 
Литва. 

МЕДВЕДЄВ Стефан Трохимо- 
вич, 1910, с. Волобуївка. Рядовий. 
Помер від ран 12.02.1943. Похова- 


н 


НАЗАРЕНКО Микола Олексан- 
дрович, 1909. Рядовий. Помер від 
ран 29.09.1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 


НАЗАРЕНКО Олександр Дани- 
лович, 1914, с. Гусарівка. Рядовий. 
Помер від ран 2.02.1944. Похова- 
ний: Читинська обл. 


НАРОНОВ Єгор Єгорович, 1909, 
с. Волобуївка. Загинув 26.01.1945. 
Похований: Німеччина. 


НИКОНЕНКО Єгор Якович, 1909, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


о 


ОБУХОВ Іван Потапович, 1904, 
с. Гусарівка. | Рядовий. | Загинув 
13.03.1944. Похований: с. Новоселів- 
ка Баштанського р-ну Миколаїв- 
ської обл. 

ОБУХОВ Никифор Олексійович, 
с. Гусарівка. Рядовий. Помер у по- 
лоні 31.12.1942. Похований: Німеч- 
чина. 


ний: Іловинський р-н Волгоград- 
ської обл. 

МІРОШНИЧЕНКО Василь Ми- 
хайлович, 1909, с. Волобуївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Олексій Ми- 
колайович, 1917, Полтавська обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Микола Ми- 
колайович, 1915, Полтавська обл. 
Серж. Пропав без вісті у 1943. 


МІЩЕНКО Омелян Йосипович, 
1900, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.02.1943. 


НОЗДРАЧОВ Дмитро Дем'яно- 
вич, 1915, с. Волобуївка. Рядовий. 
Загинув 20.07.1943. Похований: 
с. Полтава Азовського р-ну Ростов- 
ської обл., Росія. 

НОЗДРАЧОВ Дмитро Сергійо- 
вич, 1912, с. Волобуївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

НОЗДРАЧОВ Іван Антонович, 
1913, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 3.02.1942. Похований: Лем'їі- 
градська обл. 

НОЗДРАЧОВ Михайло Сергійо- 
вич, 1914, с. Волобуївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

НОЗДРАЧОВ Петро Сергійович, 
с. Волобуївка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


ПАРАМОНОВ Григорій Дем'я- 
нович, 1918, с. Гусарівка. Мол, лейт. 
Помер від ран у квіт. 1942. Похова- 
ний: м. Москва. 

ПАРІЄНКО Дмитро Васильович, 
1906, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: м. Сера- 
фимович Волгоградської обл. 

ПАРІЄНКО Сергій Васильович, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПАРХОМЕНКО Василь Іванович, 
1922, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. і 

ПЛАХОТЯ Андрій Григорович, 
1914, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 

ПЛАХОТЯ Григорій Миколайо- 
вич, 1896, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 11.02.1944. Похований: с. Но- 
восеменівка Апостолівського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ПЛАХОТЯ Тимофій Трохимович, 
1912, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ПЛАХОТЯ Федір Трохимович, 
1916, с. Гусарівка. Лейт. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ПЛЮЩЕНКО Федір Тимофійо- 
вич, 1903, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ПЛЮЩЕНКО Федір Федоро- 
вич, 1903, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Петро Іларіоно- 
вич, с. Гусарівка. Ст. серж. Загинув 


Р 


РЕВКОВ Ілля іванович, 1900, 
с. Благодатне Вовчанського р-ну 
Харківської обл. Призваний Вовчан- 
ським РВК Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

РИНДЯ Іван Устинович, с. Гуса- 
різке, Рядовий. Загинув 4.02.1944. 
охований: с. Петрівка Дніпропет- 
ровської обл. 
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у листоп. 1943. Похований: с. Григо- 
рівка Київської обл. 

ПОПОВ Володимир Парфенті- 
йович, 1903, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув у 1943. Похований: м. Кро- 
поткін Краснодарського краю, Росія. 

ПОПОВ  Калістрат (Іванович, 
1896, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у 1942. Похований: м. Армавір Крас- 
нодарського краю, Росія. 

ПОПОВ Карпо Петрович, 1905, 
с. Гусарівка. | Рядовий. Загинув 
1.11.1943, Похований: с. Недайвода 
Дніпропетровської обл. 

ПОПОВ Карпо Павлович, 1904, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1945. 

ПОПОВ Кирило Тихонович, 1900, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ПОПОВ Митрофан Лаврентійо- 
вич, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
20.11.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 

ПОПОВ Никифор Євдокимович, 
1908, с. Гусарівка. Рядовий. Помер 
від ран 13.12.1943. Похований: 
м. Ташкент, Узбекистан. 

ПОПОВ Олексій Власович, 1896, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 21.07.1942. 

ПОПОВА Параска Андріївна, 
1923, с. Гусарівка. Рядовий. Загинула 
1.03.1944. Похована: с. Комишинка, 
Крим. 

ПОПОВ Федір Дмитрович, 1904, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 


РИНДЯ Микола Саливонович, 
1920, с. Гусарівка. Ст-на. Загинув 
11.08.1943. Похований: с. Садки Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

РИНДЯ Олексій Улантійович, 
1910, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 

РИНДЯ Петро Кузьмич, 1912, 
с. Гусарівка. Серж. Загинув 
23.05.1942. Похований: м. Вовчанськ 
Харківської обл. 
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РОЛЕНКО Карпо Лазарович, 
1915, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 6.10.1942. Похований: смт Са- 
винці Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


С 


СОКОЛЬЦОВ Василь Олександ- 
рович, 1906, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СОКОЛЬЦОВ Григорій Макси- 
мович, 1914, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СОКОЛЬЦОВ Данило Федоро- 
вич, 1910, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 7.10.1941. 

СОКОЛЬЦОВ Іларіон Сергійо- 
вич, 1908, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

СОКОЛЬЦОВ Наум Федорович, 
1901, с. Гусарівка. Серж. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 

СОКОЛЬЦОВ Федір Андрійо- 
вич, 1903, с. Гусарівка. Рядовий. 
Помер від ран 10.06.1943. Похова- 
ний: м. Оренбург, Росія. 

СТАРОВ Ілля Трохимович, 1922, 
с. Гусарівка. Серж. Загинув 8.03.1945. 
Похований: м. Прага, Чехія. 

СТАРОВ Семен Ксенофонто- 
вич, 1914, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув у берез. 1944. Похований: 
Калінінградська обл. 


т 


ТАРАСОВ Микита Пилипович, 
1901, с. Волобуївка. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1943. Похований: с. Олек- 
сіївка Харківської обл. 

ТАРАСОВ Пилип Матвійович, 
1914, с. Волобуївка. Рядовий. Загинув 
у листоп, 1943. Похований: м. Доб- 
ропілля Донецької обл. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


РЯБІНІН Юхим Михайлович, 
1903, с. Волобуївка. Рядовий. По- 
мер від ран у листоп. 1943. Похова- 
ний: с. Геївка Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


СТАРОВ Семен Степанович, 
1914, с. Гусарівка. Рядовий, 150 сд. 
Загинув 10.07.1944. Похований: с. Тру- 
біно Ржевського р-ну Тверської обл. 

СТАРОВ Тимофій Тихонович, 
1916, с. Гусарівка. Лейт. медслужби. 
Пропав без вісті у 1941. 

СУХИНЧЕНКО Андрій Пилипо- 
вич, с. Гусарівка, Рядовий. Загинув 
21.10.1944. Похований: м. Бєлгород. 

СУХИНЧЕНКО Леонід Петрович, 
1925, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 
нув 17.10.1943. Похований: с. Аули 
Дніпропетровської обл. | 

СУЧКОВ Микола Іванович, 1921, 


с. Гусарівка. Призваний у 1939. Ря- 


довий. Пропав без вісті у серп. 1941. 

СУЧКОВ Федір Дем'янович, 
1914, с. Гусарівка. Серж. Пропав 
без вісті у 1942. 

СУШИЛЬНИКОВ Іван Архипо- 
вич, 1900, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1943 

СУШИЛЬНИКОВ Іван Федосійо- 
вич, 1918, с. Волобуївка. Ст. серж. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

СУШИЛЬНИКОВ Степан Петро- 
вич, 1909, с. Волобуївка, Рядовий. 
Загинув 17.03.1942. Похований: Смо- 
ленська обл., Росія. 


ТАРУСІН Василь 0 Антонович, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТАРУСІН Василь Васильович, 
1923, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ТАРУСІН Ілля ШДорофійович, 
1922, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

ТАРУСІН Михайло Іларіонович, 
1904, с. Гусарівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


ТАРУСІН Степан Петрович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий, Загинув 
17.02.1943. Похований: с. Росіно Лич- 
ківського р-ну Новгородської обл. 


ТАРУСІН Яків Гордійович, с. Гу- 
сарівка. Рядовий. Пропав без вісті 
13.04.1944. 

ТАРУСІН Яків Юхимович, с. Гу- 
сарівка. Рядовий. Помер від ран 
у 1943. Похований: м. Чернівці. 

ТАТАРОВ Іван Гурійович, 1918, 
с. Гусарівка. Рядовий, стрілець. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ТЕПЛОВ Андрій Самійлович, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.03.1942. 

ТЕПЛОВ Василь Іванович, 1908, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТЕПЛОВ Ілля Самійлович, 1895, 
с. Гусарівка. | Рядовий. Загинув 


Ф 


ФАСТОВ Трохим Степанович, 
1904, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


Х 


ХАМИНІН Степан Федорович, 
с. Волобуївка Балаклійського р-ну. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ШЕВЧЕНКО (їЇван Вікторович, 
1911, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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| 18.08.1943. Похований: м. Зміїв Хар- 


ківської обл, 

ТИЩЕНКО Гнат Прокопович, 
1910, с, Гусарівка. Рядовий. Загинув 
5.12.1943. Похований: Запорізька 
обл. 

ТОКАР Василь Дмитрович, 1891, 
с. Гусарівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941 

ТОКАР Давид Єрмолайович, с. Гу- 
сарівка. Рядовий. Загинув 30.11.1944. 
Похований: Угорщина. 

ТОКАР порно Дмитрович, 1909, 
с. Гусарівка. призваний Львівським 
РВК. Рядовий, 28 мотостр. п. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


ТОКАР Петро Іванович, с. Гуса- 
рівна, Матрос. Загинув 3.07.1942. 
охований: м. Севастополь, Крим. 


ТРОФИМОВ Григорій Онисимо- 
вич, с. Гусарівка. Рядовий, 526 ап. 
Загинув 22.07.1942. Похований: 
м. Ростов-на-Дону, Росія. 


ШЕВЧЕНКО (їван Сергійович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Петро (Савович, 
1903, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





ШЕВЧЕНКО Семен Сергійович, 
1921, с. Гусарівка. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: с. Красна Буда 
Могильовської обл., Бєларусь. 

ШЕВЧЕНКО Тимофій Вікторо- 
вич, 1906, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 1.02.1943. Похований: с. Пет- 
ровське Хомутовського р-ну Кур- 
ської обл. 

ШЕВЧЕНКО (Яків Вікторович, 
1916, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Юхим Тимофійович, 
1910, с. Гусарівка. Рядовий. Помер 
від ран 1.02.1944. Похований: Дні- 
пропетровська обл. 

ШЕРЕМЕТЬЄВ Іван Степанович, 
1924, с. Гусарівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШЛЯХОВ Гаврило Панасович, 
1903, с. Волобуївка. Рядовий. Заги- 


ЯКИМЕНКО Григорій Пилипо- 
вич, 1912, с. Гусарівка. Рядовий. 
Загинув 8.08.1944. 


ЯКИМЕНКО Кирмло Олександ- 
рович, 1908, с. Волобуївка. Рядовий. 
Загинув у січ. 1944. Похований: 


ЗАЛИМАНСЬКА 


БАБЕНКО Григорій Григорович, 
1906, с. Залиман Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 23.10.1942. Похований: м. Ле- 
нінськ Волгоградської обл. 


нув 12.02.1942. Похований: Кири- 
ський р-н Ленінградської обл. 

ШЛЯХОВ Кузьма Олексійович, 
1919, м. Балаклія Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 

ШЛЯХОВ Мойсей Андрійович, 
1897, с. Волобуївка. Рядовий. Помер 
у полоні 3.12.1942. Похований: Ні- 
меччина. 

ШЛЯХОВ Олександр Григоро- 
вич, 1924, с. Волобуївка, Ст. лейт,, 
к-р роти. Помер від ран 10.08.1944. 
Похований: м. Рава-Руська Львів- 
ської обл. 

ШЛЯХОВ Яків Архипович, 1910, 
с. Волобуївка, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ШУЛЬГА Семен Іванович, с. Гу- 
сарівка. Рядовий. Пропав без вісті 
7.07.1942. 


с. Молодова Вовчанського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ЯКОВЕНКО Полікарп Тимофі- 
йович, 1890, с. Гусарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ЯКОВЕНКО Семен Ілліч, 1902, 
с. Гусарівка. Рядовий. Загинув у 
листоп. 1943 при форсуванні Дніпра. 


СІЛЬСЬКА РАДА 


БАБЕНКО Іван Тихонович, 1910, 
с. Залиман. Рядовий. Загинув 
30.10.1943. Похований: с. Орлівка 
Царичанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


БАБЕНКО Павло Михайлович, 
1920, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 15.01.1945. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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БАБКА Тимофій Сергійович, 
1922, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

БАСТРИЧЕВ Дмитро Ананійо- 
вич, 1894, с. Норцівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран 29.11.1944. Похова- 
ний: м. Самбір Львівської обл. 

БЕЛЄВЦОВ Їван Сергійович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Леонтій Семенович, 
1913, с. Залиман. Рядовий. Пропар-" 
без вісті 6.08.1943. 

БЕЛЄВЦОВ Марко (Іванович, 
1914, с. Залиман. Рядовий, Загинув 
31.07.1944. ПГіохований: Польща. 

БЕРЕЖНИЙ Андрій Пилипович, 
1915, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1942. 

БЕРЕЖНИЙ Андріан Степано- 
вич, 1907, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943, 

БЕРЕЖНА Антоніна Леонтіївна, 
1915, с. Залиман. Рядовий. Загинула 
3.08.1944. Похована: Вітебська обл., 
Бєларусь. 

БЕРЕЖНА (Ганна Трохимівна, 
1923, с. Залиман. Рядовий, санінст- 
руктор. Загинула 27.08.1944. Похо- 
вана: Румунія. 

БЕРЕЖНИЙ Єгор Кирилович, 
1912, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
3.07.1944. Похований: Карелія. 

БЕРЕЖНИЙ Іван Семенович, 
1919, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941, 

БЕРЕЖНИЙ  щШЇван Пилипович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

БЕРЕЖНИЙ | Лука Тарасович, 
1909, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БЕРЕЖНИЙ Макар Степанович, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

БЕРЕЖНИЙ Олексій Абрамович, 
1914, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1944. 

БЕРЕЖНИЙ Остап Кузьмич, 1899, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


БЕРЕЖНИЙ Федір Феоктисто- 
вич, 1903, с. Залиман. Рядовий. 


Загинув 31.01.1943. | Похований: 
с. Олександрівка | Волгоградської 
обл. 


БЕРЕЖНИЙ Федот Денисович, 
1915, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
31.01.1943. Похований: с. Олександ- 
рівка Волгоградської обл. 

БЛАЖКО ван Арсентійович, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


БЛАЖКО  4їван Михайлович, 
1912, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


БЛАЖКО Ілля Романович, 1906, 
с. Норцівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 17.02.1944. Похований: 
Ленінградська обл. 


БЛАЖКО Митрофан Юхимович, 
1910, с. Норцівка. Рядовий, Загинув 
у 1941. Похований: м. Харків. 

БЛАЖКО Петро Петрович, 
1925, с. Норцівка, Рядовий, Загинув 
15.10.1943. Похований: с. Залиман 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 


БЛАЖКО Яків Юхимович, 1904, 
с. Норцівка. | Рядовий. | Загинув 
6.10.1942. Похований: с. Червоний 
Оскіл Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


БОЛВИНОВ Дмитро Андрійо- 
вич, 1918, с. Норцівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Серж. За- 
гинув 19.10.1944. Похований: Ка- 
релія. 

БОНДАРЕНКО Демид Панасо- 
вич, 1906, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


БОНДАРЕНКО Євтихій Панасо- 
вич, 1898, с. Залиман. Рядовий. 
Помер від ран 29.04.1943. Похова- 
ний: м. Россош Воронезької обл., 
Росія. 


БОНДАРЕНКО Їван Мусійович, 
1908, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
7.09,1943. Похований: с. Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

БОНДАРЕНКО Марія Іванівна, 
1924, с. Норцівка. Ст. серж. Загину- 
ла 22.11.1943, Похована: с. Мар'ївка 
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Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

БОНДАРЕНКО Михайло Івано- 
вич, 1923, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО Петро Корнійо- 
вич, 1921, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО Петро Порфиро- 
вич, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
5.10.1941. Похований: м. Бєлгород. 

БОНДАРЕНКО Петро Степано- 
вич, 1910, с. Залиман. Рядовий. За- 
гинув 5.10.1943. Похований: с. Ми- 
щурин Ріг Дніпропетровської обл. 

БОНДАРЕНКО Семен Олексан- 
дрович, 1910, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 15.07.1944. Похований: 
Литва. 


ВАКУЛЕНКО Олександр Івано- 
вич, 1900, с. Залиман. Рядовий. За- 
гинув 22.07.1942. Похований: м. Во- 
ронеж. 

ВАРВАНСЬКИЙ Петро Степано- 
вич, 1905, с. Норцівка. Рядовий. 


Г 


ГАДЯЦЬКИЙ Іван Андрійович, 
1905, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 

ГАЛУШКОВ Єгор Євменович, 
1908, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

ГАЛУШКОВ Максим Євлампі- 
йович, 1915, с. Норцівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ГОЛУБНИЧЕНКО Леонтій Семе- 
нович, 1920, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 99.02.1945. Похований: 
Польща. 
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БОНДАРЕНКО Степан Іванович, 
1908, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
8.08.1943. Похований: с. Задонецьке 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

БОНДАРЕНКО Степан Йосипо- 
вич, 1903, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті 24.07.1942. 

БОНДАРЕНКО Сергій Тихоно- 
вич, 1908, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 15.11.1943. Похований: 
с. Тернівка Дніпропетровської обл. 


БУГАРЯ Марія Іванівна, 1922, 
с. Норцівка. Рядовий. Загинула у ве- 
рес. 1943. Похована: с. Ордо-Васи- 
лівка Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

БУРЛАЙ Григорій Васильович, 
1924, с. Норцівка. Серж. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


Загинув у 1943. Похований: м. Ба- 
лаклія Харківської обл. 

ВАЩЕНКО Григорій Степано- 
вич, 1910, с. Норцівка. Серж. Помер 
від ран 23.09.1944. Похований: 
Польща. 

ВОДОЛАЗЬКИЙ Семен Дмит- 
рович, 1909, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ГОЛУБНИЧИЙ Леонід Павлович, 
1922, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ГРЕБЛЯ Григорій Тимофійович, 
1919, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ГРЕБЛЯ Микола Федорович, 
1923, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
26.03.1943. Похований: Молдова. 

ГРЕБЛЯ Петро Павлович, 1902, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

ГРОМАК Михайло Леонтійович, 
1904, с. Залиман. Єфрейтор. Заги- 


"нув 21.07.1944. Похований: Львів- 


ська обл. 
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ГУЗЕНКО (ван Тимофійович, 
1910, с. Норцівка. Серж. Пропав без 
вісті 28.02.1942. 


ГУЗЕНКО  (Їван Трохимович, 
1912, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
28.02.1942. Похований: м. Санкт- 
Петербург. 


4 


ДЕБОВА Галина Андріївна, 1920, 
с. Норцівка. | Рядовий.  Загинула 
21.04.1945. Похована: Австрія. 


ДМИТРЕНКО Степан Іванович, 
1889, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ДОВГОПОЛИЙ Петро Васильо- 
вич, 1926, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1944. 


ДРАБАН Федір Сидорович, 
1908, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


Є 


ЄЗИК Федір Федорович, 1902, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


Ж 


ЖДАНЮК Григорій Максимо- 
вич, 1909, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 
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ГУЗЕНКО шММикайло Іванович, 
1909, с. Норцівка. Серж. Загинув 
25.10.1943. Похований: Вітебська 
обл., Бєларусь. 


ГУЗЕНКО Павло Трохимович, 
1914, с, Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.06.1942. 


ДРИГВАЛЬ Микола Устинович, 
1922, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 12.10.1943. 


ДРОБОТ Андрій Васильович, 
1908, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 


ДУБОВИЙ Андрій Андрійович, 
1918, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ДУБОВИЙ Степан Семенович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
23.09.1944. Похований: Польща. 


ДУБИНА Яків Федорович, 1890, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЖДАНЮК Петро Пимонович, 
1905, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
20.01.1945. Похований: Польща. 


ЖДАНЮК Федір Пимонович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
14.04.1945. Похований: Польща. 
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З 


ЗАЙЦЕВ Гаврило Євгенович, 
1903, с. Норцівка. Ст. серж. Загинув 
у 1943. Похований: смт Савинці Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

ЗАЙЦЕВ Іван Євгенович, 1923, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

ЗАТОЛОКА Григорій Тимофі- 
йович, 1914, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1944. 

ЗАТОЛОКА Іван Григорович, 
1913, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЗГОННИК Григорій (Іванович, 
1912, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
21.05.1944. Похований: с. Марченки 
Вітебської обл. 

ЗГОННИК  (Їван Васильович, 
1905, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


ІВАНЧУК Єгор Михайлович, 
1913, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
31.07.1942. Похований: Ржевський р-н 
Тверської обл., Росія. 

ІМШЕНИЧЕНКО Павло (Івано- 
вич, 1906, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ІЩЕНКО Михайло Якович, 1925, 


КАПИНОС Іван Захарович, 1908, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КАПИНОС Павло Іванович, 1901, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 


ЗГОННИК Степан Іванович, 
1910, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
1.10.1943. Похований: с. Вовківка 
Запорізької обл. 

ЗГОННИК Степан Феоктисто- 
вич, 1905, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 26.09.1943. Похований: 
с. Діброва Дніпропетровської обл. 


ЗОЛОТУХА Шван Романович, 
1920, с. Залиман. Рядовий, 22 сп. 
Загинув 20.01.1942. Похований: 
Новгородська обл., Росія. 


ЗОЛОТУХІН Федір Федотович, 
1908, с. Залиман. Рядовий. Помер 
від ран 24.06.1942. Похований: Ле- 
нінградська обл. 


ЗУБКО Кузьма Трохимович, 
1903, с. Залиман. Рядовий. Помер 
від ран 6.09.1942. Похований: Волго- 
градська обл. 


с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 


ІЩЕНКО Микола Олексійович, 
1910, с. Залиман. Рядовий. Помер 
від ран 12.03.1944. Похований: с. Сі- 
моново Тверської обл., Росія. 


ІЩЕНКО Павло Кузьмич, 1906, 
с. Довгалівка Балаклійського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


КОВАЛЕНКО Павло Васильович, 
1909, с. Норцівка. Лейт. Загинув 
28.03.1942. Похований: Смоленська 
обл., Росія. 

КОСЕНКО Дмитро  Їванович, 
1927, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
14.01.1945. Похований: Польща. 

КОСЕНКО (Їван Миколайович, 


1913, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 27.09.1942. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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КОСТІН Іван Андрійович, 1908, 
с. Залиман. Серж., к-р відділ. Заги- 
нув 3.04.1944. Похований: с. Станки, 
Росія. 

КУЛІШ Олексій Юхимович, 
1893, с. Залиман. Рядовий. Загинув 


Л 


ЛАПЧЕНКО Антон Данилович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
31.08.1943. Похований: с. Артемівка 
Донецької обл. 

ЛАПЧЕНКО щЇван Данилович, 
1912, с. Залиман. Серж. Загинув 
15.04.1943. Похований: с. Задонецьке 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

ЛАПЧЕНКО Роман Павлович, 
1899, с. Залиман. Рядовий. Помер 
від ран 11.09.1943. Похований: 
м. Россош Воронезької обл., Росія. 

ЛИТВИНОВ Павло Федорович, 
1925, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
у 1942. Похований: с. Байрак Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

ЛИТОВКА Михайло Леонтійо- 


М 


МАНТУЛА їван Спиридонович, 
1918, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1945. 


МАНУЙЛОВ Григорій Леонтійо- 
вич, 1908, с. Норцівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 6.09.1941. 


МАХИНЯ Василь Корнійович, 
1915, с. Норцівка. Ст. лейт. Загинув 
8.05.1942. 


МАХИНЯ Михайло Микитович, 
1915, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


19.01.1945. Похований: Німеч- 


чина. 

КУРИЛО Степан Іванович, 1920, 
с. Залиман. Ст. серж. Загинув 
2.08.1942. Похований: с. Полушино 
Тверської обл., Росія. 


вич, 1906, с. Байрак. Рядовий. Заги- 
нув 17.07.1943. Похований: с. Завад- 
ське Золочівського р-ну Харківської 


обл. 


ЛУЖЕНИК Федір Семенович, 
1912, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.09.1944. М 


ЛУКІЄНКО Василь Степанович, 
1904, с. Залиман Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 6.09.1942. 


ЛУКІЄНКО  Їван Йосипович, 
1907, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЛУКІЄНКО Федір Йосипович, 
1903, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


ЛУЦЕНКО Яків Федорович, 
1905, с. Залиман. Серж. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 


МАХИНЯ Петро Никифорович, 
1911, с. Норцівка. Мол. лейт. Про- 
пав без вісті у верес. 1942. 

МАХИНЯ Федір Петрович, 1911, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 


МЕРЕЖКО Микола Олексійо- 
вич, 1908, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 12.09.1943. Похований: 
м. Новоросійськ Краснодарського 
краю. 

МІЩЕНКО 4шМикола Кузьмич, 


1904, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 
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н 


НАРОЖНИЙ Василь Іванович, 
1902, с. Залиман. Рядовий. Помер 
у полоні 31.07.1944. Похований: НІі- 
меччина. 


НАРОЖНИЙ Павло (Іванович, 


о 


ОЛІЙНИК Іван Пилипович, 1920, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ОЛІЙНИК Трохим Петрович, 
1903, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ОЛІЙНИК Федір Тарасович, 
1905, с. Залиман. Рядовий. Загинув 


ПАЗІЙ Марко Охрімович, 1918, 
с. Залиман. Призваний у 1938. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1941. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Роман Мака- 
рович, с. Норцівка. Ст, серж. Помер 
від ран 4.03.1944, Похований: смт Тер- 
ни Дніпропетровської обл. 


ПЕРЕГОН Єгор Максимович, 
1922, с. Норцівка. Мол. серж. Заги- 
нув 5.08.1943. Похований: с. Глинки 
Орловської обл., Росія. 

ПЕРЕГОН Олександр Трохимо- 
вич, 1900, с. Норцівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 12.11.1941. 

ПЕРЕГОНОВ Пилип Семенович, 
1896, с. Норцівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.03.1943. 

ПЕТРОВ Іван Тихонович, 1905, 
с. Норцівка. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: с. Попівка. 


1918, с. Савинці. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


НЕЧЕПУРЕНКО Дмитро Тихо- 
нович, 1923, с. Норцівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 18.04.1944. 


НЕЧЕПУРЕНКО Іван Тихонович, 
1907, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
22.09.1944. Похований: Латвія. 


3.07.1942. Похований: м. Севасто- 
поль, Крим. 


ОЛІЙНИК Яків Трохимович, 
1904, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
10.09.1943. Похований: с. Чепіль 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


ОНИЩЕНКО Василь Михайло- 
вич, 1924, с. Залиман. Ст. серж. 
Загинув 27.10.1943. Похований: 
с. Любов Дніпропетровської обл. 


ПІЩАНИЙ Василь (Іванович, 
с. Залиман. Призваний у 1941. Заги- 
нув 27.03.1944. Похований: с. Натя- 
гайлівка Київської обл. 

ПІЩАНИЙ Володимир Петро- 
вич, 1902, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 27.03.1945. Похований: 
Польща. 

ПІЩАНИЙ Іван Севастянович, 
1912, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 

ПІЩАНИЙ Михайло Іванович, 
1909, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
28.04.1945. Похований: Чехія. 

ПІЩАНИЙ Олексій Севастяно- 
вич, 1922, с. Залиман. Лейт. Помер 
від ран 23.02.1944. 

ПІЩАНИЙ Прокіп Єгорович, 
с. Залиман. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.06.1942. 

ПІЩАНИЙ Степан Микитович, 
1916, с. Залиман. Загинув 10.10.1941. 
Похований: Тверська обл., Росія. 


-БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


241 





ПОЛЕЖАКА Василь Степано- 
вич, 1904, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1944. 

ПОЛЕЖАКА Данило Семено- 
вич, 1921, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПОЛЕЖАКА Іван Якович, 1910, 
с. Залиман. Лейт. Загинув 10.04.1944. 

ПОЛЕЖАКА Любов Андріївна, 
1904, с. Залиман. Рядовий. Загинула 
27.07.1944. Похована: с. Осталовичі 
Львівської обл. 

ПОЛЕЖАКА Сергій Якович, 
1914, с. Залиман. Лейт. Загинув 
у 1942. Похований: м. Воронеж, 
Росія. 

ПОЛЕЖАКА Федір Петрович, 
1918, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1945, 


р 


РЕШЕТНИК Петро Кирилович, 
1925, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 26.05.1943. 


РУБАН Костянтин Панасович, 


| 1903, с. Залиман. Рядовий. Помер 


від ран у берез. 1945. Похований: 
Польща. 


С 


САВЧЕНКО Федір Якимович, 
1914, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 10.04.1943. 

САДИЦЬКИЙ Дмитро Григоро- 
вич, 1925, с. Залиман. Рядовий, За- 
гинув 18.03.1943. Похований: с. Чер- 
вона Гусарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

САДОВСЬКИЙ Павло Станісла- 
вович, 1922, с. Норцівка. Рядовий. 
Загинув 14.04.1943. Похований: с. Ру- 
сіново Смоленської обл., Росія. 


ПШЕНИЧНИЙ щЇван (|Іванович, 
1902, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1943. 

ПШЕНИЧНИЙ Іван Йосипович, 
1922, с. Залиман. Загинув 5.05.1944. 

ПШЕНИЧНИЙ Іван Михейович, 
1905, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.05.1944. : 

ПШЕНИЧНИЙ Іван Свиридович, 
1917, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
4.11.1941. Похований: Турецький вал, 
Крим. 

ПШЕНИЧНИЙ Олексій Федоро- 
вич, 1898, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув у берез. 1944. Похований: 
с. Романки Дніпропетровської обл. 

ПШЕНИЧНИЙ Петро Михейович, 
1908, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
22.07.1943. Похований: с. Завадське 
Золочівського р-ну Харківської обл. 


САЄНКО Іван Дмитрович, 1914, 
с. Залиман. Рядовий. Загинув 
6.02.1943. Похований: м. Санкт-Пе- 
тербург. 

САНКЕВИЧ Андрій Миколайо- 
вич, с. Залиман. Мол. лейт. Загинув 
26.03.1944. Похований: с. Олександ- 
рівка Миколаївської обл. 

СЕЛИЖЕНКО Григорій Савич, 
1908, с. Норцівка. Ст-на. Загинув 
11.09.1943. Похований: Брянська 
обл., Росія. 

СЕМЕШКО Федір Лук'янович, 
1904, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
4.04.1945, Похований: Польща. 
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СИНЯЄВ Григорій Михайлович, 
1922, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1944. 

СІННИЙ Михайло Васильович, 
1912, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

СКРИПНИК Давид Степанович, 
1911, с. Залиман. Рядовий. Загинув 
19.01.1943. Похований: с. Молочне 
Вологодської обл., Росія. 

СКРИПНИК Федір Мусійович, 
1913, с. Залиман. Ст. серж. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

СОЛОДОВНИК Тимофій Васи- 
льович, 1901, с. Залиман. Рядовий. 
Загинув 16.01.1943. Похований: с. Ко- 


т 


ТАРАН Андрій Михайлович, 
1915, с. Норцівка. Рядовий, Пропав 
без вісті у жовт. 1943, 

ТАРАН Іван Васильович, 1913, 
с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
2.10.1943. Похований: Смоленська 
обл., Росія. 

ТАРАН Іван Никифорович, 1923, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.03.1942. 

ТАРАН Назар Іванович, 1904, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ТАРАН Микола Назарович, 1921, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.08.1943. 


ТАРАН Петро Никифорович, 


ц 


ЦВІТКО Петро Антонович, 1921, 
с. Залиман. Рядовий. Загинув 
26.11.1942. Похований: с. Оліно, 
Калмикія. 


валівка Сватівського р-ну Луган- 
ської обл. 


СОЛОДОВНИК Федір Митро- 
фанович, 1909, с. Норцівка. Ст. лейт. 
Загинув 10.03.1943. Похований: Смо- 
ленська обл. 


СУДДЯ Іван Григорович, 1910, 
с. Залиман. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. Похований: с. Менжинка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


СУЩОВ Антон Петрович, 1908, 
с. Залиман. Рядовий. Загинув 
2.04.1942. Похований: с. Новомико- 
лаївка Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. 


1912, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
10.03.1943. 


ТЕРНОВИЙ Василь Григорович, 
1910, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ТЕРНОВИЙ Іван Якович, 1910, 
с. Норцівка. Ст. серж, Загинув 
8.06.1943. Похований: Смоленська 
обл. 


ТИМЧЕНКО Михайло Андрійо- 
вич, с, Норцівка. Ст, серж. Загинув 
29.04.1945, Похований: с. Швина, 
Німеччина. 

ТКАЧЕНКО Володимир Кузь- 
мич, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
29.03.1945. Похований: с. Каркошка, 
Польща. 

ТКАЧОВ Григорій Терентійович, 
с. Норцівка. Мол. серж. Загинув 
14.07.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 
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ЧЕРЕДНИЧЕНКО Григорій Анд- 
рійович, 1899, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Іван Мартино- 


Ш 


ШАПОВАЛОВ Володимир Да- 
нилович, 1923, с. Норцівка. Ст. лейт. 
Пропав без вісті 13.02.1944. 


ШЕЙКО Василь Якович, с. Зали- 
ман. Рядовий. Помер від ран 
19.10.1943. Похований: Київська обл. 


ШЕЙКО Павло  Гордійович, 
с. Норцівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ю 


ЮТКАЛО Кирило Пилипович, 
1910, с. Залиман. Матрос, стрілець. 
Загинув 5.07.1944. Похований: Ка- 
релія. 


ЯКИМЕНКО Андрій Йосипович, 
1909, с. Залиман. Рядовий. Помер 
у полоні 12.05.1943. 

ЯКИМЕНКО щ4Іван Борисович, 
1909, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЯКИМЕНКО Назар Калинович, 


вич, 1898, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Микола Івано- 
вич, 1910, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті 3.08.1943. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Степан Андрі- 
йович, 1906, с. Залиман. Рядовий. 
Пропав без вісті 10.04.1943, 


ШЕЙКО Тимофій Якович, 1914, 
с. Норцівка, Серж. Пропав без вісті 
7.04.1943. 


ШЕЙКО Юхим Дмитрович, 
1906, с. Норцівка. Рядовий. Загинув 
24.07.1942. Похований: с. Савин- 
ці Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


ШЕСТОПАЛ Пилип Іларіонович, 
1923, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 


1907, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

ЯКОВЕНКО Костянтин Панасо- 
вич, 1905, с. Норцівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

ЯКОВЕНКО Павло Панасович, 
1902, с. Норцівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 27.02.1942. 

ЯЩЕНКО Василь Григорович, 
1913, с. Залиман. Рядовий. Пропав 
без вісті 28.06.1942. 
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ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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АЛФІМОВ Іван Іванович, с. Ло- 
зовенька Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Мол. лейт. йон від 
ран 20.10.1941. Похований: м. Лу- 
ганськ. 


АЛЬНІКОВ Іван Григорович, 
1898, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 12.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


АЛЬНІКОВ (Іван Семенович, 
1907, с. Лозовенька. Рядовий. По- 
мер у полоні 25.09.1943, 


АНІНКОВ Василь Федорович, 
1898, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 


БЕЛЄВЦОВ Олексій Захарович, 

1925, с. Гусарівка Балаклійського 

-ну. Рядовий. Загинув 6.05.1945. 
охований: Німеччина. 

БИЧКОВ Григорій Олексійович, 
1916, с. Садки. Мол. лейт. Пропав 
без вісті у 1942. 

БИЧОК Яків 
с. Мар'ївка. Рядовий. 
вісті у жовт. 1943 

БЛУДОВ Ілля Стефанович, 1916, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

7 | БОБРИЦЬКИЙ Іван Денисович, 
1907, с. Лозовенька Балаклійського 


Прокопович, 
ропав без 


ВАРЕНИК Данило Олександро- 
вич, 1921, с. Дробиші Новгород- 
Сіверського р-ну Чернігівської обл. 
Рядовий. Загинув 10.08.1944. Похо- 
ваний: Польща. 


нув 4.04.1944. Похований: с, Анато- 
лівка Березівського р-ну Одеської 
я. 


АНІНКОВ Іван Васильович, 1903, 
с, Орлиноярське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

АРХИПОВ Василь Іванович, 1922, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

АРХИПОВ Григорій Іванович, 
1899, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 3.09.1943. Похований: смт Ниж- 
ня Кринка Донецької обл. 

АРХИПОВ Михайло Степанович, 
1902, с. Лозовенька. Лейт. Загинув 
24.12.1944. Похований: Угорщина. 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 

пав без вісті у листоп. 1943. 
БОБРИЦЬКИЙ Олександр Ми- 

хайлович, 1913, с. Мар'ївка Балак- 


лійського р-ну. Рядовий. Пропав 


без вісті у листоп. 1943 
БОНДАРЕНКО Їван (Іванович, 
1908, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Загинув 11.12.1941, 
БОНДАРЕНКО Іван Пантелійо- 
вич, с. Мар'ївка. Рядовий. Помер 
у полоні 2.04.1942. 
а НОНАЖЕЕНКО олова сн 
ович, , с. Мар'ївка. Рядо- 
ні Помер від ран 1011945. 
БУТКО Степан Павлович, 1918, 
с. Вільне. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: м. Серпухов Москов- 
ської обл. 


ВІСКОВАТОВ Микола Іванович, 
906, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у серп. 1943. 

ВОЄВОДЧЕНКО Костянтин Юхи- 
мович, 1911, м. Харків. Серж. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ВОЛВЕНКОВ Євген (Іванович, 
1905, с. Мар'ївка. Рядовий. Загинув 
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28.08.1942. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 

ВОЛОХАНЬ Михайло Пилипо- 
вич, 1910, с. Вільне Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1942. 

ВОЛОШИН Григорій Петрович, 
1910, с. Садки Балаклійського р-ну 


г 


ГАЛИЦЬКИЙ Яків Федорович, 
1912, с. Мар'ївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
20.01.1942. Похований: с. Морозівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

ГЛУЩЕНКО Андрій Кузьмич, 
1910, с. Садки Балаклійського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

ГЛУЩЕНКО Микола Никифоро- 
вич, 1926, с. Садки. Рядовий. Заги- 
нув 20.01.1945. Похований: Угор- 
щина. 

ГЛУЩЕНКО Никанор Микито- 
вич, с. Тушине Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: с. Тара- 
сіно Гатчинського р-ну Ленінград- 
ської обл. 

ГЛУЩЕНКО Никифор Вікенті- 
йович, 1904, с. Садки. Рядовий. 
Помер від ран 8.08.1943. Похова- 
ний: Ленінградська обл. 

ГОЛОЗУБОВ Андрій Кузьмич, 
1921, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 24.02.1943. Похований: с. Дмит- 
рівка Орловської обл., Росія. 


Д 


ДАНИЛЬЧЕНКО Григорій Гера- 
симович, 1914, с. Лозовенька. Серж. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ВОРОБИОВ Олександр Федосі- 
йович, 1925, с. Волвенкове Балак- 
лійського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ВОРОБИОВ Роман Андрійович, 
1904, с. Волвенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 15.03.1943. 


ГОЛОЗУБОВ Андрій Йосипович, 
1910, с. Орлиноярське Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941, 

ГОЛОЗУБОВ Василь Васильо- 
вич, 1910, с. Лозовенька. Рядовий. 
Загинув 23.02.1944. Похований: Ле- 
нінградська обл. 

ГОЛОЗУБОВ Іван Тимофійович, 
1904, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1944. 

ГОЛОЗУБОВ Олександр Васи- 
льович, 1918, с. Лозовенька Балак- 
лійського р-ну Харківської обл, 
Рядовий. Загинув 16.08.1943. Похо- 
ваний: Брянська обл., Росія. 

ГОЛОЗУБОВ Павло Кузьмич, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. По- 
мер у полоні 8.08.1943. 

ГОЛОЛОБОВ Олександр Івано- 
вич, 1920, с. Лозовенька. Рядовий. 


"Пропав без вісті у верес. 1943. 


ГОЛУБ Данило Сергійович, 1926, 
с. Садки Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
8.03.1943. Похований: с. Геївка Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл, 


ГОНЧАРОВ Павло Сергійович, 
с. Лозовенька, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДАНИЛЬЧЕНКО Петро Гераси- 
мович, 1926, с. Лозовенька. Рядо- 
вий. Загинув 1.04.1945. Похований: 
Німеччина. 


ДУРНЄВ Кузьма Федорович, 
1907, с. Лозовенька. Ст. серж. 
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Загинув 10.10.1944. 


Югославія. 


ДУРНЄВ Макар Володимирович, 
1915, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.12.1943. 


ДУРНЄВ Микола Володимиро- 


Похований: 


Є 


ЄСЬКОВ Тарас Олексійович, 
1906, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 31.08.1942. 


Ж 


ЖУКОВ Стефан Якович, 1920, 
с. Садки Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 


З 


ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Іван Тимо- 
фійович, 1907, с. Мар'ївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл, Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Максим Іл- 
ліч, 1903, с. Вільне Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Петро Юхи- 
мович, с. Мар'ївка. Рядовий. Помер 
від хвороби 16.02.1943. Похований: 
м. Оренбург, Росія. 


ЗАТОЛОКА Максим Денисович, 
1912, Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 


вич, 1915, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 


ДУРНЄВ Павло Іванович, 1901, 
с. Лозовенька. Рядовий. Загинув 
1.11.1944. Похований: Угорщина. 


ДУРНЄВ Сергій Васильович, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 


пав без вісті у листоп. 1941. 


ЗАТОЛОКА Микайло Денисо- 
вич, 1917, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Загинув у 
зе 1943. Похований: Одеська 
обл. 


ЗАТОЛОКА Пилип Васильович, 
1905, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 22.08.1943. Похований: с. Веселе 
Сумської обл. 


ЗАХАРОВ Василь Петрович, 
1923, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 28.09.1942. Похований: Зубцов- 
ський р-н Тверської обл., Росія. 


ЗАХАРОВ Володимир Федоро- 
вич, 1920, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЗАХАРОВ Григорій Микайло- 
вич, 1900, с. Лозовенька Балаклій- 
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ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий, Помер від хвороби 23.04.1943. 
Похований: Бєларусь. 

ЗАХАРОВ (ЇІван Олексійович, 
1902, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у листоп. 1943. Похований: Київ- 
ська обл. 

ЗАХАРОВ Іван Васильович, 
1923, с. Лозовенька. Ст. серж. Про- 
пав без вісті 8.07.1944. 

ЗАХАРОВ Іван Пантелійович, 
1921, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну. Ст. лейт. Загинув 9.05.1944. 

ЗАХАРОВ Іван Григорович, 
1921, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ЗАХАРОВ Іван Тимофійович, 
1923, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАХАРОВ Кузьма Якович, 1905, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ІСИЧЕНКО Іван Гнатович, 1918, 
с. Нова Серпухівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КАДАМША Олексій Пилипович, 


1919, с. Вільне Балаклійського р-ну. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


КАЛАЙДА Тихін Трохимович, 
с. Садки Балаклійського р-ну. Ст. 
серж. Загинув 13.12.1943. Похова- 


ний: смт Новгородка Кіровоград- 
ської обл. 
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ЗАХАРОВ Микола Михайлович, 
1904, с. Лозовенька. Ст. лейт, Заги- 
нув у 1943. Похований: Латвія. 

ЗАХАРОВ Пилип Олексійович, 
1903, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

ЗІНОВ'ЄВ Василь Федорович, 
1920, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 10.09.1943. Похований: м. Ге- 
ленджик Краснодарського краю, 
Росія. 

ЗІНОВ'ЄВ Іван Васильович, 1921, 
с. Лозовенька, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

ЗОЛОТАРЬОВ Микола Іванович, 
1912, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Гера- 
симович, 1927, с. Лозовенька. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1945, 

ЗОЛОТАРЬОВ Олексій Микито- 
вич, 1895, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


КЛИМОВ Федір Савелійович, 
1920, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Лейт. Загинув 
29.01.1944. Похований: с. Горки Ма- 
ловишерського р-ну Новгородської 
обл., Росія. 


КОВТУН Яків Зіновійович, 1905, 
с. Нова Серпухівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Загинув у 1944. По- 
хований: с. Рожніцеве, Польща. 


КОЖЕВНИКОВ Василь Якович, 
1909, с.  Лозовенька. Рядовий. 
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но 


Загинув 11.07.1943. Похований: сел. 
Борівське Шевченківського р-ну Хар-! 
ківської обл. 

КОЖЕВНИКОВ Олексій Івано- 
вич, 1895, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОЖЕВНИКОВ Пилип Петрович, 
с. Лозовенька. Мол. лейт. Загинув 
6.08.1944. 

КОЖЕВНИКОВ Сергій Васильо- 
вич, 1921, с. Лозовенька. Ст-на. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОМОВ Василь Мефодійович, 
1920, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 27.07.1942. Похований: Ленін- 
градська обл. 


Л 


ЛАБИНЦЕВ Василь (Іванович, 
1920, с. Лозовенька. Лейт. Загинув 
25.05.1942. 

ЛАБИНЦЕВ (Іван Данилович, 
1900, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ЛАБИНЦЕВ Михайло Іванович, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЛАБИНЦЕВ Стефан Ілліч, 1919, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті 15.01.1943. 

ЛІСУНОВ Василь Григорович, 
1901, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


М 


МАЛИХІН Іван Васильович, 1897, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1945. 


МИНЦЕВ Петро Матвійович, 
1910, с. Вільне Балаклійського р-ну. 


КОНДРАТЬЄВ Іван Данилович, 
1922, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КОРЕЦЬКИЙ Василь Микитович, 
1925, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

КОРЕЦЬКИЙ Олексій Михайло- 
вич, 1919, с. Нова Серпухівка. Мол. 
серж. Пропав без вісті 26.03.1943. 

КОТЯШ Іван Васильович, 1924, 
с. Вільне Балаклійського р-ну. Рядо- 
вий. Загинув у 1943. Похований: 
сел. Краснопавлівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. 

КОЩЕЄВ Андрій Володимиро- 
вич, 1919, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЛІСУНОВ Василь Сергійович, 
1902, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у 1942. 

ЛІСУНОВ Іван Васильович, 1897, 
с. Лозовенька. Рядовий. Помер у по- 
лоні 6.12.1942. 


ЛІСУНОВ Петро Васильович, 
1897, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 16.03.1944. Похований: м. Він- 
ниця. 


ЛІХАЧОВ  Тихін Андрійович, 
с. Вільне Балаклійського р-ну. Ст. 
лейт. Помер від ран 6.10.1945. Похо- 
ваний: м. Вятка, Росія. 


ЛУЧАНІНОВ Іван Микитович, 
1904, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 


МИРОНОВ (Іван Федорович, 
1905, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 26.04.1944. Похований: Волин- 
ська обл. 


МІНІН Петро Іполітович, 1920, 
с. Лозовенька. Лейт. Пропав без 
вісті 28.12.1943. 
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МІРОШНИЧЕНКО Андрій Сте- 
панович, 1905, с. Лозовенька. Серж. 
Загинув 20.04.1944. Похований: с. Ка- 
линівка Черняхівського р-ну Калі- 
нінградської обл., Росія. 

МОРДОВІН Василь Григорович, 
1907, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 24.06.1944. Похований: Карелія. 

МОРДОВІН Іван Миколайович, 
1922, с. Лозовенька. Серж. Пропав 
без вісті 8.08.1942. 

МОРДОВІН Микола Іванович, 


НЕСКОРОДЬ Олексій Васильо- 
вич, 1920, с. Вільне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Серж. Заги- 
нув 25.03.1945. Похований: Чехія. 


НІКІТІН / Бормс Сергійович, 
1894, с. Лозовенька Балаклійського 


о 


ОГЛОБЛІН Кузьма (Іванович, 
1895, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у трав. 1942. 


ОНІПКО Максим Максимович, 
1911, с. Нова Серпухівка Балаклій- 


п 


ПАНОВ Петро Іванович, 1904, 
с. Лозовенька. Рядовий. Загинув 
1.10.1943. Похований: с. Куцеволівка 
Онуфріївського р-ну Кіровоград- 
ської обл. 
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1903, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 28.06.1942. 

МОРДОВІН Олексій Микитович, 
1923, с. Лозовенька. Ст. лейт. Заги- 
нув 12.03.1944. Похований: Миколаїв- 
ська обл. 

МОРОЗ Михайло Іванович, 1901, 
с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

МУРАХОВСЬКИЙ Павло Костян- 
тинович, 1901, с. Лозовенька. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943, 
НІКІТІН Іван Іванович, 1913, 


с. Лозовенька. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1942. 


НІКІТІН Степан Микитович, 
1898, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


Загинув 
Брестська 


ського | р-ну. Рядовий. 
12.07.1944. Похований: 
обл., Бєларусь. 


ОНІПКО Максим Устинович, 
1903, с. Вільне. Рядовий. Загинув 
12.07.1944. Похований: Брестська 
обл. 


ПАРХОМЕНКО Георгій Михай- 
лович, 1925, с. Нова Серпухівка. 
Єфрейтор. Загинув 9.09.1943. Похо- 
ваний: с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

ПАРХОМЕНКО Григорій Юхи- 


мович, 1919, с. Гусарівка Балаклій- 
ського | р-ну. Рядовий. Загинув 
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26.09.1941. Похований: с. Дубров- 
ка Всеволозького р-ну Ленінград- 
ської обл. 

ПАРХОМЕНКО Петро Юхимо- 
вич, 1910, с. Нова Серпухівка Ба- 
лаклійського р-ну. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ПАРХОМЕНКО Сергій Юхимо- 
вич, 1922, с. Нова Серпухівка. Рядо- 
вий, Загинув 17.08.1943. Похований: 
Смоленська обл., Росія. 


ПАШКОВ Іван Іванович, 1920, 
с. Лозовенька Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Загинув у 1942. 

ПЕТРЯЄВ Іван Миколайович, 
1918, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 23.02.1943. Похований: Ленін- 
градська обл. 

ПЕТРЯЄВ Михайло Миколайо- 
вич, 1925, с. Лозовенька. Єфрейтор. 
Помер від ран 20.03.1944. Похова- 
ний: м. Смоленськ, Росія. 

ПЕТРЯЄВ Микола Григорович, 
1911, с. Лозовенька. Ст, лейт, Заги- 
нув 7.10.1943. Похований: м. Го- 
мель, Бєларусь. 

ПЕТРЯЄВ Семен Григорович, 
1896, с. Лозовенька. Рядовий. По- 
мер від хвороби 13.09.1942. Похова- 
ний: с. Солонка Нехаєвського р-ну 
Волгоградської обл., Росія. 

ПИСАРЄВ Іван Петрович, 1910, 
с. Нова Серпухівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 

ПЛАХОНІН Степан Васильович, 
1911, с. Лозовенька, Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1944. 

ПЛАХОНІН Степан Дмитрович, 
с. Лозовенька. Лейт. Пропав без 
вісті 13.10.1941. 

ПЛОТНІКОВ Григорій Гераси- 
мович, 1923, с. Лозовенька. Серж. 
Загинув | 26.09.1943. | Похований: 
с. Діброва Дніпропетровської обл. 

ПЛОТНІКОВ Іван Тихонович, 
1902, с. Лозовенька. Єфрейтор. За- 
гинув 14.07.1944. Похований: Терно- 
пільська обл. 

ПЛОТНІКОВ Микола Васильо- 
вич, 1912, с. Лозовенька. Лейт. Про- 
пав без вісті 6.07.1941, 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ПЛОТНІКОВ Федір Іванович, 
1908, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, За- 
гинув 28.01.1945. Похований: м. Бу- 
дапешт, Угорщина. 

ПОЙМАНОВ Василь Васильо- 
вич, 1922, с. Лозовенька. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПОЙМАНОВ Єгор (Іванович, 
1902, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 29.10.1942. 


ПОЙМАНОВ Іван Васильович, 
1907, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПОЛУКАРОВ Василь Степано- 
вич, 1914, с. Лозовенька. Лейт, Заги- 
нув 13.08.1942. 

ПОЛУКАРОВ Михайло Федоро- 
вич, 1906, с. Лозовенька. Рядовий. 
Загинув 17.04.1944. | Похований: 
с. Антонівка Тлумацького р-ну Іва- 
но-Франківської обл. 

ПОЛУКАРОВ Федір Степано- 
вич, 1911, с. Лозовенька, Рядовий. 
Помер від ран 31.03.1942. Похова- 
ний: Ленінградська обл. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Ілля Олексійо- 
вич, 1901, с. Мар'ївка Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Сергій Олексі- 
йович, 1909, с. Мар'ївка. Рядовий. 
Загинув у 1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Федір Олексійо- 
вич, 1915, с. Мар'ївка, Ст. серж. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

ПОЛЯНЦЕВ Сергій (Іванович, 
1907, с. Лозовенька. Серж. Пропав 
без вісті у верес, 1943. 

ПОПОВ Василь Іванович, 1922, 
с. Лозовенька. Ст, лейт. Загинув 
13.07.1944. Похований: Львівська 
обл. 

ПОПОВ Іван Сергійович, 1900, 
с. Лозовенька, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПОПОВ Микита Іларіонович, 
1904, с. Нова Серпухівка Балаклій- 
ського р-ну. Рядовий. Загинув 
19.01.1945, Похований: Угорщина. 
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Р 


РАКІТІН іван Іванович, 1914, 
с. Лозовенька Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Ст-на. Загинув 
22.09.1944. Похований: Івано-Фран- 
ківська обл. 

РАКІТІН Михайло Іванович, 
1902, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


С 


САНЬКО Іван Васильович, 1920, 
с. Лозовенька. Ст. серж. Загинув 
4.12.1942. 

САПОЖНИКОВ Іван Іванович, 
1923, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у 1945. Похований: м. Екімчан 
Амурської обл. 

САПОЖНИКОВ Федір Івано- 
вич, 1919, с. Лозовенька. Рядовий. 
Загинув 27.02.1942. Похований: 
м. Санкт-Петербург. 

СКУПЧЕНКО Артем Іванович, 
1910, м. Донецьк. Рядовий. Загинув 
23.08.1944. Похований: с. Горбів Го- 
щанського р-ну Рівненської обл. 

СЛІПЦОВ Степан Федорович, 
1898, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 18.01.1945, 

СМОЛЯНІНОВ Іван Данилович, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СМОЛЯНІНОВ Кузьма Васильо- 
вич, 1919, с. Лозовенька Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 7.07.1942. Похований: Ка- 
релія. 

СОЛОВИОВ Олексій Іванович, 
1912, с. Серпухівка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Загинув 45.08.1944, 
Похований: Польща. 

СПІЦИН Єгор Степанович, 
1906, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.12.1943. 


РАКІТІН Микола Михайлович, 
1923, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1944. 

РИЖКОВИЙ (їван Григорович, 
1923, с. Мар'ївка Балаклійського 
р-ну. Рядовий. Загинув 8.02.1945. 

РЯБІНІН Іван Федорович, 1915, 
с. Мар'ївка. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.01.1944. 

РЯБІНІН | Микола (Іванович, 
1919, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


СПІЦИН Іван Семенович, 1918, 


с. Лозовенька. Ст-на. Помер від ран 
25.08.1943. Похований: м. Богодухів 
Харківської обл, 

СПІЦИН Микола (Іванович, 


1914, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


СПІЦИН Олексій |щ4(ШІванович, 
1912, с. Лозовенька. Серж. Загинув 
4.12.1942. Похований: Ржевський 
р-н Тверської обл., Росія. 


СТАРОВ Михайло Дмитрович, 
1912, с. Нова Серпухівка. Рядовий. 
Загинув у листоп. 1943. Похований: 
с, Гуляйполе Криничанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


СТРЕМОУХОВ Василь Михайло- 


вич, 1911, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


СТРЕМОУХОВ Єгор Андрійо- 
вич, 1912, с. Лозовенька. Рядовий. 
Загинув 22.04.1945. Похований: 
Австрія. 

СТРЕМОУХОВ Єфрем Костян- 
тинович, 1905, с. Лозовенька. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


СТРЕМОУХОВ Іван Семенович, 
1923, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1945. 


СТРЕМОУХОВ Ілля Федоро- 
вич, с. Лозовенька. Рядовий. омер 
у полоні 27.11.1944. 


СТРЕМОУХОВ Микола (|Івано- 
вич, 1922, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


СТРЕМОУХОВ Митрофан Кос- 
тянтинович, 1907, с. Лозовенька. 
Серж. Загинув 19.02.1945. Похова- 
ний: Литва. 
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СТРЕМОУХОВ Олександр Васи- 
льович, 1915, с. Лозовенька Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Мол. лейт, Загинув 12.02.1943. Похо- 
ваний: Курська обл. 

СТРЕМОУХОВ Олексій Гераси- 
мович, 1902, с. Лозовенька. Рядо- 
вий. Загинув 8.09.1944. Похований: 
Львівська обл. 

СТРЕМОУХОВ Павло Єгорович, 
1911, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СТРЕМОУХОВ Петро Олексі- 
йович, 1923, с. Лозовенька. Мол. 
серж. Загинув 8.08.1944. Похований: 
Львівська обл. 


ТЕРНОВ Микита (Іванович, 
с. Лозовенька. Ст. серж. Загинув 
15.03.1944. Похований: с. Великі 


Бірки Тернопільського р-ну Терно- 
пільської обл. 


У 


УСЬКОВ Олексій Іванович, 
1921, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


Х, 


ХОЗЯЇНОВ Дмитро Петрович, 
1914, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ХОЗЯЇНОВ Єгор Андрійович, 
1912, с. Лозовенька. Рядовий. По- 
мер у полоні у 1942. 


СТРЕМОУХОВ Сергій Євдоки- 
мович, 1918, с. Лозовенька. Рядо- 
вий, Загинув 10.05.1943, Похований: 
ст. Кримська Краснодарського краю. 

СТРЕМОУХОВ Федір Григоро- 
вич, 1915, с. Лозовенька. Лейт. Про- 
пав без вісті 15.12.1941, 

СУРКОВ Олексій Семенович, 
1905, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув у 1942. Похований: Тверська 
обл., Росія. 

СУХАНОВ Яким Васильович, 
1896, с. Вільне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
18.04.1944. Похований: с. Широка 
Балка Біляївського р-ну Одеської обл. 


ТЕРНОВИЙ Петро Єгорович, 
1900, с. Мар'ївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер від хвороби 7.12.1943. Похова- 
ний: Нижегородська обл., Росія. 


ТЮТЛІКОВ Кирило Андрійо- 
вич, 1910, с. Лозовенька. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.02.1942. 


ХОЗЯЇНОВ  їЇван Петрович, 
1903, с. Лозовенька. Ст-на. Загинув 
у 1944 у Кіровоградській обл. 

ХОЗЯЇНОВ (Іван Трохимович, 
1907, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1944. 

ХОЗЯЇНОВ Микола Іванович, 
1916, с. Лозовенька, Серж. Загинув 
у лют, 1943, Похований: м. Котель- 
никово Волгоградської обл., Росія. 
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ХОЗЯЇНОВ Олександр Васильо- 
вич, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ХОЗЯЇНОВ Петро (Іванович, 


ч 


ЧУБУКІН Григорій (Іванович, 
1899, с. Лозовенька, Рядовий. Заги- 
нув 13.03.1944. 

ЧУБУКІН Федір Петрович, 
1920, с. Орлиноярське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у груд. 1941, 


Ш 


ШАПКІН Микола (Іванович, 
1920, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

ШАПОШНІКОВ Семен Нікан- 
дрович, 1923, с. Нова Серпухівка. 
Рядовий. Загинув у лют. 1942, Похо- 
ваний: с. Глазунівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

ШВЕЦОВ Степан Федорович, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 


1908, с. Лозовенька. Ст-на. Загинув 
9.01.1944 у полоні. 


ХОЗЯЇНОВ Семен (Іванович, 
1908, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1944. 


нув у 1942. Похований: с. Давидівка 
Лискинського | р-ну Воронезької 
обл., Росія. 


ШЕВЧЕНКО (Іван Прокопович, 
1905, с, Вільне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 22.04.1945. Похований: 
м. Ферст, Німеччина. 


ШИПІЛОВ Серафим Іванович, 
1907, с. Лозовенька. Рядовий. Про- 
пав без вісті 5.10.1942. 


ШОРЕЙКІН Трохим Йосипович, 
1906, с. Лозовенька. Рядовий. Заги- 
нув 21.11.1943. 


МІЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМОВ Микола Єгорович, 
1904, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


АВЕР'ЯНОВ Олексій Павлович, 
1921, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. Похований: с. Мілова 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

АКСЬОНОВ Микита Іванович, 
1917, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941, 
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АЛБАСОВ Григорій Володими- 
рович, 1919, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1944. 

АЛЯБ'ЄВ Дорофій Микитович, 
1905, с. Первомайське. Ст. серж. 
Пропав без вісті 29.11.1941. 


АЛЯБ'ЄВ Омелян Степанович, 
1918, с. Первомайське, Серж. Заги- 
нув у верес. 1943. 


БАБІН Всеволод Степанович, 
1924, с. Мілова. Рядовий. Помер від 
ран 12.03.1944. 

БАБІН Микола Леонтійович, 
1906, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

БАБІН Павло Єгорович, 1912, 
с. Мілова Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

БАБІН Петро Єгорович, с. Мі- 
лова. Рядовий. Загинув 8.11.1944. 
Похований: Угорщина. 

БАБІН Пилип Андрійович, 1900, 
с. Мілова. Рядовий. Помер від ран 
22.02.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл., Росія. 

БАБІН Федір Федорович, 1902, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті 17.08.1943. 

БАЄВ Іван Федорович, 1906, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БАЄВ Петро Сергійович, 1920, 
с. Мілова. Мол. лейт. Загинув 
15.02.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 

БАРДАКОВ Федір Никифоро- 
вич, 1911, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1942. 

БАРМАЧОВ Сергій | Титович, 
1903, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
10.03.1945. Похований: Німеччина. 

БАРТЕНЬЄВ Яків Дмитрович, 
1894, с. Первомайське. Рядовий. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


АНІЩУКОВ Павло Андрійович, 
1905, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 

АРЕП'ЄВ Іван Йосипович, 1925, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

АРЕП'ЄВ Федір Тимофійович, 
1918, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті 4.05.1942. 


Загинув у берез. 1943. Похований: 
с. Берека Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 

БАРИШНИКОВ Антон Степано- 
вич, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
23.07.1944. Похований: Вітебська 
обл., Бєларусь. 

БАРИШНИКОВ Єлисей Мико- 
лайович, 1922, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1942. 


БАРИШНИКОВ Максим Семе- 
нович, 1926, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1945. 

БАРИШНИК Микола Федоро- 
вич, 1910, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БАСОВ Іван Єгорович, 1920, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БАСОВ Іван Тимофійович, 1905, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.08.1943. 

БАСОВ Кузьма Тимофійович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1941. 


БАСОВ Максим Павлович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

БАСОВ Тимофій Павлович, 


с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. | 

БАСОВ Яків Павлович, 1923, 
с. Мілова. Серж. Загинув 17.04.1944. 

БАШКАРЬОВ Антон Давидович, 
1916, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 
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БАШКАРЬОВ Петро Давидо- 
вич, 1914, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

БАШКИРЬОВ Семен Тихонович, 
1908, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Григорій Петрович, 
1912, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
у січ, 1942. Похований: м. Чудово 
Новгородської обл., Росія. 

БЕЛЄВЦОВ Йосип Захарович, 
1906, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Федір Захарович, 
1907, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
17.03.1944. Похований: Естонія. 

БЕРЕЖНОВ Костянтин Єгоро- 
вич, 1912, с. Первомайське, Ст. 
серж. Загинув 13.10.1942. 

БЕСКОРСИЙ Кирило Павлович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БІЛОКОПИТОВ Микола (Ілліч, 


1925, с. Первомайське, Ст. серж. 
Загинув 13.10.1942. 


БЛУДОВ Григорій Гнатович, 
1908, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 


БЛУДОВ Дмитро Юхимович, 
1903, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


БЛУДОВ Єгор Хомич, 1918, 
с. Мілова. Рядовий. Помер від ран 
6.09.1942. Похований: с. Колісників- 
ка Харківської обл. 


БЛУДОВ Іван Андрійович, 1910, 
с.  Мілова.  Єфрейтор. Загинув 
24.01.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

БЛУДОВ Іван Григорович, 1915, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

БЛУДОВ Іван Петрович, 1903, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1941, 

БЛУДОВ Іван Федорович, 
с. Мілова. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. Похований: с. Кашкарів- 
ка Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 
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БЛУДОВ Михайло Михайлович, 
1918, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 


БЛУДОВ Михайло Микитович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БЛУДОВ Михайло Олексійович, 
1925, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
18.08.1944. Похований: Латвія. 


БЛУДОВ Олексій Григорович, 
1918, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БЛУДОВ Олексій Микитович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


БЛУДОВ Роман Іванович, 1900, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


БЛУДОВ Савелій Іванович, 
1905, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 


БЛУДОВ Семен Никифорович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


БЛУДОВ Тимофій Панасович, 
1910, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


БЛУДОВ Федір Григорович, 


1901, с. Мілова. Рядовий. Помер 
у полоні 20.03.1943. 


БОБРИКОВ Савелій Іванович, 
с, Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


БОКЛАЧ Федір Мойсейович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


БОНДАРЕНКО Віктор Кузьмич, 
с. Первомайське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БОНДАРЕНКО (Їван Костянти- 
нович, 1908, с. Криничне Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 10.12.1942. 


БОРИСОВ Петро Григорович, 
1911, с. Мілова, Єфрейтор. Загинув 
5.07.1944. Похований: с. Заволочиці 
Глуського | р-ну | Могильовської 
обл., Бєларусь. 
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БОРЩІ Іван Гнатович, с. Перво- 
майське. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БРЕЖНЄВ Іван Михайлович, 
1923, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

БРЕЖНЄВ Михайло Стефано- 
вич, 1900, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

БРЕЖНЄВ Федір Михайлович, 
1918, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

БРЕЖНИК Андрій Юхимович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

БРИНЦЕВ Іван Ілліч, 1903, с. Мі- 
лова. Рядовий. Загинув 17.05.1942. 

БРИНЦЕВ іван Іванович, с. Мі- 


ВАРВІНОВ Яків Никанорович, 
1893, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.01.1944, 

ВАСИЛЬЧЕНКО Михайло (Іла- 
ріонович, 1922, с. Первомайське Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 
Загинув 31.12.1941. Похований: 
м. Севастополь, Крим. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Павло Мар'я- 
нович, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ВЕДЕНЬОВ Юхим Іванович, 
1920, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
26.03.1943. Похований:  Тверська 
обл., Росія. 

ВЕЛИКИЙ  (їван 0 Дмитрович, 
1919, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ВЕЛИЧКО Стефан Савелійович, 
1912, с. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 


ВИШНЯКОВ їЇван Федорович, 
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лова. Рядовий. Пропав. без вісті 
у берез. 1945. 


БРИНЦЕВ Михайло Дмитрович, 
1903, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


БРИНЦЕВ Павло Андрійович, 
1910, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


БРИНЦЕВ Павло Трохимович, 
1910, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
23.07.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 


БРИНЦЕВ Петро (Ілліч, 1921, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


БРИНЦЕВ Сергій Дмитрович, 
1905, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
15.09.1941 під Москвою. 


1903, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1942. 

ВИШНЯКОВ Петро Лук'янович, 
1924, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

ВИШНЯКОВ Петро Семенович, 
1925, с. Глазунівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ВОЛОШИН (Іван Гаврилович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ВОРОБИОВ Григорій Якович, 
1926, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
15.12.1944. Похований: Угорщина. 

ВОРОБИОВ Дмитро Семено- 
вич, 1914, с. Мілова. Рядовий. Заги- 
нув 20.02.1945, Похований: Німеч- 
чина. 

ВОРОБИОВ Павло Прокопович, 
1914, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ВОРОБИОВ Степан  Андрійо- 
вич, 1902, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип, 1941, 

ВОРОБИОВ Яків 4 Антонович, 
1898, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 
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ГНАТУСЕНКО Аркадій Проко- 
пович, 1914, с. Мілова. Серж. Заги- 
нув 21.02.1942. Похований: с. Пого- 
рільці Рамешківського р-ну Твер- 
ської обл., Росія. 


ГНАТУСІН Григорій Прокопо- 
вич, 1896, с. Криничне Балаклій- 
ського | р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1944. 


ГНАТУСІН Петро Іванович, 
1921, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 


ДАНИЛОВ Андрій Михайлович, 
с. Первомайське Балаклійського 
р-ну Харківської обл, Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ДЕМЧЕНКО Єгор Оникійович, 


с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ДРОКІН Іван Васильович, 1909, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Ст. серж. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


Є 


ЄВДОКИМОВ Дем'ян Гераси- 
мович, 1912, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЄВДОКИМОВ Пилип Гаврило- 
вич, с. Первомайське. Рядовий, За- 
гинув у берез. 1943. Похований: 


8Ж 


ГОЛОДАЄВ Іван Хомич, 1906, 
с. Кам'янка Диканського р-ну Пол- 
тавської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


ГОРИЩЕВ Петро Григорович, 
с.  Мілова.  Єфрейтор. Загинув 
5.07.1944. Похований: с. Заволочиці 
Глуського | р-ну | Могильовської 
обл., Бєларусь. 


ГОРОБЕЦЬ Василь Миколайо- 
вич, 1908, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті | у | листоп. 
1943. 


гРИТчИН Єгор Павлович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 


ДУРНЄВ Гнат (Ілліч, 1903, 
с. Первомайське. Загинув 23.03.1943. 
Похований: с. Берека Первомай- 
ського р-ну Харківської обл. 

ДУРНЄВ Панас Іванович, 1918, 
с. Первомайське. Рядовий. Загинув 
19.07.1943. Похований: с. Підмасло- 
ве Залегощенського р-ну Орлов- 
ської обл., Росія. 


ДУШКО Іван Йосипович, с. Мі- 
лова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943, 


ДЮКАРЄВ Єгор (Іванович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


с. Первомайське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

ЄЛАГІН Микола Андрійович, 
1921, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЄЛАГІН Михайло Федорович, 
1917, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 

ЄРЬОМІН Микола Павлович, 
1897, с. Мілова Балаклійського р-ну 
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Харківської обл. Рядовий. Загинув 
21.03.1944. Похований: смт Андріїв- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


Ж 


ЖИРОВКІН Тихін Дмитрович, 
1906, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


З 


ЗАЗЕРІН Іван Трохимович, 
1923, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

ЗАЗЕРІН Петро 0 Євменович, 
1910, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
24.03.1945. Похований: Угорщина. 


ЗАЙЦЕВ Олександр Васильо- 
вич, с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ЗАХАРОВ Василь Семенович, 
1918, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ЗАХАРОВ Кузьма Іванович, 
1922, с. Криничне Балаклійського 


ІВАНОВ Михайло Іларіонович, 
1921, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ІВАНОВ Павло  Кирмлович, 
1918, с. Первомайське. Мол. серж. 
Пропав. без вісті у верес. 1943. 
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ЄРЬОМІН Олексій Миколайо- 
вич, 1915, с. Мілова. Рядовий. Заги- 
нув 13.02.1942. Похований: Калузька 
обл., Росія. 


р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗАХАРОВ Петро Терентійович, 
1910, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Федосій Федо- 
рович, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ЗВЯГІН Степан Васильович, 
1898, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Ми- 
колайович, 1918, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1944. 

ЗОЛОТАРЬОВ Сергій Микола- 
йович, 1924, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 


ІВАНЮЩЕНКО Семен Ілліч, 
1910, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ІЗОТОВ Володимир Дмитрович, 
с. Мілова. Мол. серж. Загинув 
13.04.1943. Похований: Латвія. 


ЇЛЬТНСЬКИЙ Володимир Олек- 
сандрович, 1926, с. Мілова. Єфрей- 
тор. Помер від ран 5.03.1945. Похо- 
ваний: Литва. 
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ІЛЬТНСЬКИЙ Іван Олександро- 
вич, 1921, с. Мілова. Серж. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ІЛЬТНСЬКИЙ Олександр Юхи- 


КЛЮЄВ Григорій 0 Павлович, 
1924 с. Мілова. Мол. серж. Загинув 
9.09.1944. Похований: м. Санкт-Пе- 
тербург. 

КЛЮЄВ Іван Олександрович, 
1921, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 

КЛЮЄВ Олександр Петрович, 
с. Мілова.  Єфрейтор. Загинув 
19.08.1943. Похований: с. Красний 
Яр Харківської обл. 

КЛЮЄВ Павло Петрович, 1921, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941, 

КОЛОКОЛОВ Володимир Пет- 
рович, 1922, с. Первомайське Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

КОЛОКОЛОВ Дмитро Васильо- 
вич, 1904, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

КОЛОКОЛОВ Петро Іванович, 
1918, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 

КОЛОКОЛОВ Трохим Андрійо- 
вич, 1904, с. Первомайське. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у верес. 1943. 

КОЛОТИЛО Леонтій Семено- 
вич, 1904, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛОТИЛОВ Іван Пилипович, 
1904, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943, 

КОМОВ Олексій 1 щ(Іванович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

КОНАРЄВ Григорій Семенович, 
1920, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


мович, 1921, с. Мілова. Серж. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЇЛЬЇТНСЬКИЙ Тимофій Юхимо- 
вич, 1916, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 


КОНШИН Гаврило (Іванович, 
1918, с. Первомайське. Рядовий. 


Загинув 21.01.1945. | Похований: 
Латвія. 
КОНШИН  (Їван Васильович, 


1902, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

КОНШИН Прокопій Іванович, 
1906, с. Первомайське. Рядовий. За- 
гинув у 1942. Похований: м. Волго- 
град, Росія. 

КРАСНОВ Павло Матвійович, 
1902, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
8.08.1943. Похований: Курська обл., 
Росія. 

КРИВОЛАПОВ Петро Пилипо- 
вич, 1913, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

КРМГІН Михайло Іванович, 
1922, с. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

КУБИШКІН Микола Федоро- 
вич, 1923, с. Мілова. Лейт. Загинув 
22.08.1944. Похований: Румунія. 

КУБИШКІН Михайло Павлович, 
1908, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
16.04.1944. Похований: с. Бутори Ти- 
распольського р-ну, Молдова. 

КУБИШКІН Олександр Макси- 
мович, 1910, с. Мілова. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1941, 

КУБИШКІН Олександр Пилипо- 
вич, 1906, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

КУБИШКІН Павло Андрійович, 
1921, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.07.1944. 

КУБИШКІН | Пилип Якович, 
1905, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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КУБИШКІН Тимофій Пилипо- 
вич, с. Мілова. Лейт. Пропав без 
вісті 10.08.1943. 

КУБИШКІН Федір Антонович, 
1919, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1941. 

КУБИШКІН Федір (Іванович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті 31.05.1942. 

КУЗНЄЦОВ Дем'ян Дмитрович, 
1916, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл, Заст. 
к-ра б-ну. Загинув 7.03.1943. Похо- 
ваний: с. Успенське Тимського р-ну 
Курської обл., Росія. 

КУЗНЄЦОВ (їван Васильович, 
с. Первомайське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КУЗНЄЦОВ їЇван Дмитрович, 
1911, с. Первомайське. Рядовий. 


Л 


ЛУКАШОВ Василь Миколайо- 
вич, 1905, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Помер у полоні 16.06.1942. 


М 


МАКОВЛЄВ Антон Сергійович, 
с. Первомайське. Рядовий. Загинув 
25.04.1945. Похований: Німеччина. 

МАЛАХОВ Микола (Іванович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Помер від 
ран 6.09.1943. Похований: с. Сту- 
денок Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 

МАЛИХІН Андрій Тарасович, 
1900, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

МАЛИХІН Григорій (Іванович, 
с. Мілова Балаклійського р-ну Хар- 


Загинув 26.11.1944. Похований: 


Польща 

КУЗНЕЦОВ Федір Тихонович, 
1918, с. Первомайське. Серж. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

КУЗОВЛЄВ Павло Кирмлович, 
1923, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Ст. серж. Помер 
13.09.1945. Похований: Німеччина. 

КУЛИКОВ Андрій Микитович, 
1913, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 

КУРИЛОВ Марко  ІЇванович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

КУЧМО Олександр Павлович, 
1900, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
9.02.1942. Похований: с. Верхній 
Бишкин Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ЛУК'ЯНЧЕНКО Володимир Дмит- 
рович, 1901, с. Мілова. Рядовий. По- 
мер від ран 3.11.1943. Похований: 
смт Славгород Синельниківського 
р-ону Дніпропетровської обл. 


ківської з обл. Рядовий. Помер 
від ран 15.03.1942. Похований: 
м. Рибінськ / Ярославської  обл., 
Росія. 

МАЛИХІН Павло 0 Єгорович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

МАНТУЛЕНКО Петро Степано- 
вич, 1905, с. Мілова. Рядовий. По- 
мер від ран 29.07.1943. Похований: 
м. Семипалатинськ, Казахстан. 


МАНТУЛЕНКО Федір Степано- 
вич, 1905, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


МАНТУЛІН Степан Дмитрович, 
1891, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
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9.03.1944. Похований: м. Новоржев 
Тверської обл., Росія. 

МАНТУЛОВ Терентій Дмитро- 
вич, 1909, с. Мілова, Рядовий. Заги- 
нув 19.03.1945. Похований:м. Будаж. 


МАНТУЛОВ Юхим Дмитрович, 
1897, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

МАСАЛОВ Петро Васильович, 
1914, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

МАСАЛОВ Тимофій Васильо- 
вич, 1907, с. Мілова. Рядовий, Про- 
пав без вісті у квіт, 1943. 

МАСЛОВ Юхим Дмитрович, 
1910, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943, 

МАЧЕХІН Антон Андрійович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

МАЧЕХІН Володимир Єгоро- 
вич, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
14.12.1943. Похований: с. Гурки Го- 
родоцького р-ну Вітебської обл., 
Бєларусь. 

МАШЕНКО Павло Ксенофонто- 
вич, с. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.04.1943, 


нН 


НАРОВЕНКО Гаврило Григоро- 
вич, 1908, с. Криничне. Рядовий. 
Помер у полоні 29.04.1944. 


о 


ОЛЯБИДЖЕВ Іван Григорович, 


, 1906, с. Первомайське, Рядовий, За- 


гинув 1.09.1943. Похований: с. Олек- 
сіївка Харківської обл. 


МЕДВЕДЄВ Никифор Гнатович, 
с. Мілова Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


- МЕЛЬНИКОВ Степан Андрійо- 
вич, 1902, с. Первомайське Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у черв. 1941. 

МЕРКУШОВ Яків (Іванович, 
с. | Мілова. | Рядовий. | Загинув 
16.08.1943. Похований: Харківська обл. 

МЕТЕЛЕНКО Григорій Мойсе- 
йович, с. Криничне. Єфрейтор. За- 
гинув 11.11.1944. Похований: Юго- 
славія. 


МИХНО Кузьма Герасимович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

МОМОТ Семен Ілліч, с. Мілова. 
Рядовий. Загинув 10.12.1943. Похо- 
ваний: с. Довге Васильківського 
р-ну Дніпропетровської обл. 

МОСКАЛЕНКО Степан Семе- 
нович, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

МОТИЛЕНКО Пилип Мойсейо- 
вич, 1897, с. Криничне. Рядовий. 
Загинув 15.08.1943. | Похований: 
с. Коропове Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


НИКИТЧЕНКО Григорій Йосипо- 
вич, с. Первомайське. Рядовий, За- 
гинув у трав. 1945. Похований: 
Німеччина. 


НИКОНЕНКО | Єгор Якович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ОХРЕМЕНКО Митрофан Федо- 
рович, 1919, с. Мілова Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1941. 


ОХРЕМЕНКО Федір Георгійо- 
вич, 1903, с. Мілова. Рядовий. Заги- 
нув 28.08.1943. 
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ПАСІЧНИК Петро Семенович, 
с. Криничне Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

ПАШКОВ Андрій 4щ4іванович, 
1900, с. Мілова, Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1943. 

ПАШКОВ Роман Михайлович, 
1923, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 

. ПЕРЕВЕРЗЄВ Віктор Антонович, 
1923, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 

ПИЛИПЕНКО Олексій Юхимо- 
вич, 1897, с. Мілова. Рядовий. Заги- 
нув 13.07.1943. Похований: Орлов- 
ська обл., Росія. 

ПОГОРЄЛОВ Павло Єгорович, 
1909, с. Мілова. Мол. серж. Помер 
від ран 8.03.1943. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Григорій Михай- 
лович, 1918, с. Первомайське Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 


р 


РАЗЕНЬКОВ Василь Іванович, 
1925, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

РАЗЕНЬКОВ Василь Микитович, 
1913, с. Первомайське. Рядовий. За- 
гинув 16.02.1943. Похований: с. Бе- 
река Первомайського р-ну Харків- 

7 ської обл. 

РАЗЕНЬКОВ Григорій Федоро- 
вич, 1910, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Загинув у жовт. 1943. 

РАЗЕНЬКОВ  їЇван Іванович, 
1903, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

РАЗЕНЬКОВ Максим Григоро- 
вич, 1918, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Костянтин Пана- 
сович, 1914, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Загинув 15.07.1943. Похований: 
Курська обл., Росія. 

ПОЛЯНСЬКИЙ Федір Дмитро- 
вич, 1907, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Загинув 16.02.1943. Похований: 
с. Берека Первомайського р-ну 
Харківської обл. 

ПОНОМАРЕНКО Іван Юхимо- 
вич, с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ПОПОВ Іван Іванович, 1907, 
с. Первомайське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ПОПОВ  їЇван Миколайович, 
1924, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
29.09.1943. Похований: с. Брагине 
Новосокольницького р-ну Псков- 
ської обл., Росія. 

ПОСАШКО Іван Семенович, 
1913, с. Мілова. Ст. лейт. Загинув 
6.11.1943. 


РАЗЕНЬКОВ Максим Іг-лович, 
1907, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

РАЗЕНЬКОВ Микола Іванович, 
1924, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

РАЗЕНЬКОВ Микола Микито- 
вич, 1909, с. Первомайське. Ст. 
серж. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

РАЗЕНЬКОВ Микола Якимович, 
1896, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

РАЩУПКІН Панас Павлович, 
1913, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. К-н. Загинув 
21.07.1944. Похований: Вітебська 
обл., Бєларусь. 

РЕБРОВ Григорій Семенович, 
1923, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті 30.04.1942. 
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РЕБРОВ Макар Максимович, 
1907, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


РЕБРОВ Марко 04 Андрійович, 
1906, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
19.07.1943. Похований: с. Петропіл- 
ля Ізюмського р-ну Харківської обл. 

РЕЗЕНЬКОВ (Іван Панасович, 
1898, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

РЕЗЕНЬКОВ Прокопій Данило- 
вич, 1899, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

РЕЗНИК Петро 9 Андрійович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

РОГАЧОВ Георгій Петрович, 
1916, с. Мілова. Ст-на. Помер від 
ран 17.10.1941. Похований: м. Санкт- 
Петербург. 

РОГАЧОВ Тимофій Дмитрович, 
1912, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1943. 


РОДИЧЕНКО Іван Трохимович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
27.05.1943. Похований: с. Піски Хар- 
ківської обл. 


С 


СВИСТУН Степан Григорович, 
с. Первомайське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

СЕМЕНОВ Андрій Іванович, 
с. Переомайське. Рядовий. Помер 
від ран у берез. 1942. Похований: 
с. Чепіль Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 

СКАЛОЗУБОВ Данило Семено- 
вич, 1904, с. Червоний Шлях Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Серж. Загинув 19.08.1943. Похова- 
ний: Ленінградська обл. 

СКІЧЕНКО Аркадій Іванович, 
1927, с. Криничне Балаклійського 


РУДСЬКИЙ Гаврило (Іванович, 
1925, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


РЯБЦЕВ Іван Гнатович, с. Міло- 
ва. Рядовий. Загинув 16.03.1945. По- 
хований: Угорщина. 


РЯБЦЕВ Михайло Харитонович, 
1903, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 


РЯБЦЕВ Павло Харитонович, 
1915, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1941, 


РЯСІН Андрій Володимирович, 
1905, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
25.07.1944. Похований: Вітебська 
обл., Бєларусь. 


РЯСІН Дмитро Федорович, 
1924, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
2.06.1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


РЯСІН Іван Сергійович, 1911, 


с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
8.04.1943. 


РЯСІН Семен Іванович, с. Міло- 
ва. Рядовий. Загинув 19.08.1943. 
Похований: смт Безлюдівка Харків- 
ської обл, 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1943. 

СКЛЯРОВ Андрій Дмитрович, 
1909, с. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1943. 

СЛАТОВ Василь Родіонович, 
1922, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 


СЛАТОВ Петро Родіонович, 
1916, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.04.1943. 


СТАРОДУБЦЕВ Іван Петрович, 
1912, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


СТЕПАНОВ Дмитро Матвійо- 
вич, 1900, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 
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СТЕПАНОВ Костянтин Антоно- 
вич, 1905, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СТЕПАНОВ Федір Дмитрович, 
1918, с. Мілова. Серж. Загинув 
у трав. 1945. Похований: Латвія. 


т 


ТАТЬКОВ Андрій Степанович, 
1918, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


У 


УВАРОВ Володимир Тимофійо- 
вич, с. Мілова. Рядовий. Помер від 
ран 12.06.1944. Похований: м. Харків. 


УВАРОВ Данило Микитович, 


Ф 


ФЕДЯЄВ Микола щІванович, 
1918, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1944. 

ФЕДЯЄВ Сергій Прохорович, 
1900, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1945. 


ФІЛІПОВ Іван Павлович, 1900, 


Х 


ХЛЄБІН Григорій Андрійович, 
1907, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 


СТЕПАНОВ Яків 4 Антонович, 
1901, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СТОЙКО Павло Федорович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ТКАЧЕНКО Яків 0 Карлович, 
1912, м. Київ. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес, 1943. 


ТКАЧОВ Панас Романович, 
1913, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


1907, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

УВАРОВ Трохим Юхимович, 
1907, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

УВАРОВ Федір Данилович, 
1920, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


с. Первомайське. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ФІЛІПОВ  Федот Павлович, 
1907, с. Первомайське. Рядовий. 


. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ФІЛІПСЬКИЙ Микола Антоно- 
вич, 1907, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1943. 

ФОМЕНКО Андрій Михайло- 
вич, 1922, с. Мілова. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ХЛЄБІН Леонід Дмитрович, 
1925, с. Мілова. Рядовий. Загинув 
24.04.1944. 


ХМЕЛЕВСЬКИЙ Іван Іванович, 
1898, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 
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ХМЕЛЕВСЬКИЙ Микола Хомич, 
1923, с. Первомайське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ХМЕЛЕВСЬКИЙ Петро Хомич, 
1925, с. Первомайське. Рядовий. За- 
гинув 6.02.1943. 


ц 


ЦИГАНКОВ ї|Іван Костянтино- 
вич, 1903, с. Мілова Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 


ч 


ЧАГОВЕЦЬ Степан Андрійович, 
1903, с. Мілова. Мол. серж. Загинув 
19.08.1943. Похований: с. Пашко- 
ве Барвінківського | р-ну  Харків- 
ської обл. 


Ш 


ШАТАЛОВ  їЇван Григорович, 
1901, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ШАТАЛОВ Микита Сергійович, 
1897, с. Мілова. Рядовий. Загинув 


Щ 


ЩУКІН Михайло Дмитрович, 
1911, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 
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ХМЕЛЕВСЬКИЙ Хома Семено- 
вич, 1898, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ХОДАРЕВСЬКИЙ Іван Матвійо- 
вич, 1921, с. Первомайське. Рядо- 
вий. Загинув 25.02.1944. Похований: 
м. Нарва, Естонія. 


ЧЕРКАШИН Михайло Іванович, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

ЧЕРКАШИН Тихін Якович, 1909, 
с. Мілова. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес, 1943. 

ЧМІЛЬ Семен Петрович, с. Мі- 
лова. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


31.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ШЕПІЛОВ  (4їван Данилович, 
1926, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ШЛЯХОВ  їЇван  Стеланович, 
1909, с. Мілова. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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ЯЦЕНКО Петро Іванович, 1915, 
с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


МОРОЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


АНДРІЇВСЬКИЙ Іван Єпіфано- 
вич, 1901, с. Морозівка Балаклій- 


ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1944. 


БАБЕНКО Сергій 14щ4іІванович, 
1919, с. Устимівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

БАБИЧ Григорій | Кузьмич, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.08.1941. 

БАБИЧ Федір Кузьмич, 1913. 
Рядовий. Пропав без вісті 26.07.1942. 

БАКАЙ Левко Юхимович, 1906, 
с. Вільхуватка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Максим Іванович, 
1905, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БІЛІЧЕНКО Іван Калістратович, 
1921, с. Вільхуватка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 28.07.1942. 

БОНДАРЕНКО Василь Карпо- 
вич, 1898, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 


БОНДАРЕНКО Григорій Петро- 
вич, 1915, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.06.1944. 

БОНДАРЕНКО іполит Андрійо- 
вич, с. Вільхуватка. Рядовий. Загинув 
21.08.1943. Похований: с. Суха Балка 
Харківської обл. 

БОНДАРЕНКО Михайло Михай- 
лович, 1915, с. Морозівка. Гв. ст-на. 
Помер від ран 9.04.1945. Похований: 
Австрія. 

БОНДАРЕНКО Михайло Павло- 
вич, 1924, с. Вільхуватка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 


БОНДАРЕНКО Микола ІЇвано- 
вич, 1922, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


БОНДАРЕНКО Микола Панте- 
лійович, с. Іванівка Харківської обл. 
Рядовий. Помер від ран 3.02.1944. 
Похований: м. Костянтинівка Доне- 
цької обл. 


БОНДАРЕНКО Петро Васильо- 
вич, 1922, с. Морозівка Балаклій- 
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ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 
БОНДАРЕНКО Федір Іванович, 
1921, с. Вільхуватка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 


ВЕЧЕРІН Микола Степанович, 
1903, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув у 1943. Похований: Смоленська 
обл., Росія. 


ВОЛОШИН (ЇІван Леонтійович, 
1901, с. Морозівка. | Рядовий. 
Загинув 21.05.1942. Похований: 
Курська обл., Росія. 


г 


ГАДЯЦЬКИЙ Іван Федорович, 
1918, с. Морозівка. Серж. Пропав 
без вісті у серп. 1942. 


ГАННИЧ Дмитро Дорофійович, 
1903, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


ГЕТЬМАНЕНКО Гаврило Степа- 
нович, 1900, с. Вільхуватка. Рядовий. 
Загинув 13.07.1943. Похований: Кур- 
ська обл., Росія. 


ГОЛОСНЯК Дмитро Степано- 
вич, 1922, с. Морозівка. Рядовий. 
Помер від ран 23.12.1944. Похова- 
ний: м. Барнаул, Росія. 


б 


ДОЛЕНКО Василь Тимофійо- 
вич, 1924, с. Бородоярське. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 


ДОЛЕНКО Іван Іванович, 1922, 


мер від ран 9.06.1944. Похований: 
м. Воронеж, Росія. 


БУРЛЮК Іван Іванович, 1925, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


ГОЛОСНЯК Кузьма Пилипович, 
1906, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1943. 


ГОЛОСНЯК Федір Федорович, 
1911, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


ГОНЧАРОВ Павло Якович, 1904, 
с. Бородоярське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.09.1943. 


ГРУЗІН Микола Іванович, 1912, 

с. Морозівка Балаклійського р-ну 

Харківської обл. Рядовий. Помер 

від ран у серп. 1943. Похований: 

енське клад. м. Москва. 

ГРУЗІНОВ  Тикін Іванович, 

с. Морозівка. Матрос. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 


с. Бородоярське. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДОЛЕНКО Петро Іларіонович, 
1911, с. Бородоярське. Рядовий. За- 
гинув 28.02.1944. Похований: Твер- 
ська обл., Росія. 

ДУДНИК Іван Степанович, 1917, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 
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Ж 


ЖОЛОБ Іван Степанович, 1897, 
с. Морозівка. Рядовий. Помер від 
ран 22.08.1942. Похований: с. Черво- 
ний Шлях Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 


З 


ЗАТОЛОКА (Їван Леонтійович, 
1919, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ІВАНЧЕНКО Анатолій Сидоро- 
вич, 1898, с. Морозівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1942. 

ІВАЩЕНКО Михайло Федоро- 
вич, 1919, с. Вільхуватка. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.07.1941. 


К 


КАНДМИБА Дмитро Пилипович, 
1917, с. Морозівка. Ст. серж. Заги- 
нув 11.11.1943. Похований: Київ- 
ська обл. 

КАНДИБА щЇван Матвійович, 
1901, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип, 1943. 

КАНДИБА щ4їван 9 Микитович, 
1915, с. Морозівка. Мол. серж. Заги- 
нув 10.03.1944. Похований: с. Берез- 

. няки Гомельської обл., Бєларусь. 


ЗАТОЛОКА Никифор Карпо- 
вич, с. Морозівка. Рядовий. Загинув 
21.02.1945. Похований: Угорщина. 

ЗУБЕНКО Андрій 4щ|Іванович, 
1901, с. Вільхуватка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 


КАНДИБА Михайло Іванович, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 

КАНДИБА ш|Микита (Іванович, 
1912, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

КАНДИБА Петро Микитович, 
1904, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 

КАНДИБА Петро Терентійович, 
1924, с. Морозівка. Рядовий. За- 
гинув 16.04.1945. Похований: Ні- 
меччина. 

КАНДИБА Петро Федорович, 
1918, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


чо 
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КАНДИБА Семен Павлович, 
1913, с. Морозівка, Серж. Загинув 
21.10.1944. Похований: Югославія. 

КАНДИБА Терентій Трохимо- 
вич, 1895, с. Морозівка. Рядовий. За- 
гинув у 1942. Похований: м. Волго- 
град, Росія. 

КАНДИБА Федір Андрійович, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

КАНДИБА Федот Захарович, 
1903, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, Про- 
пав без вісті. 


Л 


ЛАЗОРКА Григорій Матвійович, 
1904, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв, 1942. 


ЛАЗОРКА Степан Матвійович, 
1904, с. Морозівка. | Рядовий. 


м 


МАРАХОВСЬКИЙ Антон Проко- 
пович, 1921, с. Ковтунівка Балаклій- 
ського | р-ну Харківської обл. 


Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 


МАРАХОВСЬКИЙ Василь Федо- 
рович, 1924, с. Ковтунівка. Рядовий. 
Загинув 25.04.1944. | Похований: 
Молдова. 

МАРАХОВСЬКИЙ Іван Григоро- 
вич, 1923, с. Ковтунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.05.1942. 

МАРАХОВСЬКИЙ іван Данмло- 
вич, с. Морозівка Балаклійського 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1945. 
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КИЙКО Тимофій  Власович, 
с. Морозівка. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


КОВТУН іван Сергійович, 1917, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.10.1941. 


КОВТУН Іван Федорович, 1919, 
с. Ковтунівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Ст-на. Загинув. По- 
хований: Смоленська обл., Росія. 


КРАМАРЕНКО Григорій Йоси- 
пович, 1913, с. Морозівка. Рядовий 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


Загинув 10.04.1945. Похований: 
Австрія. 

ЛАЗОРКА Федір Матвійович, 
1908, с. Морозівка. Рядовий. Помер 
від ран 25.07.1942. 

ЛЕБІДЬ Василь Костянтинович, 
1910, с. Борщівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1942. 


МАРАХОВСЬКИЙ Микола Іза- 
нович, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 26.01.1944. Похований: Кірово- 
градська обл. 


МАРАХОВСЬКИЙ Павло Тимо- 
фійович, 1905, с. Ковтунівка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл, Ря- 
довий. Пропав без вісті 12.04.1942. 


МАРАХОВСЬКИЙ Степан Олек- 
сандрович, 1911, с. Ковтунівка. 
Ст-на. Пропав без вісті 14.08.1942. 


МАРАХОВСЬКИЙ Федір Івано- 
вич, 1921, с. Ковтунівка. Рядо- 


вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МАРАХОВСЬКИЙ Федір Тимо- 
фійович, 1914, с. Іванівка Харків- 


ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 
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МОРОЗ (Їван Полікарпович, 
1911, с. Морозівка. Мол. лейт. Заги- 
нув 26.09.1942. Похований: Волго- 
градська обл., Росія. 


МОРОЗ  Їван Терентійович, 
1911, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


МОРОЗ Олександр Романович, 
1907, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


НАДТОЧІЙ Василь Іларіонович, 
1923, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

НАДТОЧІЙ Василь Васильович, 
1915, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 18.11.1943. Похований: м. Великі 
Луки Псковської обл., Росія. 

НАДТОЧІЙ |(4ШЇван Карпович, 
1899, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 1.11.1943. Похований: Смо- 
ленська обл., Росія. 

НАДТОЧІЙ |щ4ШІван Петрович, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

НАДТОЧІЙ (їЇван Сергійович, 
1909, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 


НАДТОЧІЙ Олександр Степа- 


о 


ОЛІЙНИКОВ Іван Васильович, 
с. Морозівка. Рядовий. Помер від 
ран 17.08.1943. Похований: Смолен- 
ська обл., Росія. 

ОТОСА Гаврило Павлович, 
1903, с. Іванівка Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 14.04.1944. Похо- 
ваний: Одеська обл. 


МОРОЗ Павло 9 Андрійович, 
с. Морозівка. Рядовий. Загинув 
1.09.1943. Похований: ст. Запорізька 
Темрюцького р-ну Краснодарсько- 
го краю. 

МОРОЗ Яків Олександрович, 
1908, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

МУХАЧОВ (Їван Лукич, 1916, 
Свердловська обл. Росія. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 


нович, с. Морозівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 

НАДТОЧІЙ Сергій Карпович, 
1913, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 24.08.1944. Похований: м. Чер- 
нівці. 

НАДТОЧІЙ Сергій Трохимович, 
1906, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

НАДТОЧІЙ Юхим Савелійович, 
1912, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 

НАПШИВОЛ Віктор Мусійович, 
1919, с. Морозівка. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

НАГІШИВОЛ Петро Прокопо- 
вич, 1923, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

НАУМЕНКО Дем'ян Микитович, 
1900, с. Вільхуватка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 18.03.1942. Похований: с. За- 
лісся Осташковського р-ну Тверської 
обл., Росія. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


244 





ПАНАСОВСЬКИЙ Петро Петро- 
вич, 1905, с. Чепіль Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 14.07.1942. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Андрій Ва- 
сильович, с. Морозівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Кузьма Сте- 
панович, 1910, с. Морозівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943. 


ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Микола Ти- 
мофійович, с. Вільхуватка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1941. 


ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Петро Яки- 
мовмч, 1901, с, Вільхуватка, Рядовий. 
Загинув 30.06.1942. Похований: 
с. Деревеньки Льговського р-ну 
Курської обл., Росія. 


ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Яким Карпо- 
вич, с. Морозівка. Рядовий. Помер 
від ран 4.08.1943. Похований: с. Ви- 
селок Близнюківського р-ну Харків- 
ської обл. 


РИБАС Андрій Пилипович, 1904, 
с. Морозівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
19.08.1943. Похований: Красний Яр 
Харківської обл. 

РИБАС Володимир Прокопович, 
1917, с. Морозівка. Рядовий. Помер 
у полоні 2.01.1943. 

РИБАС Григорій Павлович, 
1918, с. Морозівка. Серж. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

РИБАС Іван Прокопович, 1920, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


РОСЛЯК Микола 
с. Морозівка.  Лейт. 


Іванович, 
Загинув 


ПЕТЧЕНКО Михайло Іванович, 
1914, с. Вільхуватка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 


ПОБЕРІЙ Кузьма Сергійович, 
1913, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 20.02.1942. Похований: с. Турге- 
нєво ШЧернського р-ну Тульської 
обл., Росія. 


ПОБЕРІЙ Панас Дмитрович, 
1899, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 29.09.1943 на тер. с. Копан- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

ПОБЕРІЙ Пилип Прокопович, 
1902, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 26.09.1942. Похований: Смолен- 
ська обл., Росія. 

ПОБЕРІЙ Федір Федорович, 
1915, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 8.08.1943. Похований: сел. Задо- 
нецьке Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПОКЛІПАЧ Їлля Кирмлович, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ПОКЛІПАЧ Микола Кирилович, 
с. Морозівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


29.07.1941. Похований: с. Новогри- 
горівка Кіровоградської обл. й 

РУДЬ Антон Дмитрович, 1920, 
с. Вільхуватка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
у полоні 24.11.1941. 

РУДЬ Василь Сидорович, 1906, 
с. Вільхуватка. Рядовий. Загинув 
24.07.1943. Похований: Ізюмський 
р-н Харківської обл. 

РУДЬ Григорій Дмитрович, 
1918, с. Вільхуватка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 

РУДЬ Іван Федорович, 1906, 
с. Вільхуватка. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.09.1943. 

РЯЖСЬКИЙ Олександр Тимофі- 
йович, с. Морозівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 
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РЯНСЬКИЙ. Василь Давидович, 
1903, с. Морозівка. Рядовий. Помер 
від ран 15.03.1942. Похований: 
м. Воронеж, Росія. 

РЯНСЬКИЙ Григорій Федоро- 
вич, 1918, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 

РЯНСЬКИЙ 4ван Юхимович, 
1912, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


С 


САЄНКО Степан Панасович, 
1922. Лейт. Помер від ран 20.09.1943. 
Похований: с. Успенське Вязем- 
ського р-ну Смоленської  обл., 
Росія. 

САЛИГА Григорій Федорович, 
1909, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 17.07.1942. Похований: Тверська 
обл., Росія. 

САЛИГА Павло Олексійович, 
1908, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип, 1943. 

САЛИГА Павло Федорович, 
1898, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 23.08.1943. Похований: с. Ольхо- 
ватка Воронезької обл., Росія. 

САЛИГА Петро Олексійович, 
1922, с. Морозівка. Гв. ст-на. Заги- 
нув 26.09.1944. Похований: Румунія. 

САЛИГА Федір Олексійович, 
1913, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 8.09.1943. Похований: с. Андрі- 
ївка Харківської обл. 


т 


ТЕРНОВИЙ Іван Якович, 1910, 
смт Савинці Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Загинув 
5.03.1943. Похований: Смоленська 
обл., Росія. 


РЯНСЬКИЙ Кирило Федорович, 
1904, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

РЯНСЬКИЙ Олексій Тимофійо- 
вич, 1909, с. Морозівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

РЯНСЬКИЙ Трохим Федорович, 
1906, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 


САНІН Іван Тимофійович, 
с. Вільхуватка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Загинув 19.07.1943. 
Похований: Орловська обл., Росія. 

САРАНЧА  Їван Микитович, 
1906, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

САРАНЧА Микита Гаврилович, 
1921, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 28.03.1943. Похований: Ленін- 
градська обл., Росія. 

СВИСТУН Кузьма Михайлович, 
1905, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 2.02.1943. 

СІРИЙ Давид Тимофійович, 
с. Морозівка, Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

СЛЕСИК (Іван 0 Леонтійович, 
1912, с. Вільхуватка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 29.03.1942. Похований: 
с. Мартове Чугуївського р-ну Хар- 
ківської обл. 

СТАТІВА Сергій Іванович, 1901, 
с. Бородоярське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 29.10.1943. Похований: 
Ленінградська обл., Росія. 


ТЕТЯНЧЕНКО Михайло (Івано- 
вич, с. Бородоярське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ТКАЧЕНКО Данило Микитович, 
с. Вільхуватка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТКАЧЕНКО Іван Миколайович, 
1919, с. Морозівка Балаклійського 
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р-ну Харківської обл. Ст. серж. За- 
гинув 28.04.1945. Похований: Чехія. 

ТКАЧЕНКО |Йван Стефанович, 
1923, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 30.07.1943. 


ТКАЧЕНКО Павло Андрійович, 


У 


УСЕНКО Іван Андрійович, 1911, 
с. Довгалівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран у черв. 1942. Похований: 
Смоленська обл., Росія. 


Ш 


ШАПОВАЛ (Василь Кузьмич, 
1921, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 7.10.1941. 

ШАПОВАЛ Григорій Тихонович, 
1903, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 

ШАПОВАЛ Дмитро Якович, 
1922, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 

" ШАПОВАЛ Іван Євдокимович, 
1919, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ШАПОВАЛ  Їван  Явтухович, 
1906, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


Щ 


ЩЕРБИНА  Їван Макарович, 
1919, с. Морозівка. Рядовий. Заги- 
нув 8.02.1942. Похований: смт Боро- 
ва Харківської обл. 

ЩЕРБИНА  їван Петрович, 
1919, с. Морозівка. Серж. Загинув 


1912, с. Вільхуватка. Рядовий. Заги- 
нув 17.02.1943. Похований: Доне- 
цька обл. 

ТКАЧЕНКО Яків Кирилович, 
1901, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


ШАПОВАЛ Іван Якович, с. Мо- 
розівка. Ст-на. Пропав без вісті 
3.07.1942. 

ШАПОВАЛ Максим Калинович, 
с. Морозівка. Рядовий. Помер від 
ран у верес. 1943. Похований: с. Пі- 
ски-Радьківські Борівського р-ну 
Харківської обл. 

ШАПОВАЛ Олексій Іванович, 
1920, с. Морозівка. Серж. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 

ШЕВЧЕНКО Іван Якович, 1901, 
с. Вільхуватка. Рядовий. Помер від 
ран 31.03.1945. Похований: Угор- 
щина. є 

ШЕВЧЕНКО Яким Якович, 1909, 
с. Вільхуватка. Рядовий. Помер від 
ран 31.03.1945. Похований: Угор- 
щина. 


29.11.1943. Похований: с. Недайвода 
Криворізького р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ЩЕРБИНА Михайло Мироно- 
вич, 1907, с. Морозівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЩЕРБИНА Семен Трохимович, 
1903, с. Морозівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АЗАРОВ Андрій Кузьмич, 1900, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

АЗАРОВ Володимир Данило- 
вич, 1923, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1943. 

АЗАРОВ Іван Васильович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.02.1945. 

АЗАРОВ Олександр Андрійо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

АЗАРОВ Павло Васильович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: с. Кругля- 
ківка Куп'янського р-ну Харків- 
ської обл. 

АЗАРОВ Стефан Фадейович, 
1913, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.02.1942. 

АЗАРОВ Федір Леонтійович, 
1901, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 12.09.1942. 

АКСЬОНОВ Василь Миколайо- 


вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
10.10.1943. 


БАБІН Андрій | Дмитрович, 
с. Завгороднє Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


БАБІН  Артамон Антонович, 
с. Завгороднє. Рядовий. Загинув 
20.08.1944. Похований: Польща. 


АКУЛОВ Зіновій Свиридович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

АКУЛЬШИН Григорій Савелійо- 
вич, 1911, с. Завгороднє Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 5.09.1943. Похований: 
с. Михайлівка Полтавської обл. 


АКУЛЬШИН Захар Савелійович, 
1907. Рядовий. Загинув у трав. 1943. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 

АКУЛЬШИН Омелян Савелійо- 
вич, с. Завгороднє. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

АКУЛЬШИН Федір Леонтійо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

АНДРІЄНКО (щїван Петрович, 
1917, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 28.02.1944. Похований: Дніп- 
ропетровська обл. 

АНДРІЄНКО Іван Якович, 1918, 
с. Мечебилове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

АРХИПОВ Іван Олексійович, 
1923, с. Лозовенька. Лейт. Загинув 
19.01.1943. Похований: м. Санкт-Пе- 
тербург. 

АРХИПОВ Іван Іванович, с. Пет- 
рівське. Серж. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БАБІН Дмитро Ілліч, с. Завго- 
роднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БАБІН Єлисей Іванович, с. За- 
вгороднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БАБІН Єгор Васильович, с. За- 
вгороднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

"БАБІН Іван Микитович, с. Завго- 
роднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 
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БАБІН Іван Тимофійович, с. За- 
вгороднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 

БАБІН Кузьма Григорович, 
1904, с. Завгороднє. Рядовий. Заги- 
нув 22.04.1942. Похований:с. Павло- 
во Краснинського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 

БАБІН Панас Федорович, 1904, 
с. Завгороднє. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1942. 

БАБІН Семен Федорович, 1913, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

БАБІН Федір Дмитрович, с. За- 
вгороднє Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БАБІН Федір Іванович, с. За- 
вгороднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БАБІН Яків Михайлович, с. За- 
вгороднє. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 

БАБИЧ Андрій Павлович, с. Пет- 
рівське. | Мол.  лейт. Загинув 
16.01.1943. Похований: Зубцовський 
р-н Тверської обл., Росія. 


БИБИЧ Іван Ілліч, 1907, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Загинув 28.08.1942. 

БАБИЧЕВ Данило Андрійович, 
1909, с. Петрівське. Рядовий. Помер 
у полоні 3.04.1942. 


БАРАНЕНКО Єгор Самійлович, 
с. Берестянки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Гв. мол. серж. За- 
гинув 25.01.1945. Похований: Угор- 
щина. 

БАШКАТОВ Денис Васильович, 
1903, с. Петрівське, Рядовий, Пропав 
без вісті у 1942. 

БАШКАТОВ Дмитро Васильо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
2.03.1945. Похований: Чехія. 

БАШКАТОВ Омелян Михайло- 
вич, 1903, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

БЕЛЄВЦОВ Іван Петрович, 1926, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
у 1944. Похований: Латвія. 
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БЕЛЄВЦОВ їван Федорович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

БЕЛЄВЦОВ Ілля Михайлович, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

БЕЛЄВЦОВ Микола Петрович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1943. 

БЕЛЄВЦОВ Петро Дмитрович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БЛУДОВ Василь Наумович, 
1902, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БЛУДОВ Василь Стефанович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 29.05.1943. 

БЛУДОВ Ілля 0 Стефанович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

БЛУДОВ Сергій Степано- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
29.02.1944. Похований: Ленінград- 
ська обл., Росія. 

БЛУДОВ Федір Тимофійович, 
с. Петрівське. Рядовий, Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

БОБРИШОВ Василь 9щ Якович, 
1925, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 5 

БОБРИШОВ їЇлля Сергійович, 
1918, с. Завгороднє. Рядовий. Заги- 
нув 13.05.1942. Похований: с. Федо- 
рівка Харківської обл. Й 


БОБРИШОВ Мойсей Васильо- 
вич, 1915, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 


БОБРИШОВ Олексій Петрович, 
1921, с. Петрівське. Політрук. Заги- 
нув у лют. 1943. Похований: Сухум- 
ський р-н, Абхазія. 

БОЙКО Сидір Якович, 1909, 
с. Петрівське. Мол. серж. Пропав 
без вісті 28.07.1942. 

БОНДАРЕНКО Федір Федото- 
вич, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 
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БОРЩОВ Петро Остапович, 
1897, с. Петрівське, Рядовий. Помер 
від хвороби 10.04.1943. Похований: 
с. Лубошеве Желєзногорського р-ну 
Курської обл. 

БУДНИК Іван Федотович, 1908, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 


ВАЇВОВ Павло Антонович, 1924, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ВАРАВІН Олексій Юхимович, 
1924, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


ВАРАВІН Стефан Іванович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ВАСИЛЬЄВ Захар Йосипович, 
1913, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.09.1944. 

ВЕДЕНЬОВ Павло Захарович, 
1926, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Загинув 29.12.1944. Похований: 
Латвія. 

ВЕДЕНЬОВ Роман Овсійович, 
1902, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 

ВОДОПОЛОВ Андрій Матвійо- 
вич, с. Завгороднє. Рядовий. Пропав 
без вісті 21.12.1943. 

ВОДОПОЛОВ Єгор Максимо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


Г 


ГАЙДАР Семен Федорович, 
1912, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 


Харківської обл. Рядовий. Загинув 
10.09.1943. Похований: м. Новоро- 
сійськ, Росія. 

БУТКО Микола Кирилович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
12.06.1942. Похований: м. Себеж 
Псковської обл., Росія. 


ВОДОПОЛОВ іван Матвійович, 
с. Завгороднє. Рядовий. Помер від 
ран 22.12.1942. Похований: м. Сара- 
тов, Росія. 


ВОДОПОЛОВ Іван Прокопович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 27.02.1944. 


ВОДОПОЛОВ Микола Хомич, 
1919, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 15.08.1943. Похований: Харків- 
ська обл. 


ВОДОПОЛОВ Олександр Про- 
хорович, с. Завгороднє. Рядовий. 
Пропав без вісті 19.02.1944, 

ВОДОПОЛОВ Семен Якович, 
1918, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Ст. серж. Про- 
пав без вісті у жовт, 1941. 

ВОДОПОЛОВ Сергій Петрович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ВОДОПОЛОВ Юхим Матвійо- 
вич, 1908, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1942. 


ВОЛОШИН Володимир Гнато- 
вич, 1924, с. Бунакове Лозівського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 15.08.1944. Похований: м. Кра- 
ків, Польща. 


ГАЛКІН Микола Іванович, 1910, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
3.12.1942. Похований: сел. Новопо- 
кровка Мордовського р-ну Тамбов- 
ської обл., Росія. 

ГАЛКІН Микола Прохорович, 
1917, с. Петрівське. Ст-на. Загинув 
15.03.1944. Похований: с. Киселів- 
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ка Білозерського | р-ну  Херсон- 
ської обл. 

ГАЛКІН Тимофій Прохорович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ГЛУХОВ Григорій Семенович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ГЛУХОВ Єгор Михайлович, 1913, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
16.02.1944. Похований: Рівненська обл. 

ГЛУХОВ Олександр Денисович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ГЛУХОВ Яків Миколайович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ГОМА Андрій 0 Романович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
19.03.1945. Похований: с. Корнєве 
Багратіоновського р-ну Калінінград- 
ської обл., Росія. 

ГОНДАР Семен Федорович, 
1912, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.01.1943. 

ГОНЧАРЕНКО Петро Якович, 
с. Петрівське. Рядовий. Помер від 
ран 6.02.1942. Похований: м. Сочі 
Краснодарського краю, Росія. 

ГОРБАТКОВ Дмитро Михайло- 
вич, с. Петрівське, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГОРБАТЬКО Михайло Михайло- 
вич, 1905, с. Завгороднє Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 31.03.1942. Похований: 
с. Серафимівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

ГОРЛОВ Павло Якович, 1911, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


М 


ДЕВ'ЯТКІН Пилип (Іванович, 
1896, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 16.04.1945, Похований: Польща. 

ДЕРУНОВ Павло Гаврилович, 
1909, с. Петрівське. Серж. Пропав 
без вісті 26.08.1942. 


ГОРЛОВ Федір Михайлович, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943 

ГОРОШКО Олексій Семено- 
вич, с. Петрівське. Лейт. Загинув 
19.11.1944. Похований: Литва. 

ГРЕБЕНЮК Никифор Юхимо- 
вич, 1915, с. Добре Лозівського р-ну 
Харківської обл. Мол. політрук. За- 
гинув 2.12.1942. Похований: Волго- 
градська обл., Росія. 

ГРИППА Михайло Омелянович, 
1919, с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер у полоні 31.01.1942. 

ГРИППА Степан Омелянович, 
1923, с. Червоний Лиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ГРОМАКОВ Іван Прокопович, 
1919, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 19.07.1941. 

ГРУШКО Михайло Тимофійович, 
1914, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ГРЯДУНОВ Трохим Дем'янович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГРЯДУНОВ Яким Якович, 1909, 
с. Петрівське. Ст. серж. Загинув 
23.10.1944. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

ГУТНИК Дмитро  Дмитро- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
17.02.1942. Похований: с. Погост Гат- 
чинського р-ну Ленінградської обл., 
Росія. 

ГУТНИК Микола Олексійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДЕХТЯРЬОВ Петро Якович, 
1905, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДОЛГОВ Василь Юхимович, 
1922, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДОЛГОВ Григорій Михайлович, 
1911, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 21.02.1943. Похований: 
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с. Ольховець Залегощенського р-ну 
Орловської обл., Росія. 

ДОЛГОВ Матвій Михайлович, 
1906, с. Завгороднє. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ДОЛГОВ Юхим Якович, 1895, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ДОЛГОВ Яків Савелійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Помер від 
ран 7.09.1943. Похований: Орлов- 
ська обл., Росія. 

ДУРАКОВ Микола Петрович, 
1923, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 28.03.1944. Похований: Бихов- 


ський р-н.  Могильовської  обл., 
Бєларусь. 
ДУРАКОВ Микита Кузьмич, 


1913, с. Завгороднє Балаклійського 


Є 


ЄВГЛЕВСЬКИЙ Василь Якович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Денис Митрофа- 
нович, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 28.06.1942. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ (їШван Абрамо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
26.01.1943. Похований: Волгоград- 
ська обл., Росія. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Іван Панасович, 
с. Петрівське. Пропав без вісті у бе- 
рез. 1945. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Іван, с. Завго- 
роднє. Рядовий. Помер у полоні 
10.01.1944. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ іван Федорович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Кирило Федоро- 


вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 2.02.1945. | Похований: 
Угорщина. 

ДУРАКОВ Сергій Кузьмич, 


1915, с. Завгороднє. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1944. 


ДУРНЄВ Володимир Андрійо- 
вич, 1906, с. Завгороднє. Рядовий. 
Пропав без вісті 27.02.1943 


ДУРНЄВ  (Їван | Андрійович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ДУРНЄВ Микола (Іванович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ДУРНЄВ Павло Іванович, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ЄВГЛЕВСЬКИЙ Максим Стефа- 
нович, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1942. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Михайло Анто- 
нович, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1945. 

ЄВГЛЕВСЬКИЙ Федір Костянти- 
нович, с, Петрівське, Рядовий, Про- 
пав без вісті у 1943. 

ЄВСЮКОВ Грмгорій Петрович, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЄВСЮКОВ Михайло Григоро- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
22.11.1943. Похований: с. Олександ- 
рівка Дніпропетровської обл. 

ЄПІКОВ Марко  Устинович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
14.01.1944. Похований: с. Миколаїв- 
ка Дніпропетровської обл. 

ЄСЬКОВ Матвій Костянтинович, 
1898, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1,12.1943. 

ЄСЬКОВ Яків Матвійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
27.02.1943. Похований: м. Новоро- 
сійськ Краснодарського краю, Росія. 
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Ж 


ЖЕРДЄВ Василь Васильович, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЖИРОВ Василь Васильович, 
1921, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ЖИРОВ Василь Григорович, 
1913, с. Петрівське, Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


З 


ЗАБРОДІН Василь Денисович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗАБРОДІН Яків Пилипович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЗАВГОРОДНІЙ Микола Івано- 
вич, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. лейт. За- 
гинув 16.02.1945. Похований: Угор- 
щина. 

ЗАГРЕБІН Костянтин Федоро- 
вич, 1925, с. Завгороднє. Рядовий. 


Загинув 14.12.1943. Похований: 
смт Новгородка Кіровоградської 
обл. 


ЗАХАРІН Михайло Пантелійо- 
вич, 1912, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

ЗАХАРІН Федот Пантелійович, 
1912, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ЗАХАРОВ Григорій Іванович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗАХАРОВ (Іван Герасимович, 
1921, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 

ЗАХАРОВ Іван Іванович, 1909, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
31.01.1944. Похований: с. Павлопіл- 


ЖИРОВ Михайло Григорович, 
1913, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЖИРОВ Федір Олексійович, 
1907, с. Завгороднє. Рядовий. Заги- 
нув 14.09.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЖУЛІЙ Пилип Григорович, 
1903, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ля Нікопольського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

ЗАХАРОВ (Їван Тимофійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗАХАРОВ Микола Михайлович, 
1902, с. Петрівське. Лейт. Загинув 
у 1944. Похований: Латвія. 

ЗАХАРОВ Михайло Григоро- 
вич, с. Петрівське. Рядовий, Помер 
від ран 19.03.1945. 

ЗАХАРОВ Петро Миколайович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ЗАХАРОВ Федір Іванович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗАХАРЧЕНКО Сидір Карпович, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЗДВИЗОВ Андрій Харитоно- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
21.12.1941. Похований: Олександрів- 
ський р-н Кіровоградської обл. 

ЗДВИЗОВ їЇван Прохорович, 
с. Петрівське. Рядовий. Помер від 
ран 19.08.1943. Похований: Харків- 
ська обл. 

ЗДВИЗОВ щїван Степанович, 
1907, с. Петрівське. Ст-на. Пропав 
без вісті 6.11.1943. 

ЗДВИЗОВ Олексій  Йосипо- 
вич, с. Петрівське, Пропав без вісті 
8.05.1945. 
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ЗДВИЗОВ Петро Ілліч, с. Пет- 
рівське, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЗДВИЗОВ Степан Софронович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 


20.04.1944. Похований: Кіровоград- 
ська обл. 


ЗУБЕНКО Костянтин Павлович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
30.12.1943. Похований: Київська обл. 

ЗУЄВ Андрій Григорович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗУЄВ | Антон Стефанович, 


с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 


ЗУЄВ Денис Федорович, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 


ЗУЄВ Дмитро Степанович, 
1906, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 20.06.1942. 


ЗУЄВ Захар Єгорович, 1918, 
с. Завгороднє Балаклійського р-ну 


ІВАНЧЕНКО Федір Гаврилович, 
1911, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у 1944. 


КАНАЄВ Іван  Порфирович, 
с. Завгороднє. Рядовий. Загинув 
4.09.1942, Похований: с. Івановське 
Ленінградської обл., Росія. 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1945. 


ЗУЄВ Іван Григорович, с. Пет- 
рівське Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл, Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ЗУЄВ Іван Іванович, с. Петрів- 
ське. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

ЗУЄВ Олексій | Андрійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 13.03.1944. 


ЗУЄВ Олексій Федорович, 
1920, с. Завгороднє. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ЗУЄВ Федір Павлович, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ЗУЄВ Федір Федорович, 1920, 
с.  Завгороднє. Рядовий.  Заги- 
нув у черв. 1941. Похований: Оде- 
ська обл. 

ЗУЄВ Юхим Карпович, 1902, 
с. Петрівське. Мол. лейт. Загинув 
24.07.1942. Похований: м. Шахти 
Ростовської обл., Росія. 


ІГНАТОВ Василь Іванович, 1906, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
27.01.1945. Похований: Угорщина. 


ІГНАТОВ Митрофан Васильо- 
вич, ос. Петрівське,  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


КАНАЄВ Микола Порфирович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1942. 

КАНДАКОВ Андрій Мойсейо- 
вич, 1898, с. Петрівське, Рядовий. 
Пропав без вісті 5.04.1943. 


| 
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КАНУННІКОВ їван Якимович, 
1913, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 16.10.1943. 

КАНУННІКОВ Олександр Олек- 
сійович, 1916, с. Петрівське. 
Ст. серж. Помер від ран у серп. 
1943. Похований: Слов'янський р-н 
Донецької обл. 

КАНУННІКОВ Пилип Іванович, 
1899, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.12.1943. 


КАРНАУХ Іван Панасович, 1926, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1945. 

КАСЬКОВ Костянтин Єфремо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.08.1942. 

КАСЬКОВ Костянтин Михайло- 
вич, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1945. 

КАСЬКОВ Корній Степанович, 
1904, с. Петрівське, Рядовий. Пропав 
без вісті 11.07.1942. 

КАСЬКОВ Микола Іванович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАСЬКОВ Микола Прокопович, 
1906, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 11.03.1943. Похований: Тверська 
обл., Росія. 

КАСЬКОВ Олександр Андрійо- 
вич, с. Петрівське. Ст. лейт. Загинув 
13.01.1944. Похований: с. Менжинка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

КАСЬКОВ Олексій Павлович, 
1922, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 13.02.1945. 
Похований: Чехія. 

КАСЬКОВ Павло Григорович, 
1919, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 14.08.1943. Похований: Смолен- 
ська обл., Росія. 

КАСЬКОВ Пилип Іванович, 
1904, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 3.07.1942. 


КАСЬКОВ Федір Єфремович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 


КИРЮЩЕНКО Іван Кирилович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
1.01.1944. Похований: смт Софіївка 
Дніпропетровської обл. 

КЛЕСОВ  їЇван Максимович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

КЛИМОВ Григорій Васильович, 
1901, с. Петрівське, Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у 1943. 

КЛИМОВ ШМикола Петрович, 
1921, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КЛИМОВ Михайло Павлович, 
1923, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

КЛИМОВ Олексій Єфремович, 
1909, с. Петрівське. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КЛИМОВ Петро Кузьмич, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лют. 1943. 

КЛИМОВ Пилип (Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря-, 
довий. Пропав без вісті у січ. 1943. 

КЛИМОВ Савелій Іванович, 
1899, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КЛИМОВ Сергій Павлович, 
1904, с. Петрівське. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

КЛИМОВ Стефан Михайлович, 
1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КЛИМОВ Федір Савелійович, 
с. Петрівське. | Лейт. Загинув 
29.01.1944. Гіохований: Ленінград- 
ська обл., Росія. 

КЛЮЄВ Микита Захарович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Помер від ран у груд. 1945. 

КОБЧЕНКО Григорій Олексійо- 
вич, 1895, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 
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КОВАЛЕНКО Василь Арсентійо- 
вич, 1907, с. Мар'ївка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 21.09.1944. | Похований: 
Естонія. 

КОВАЛЕНКО Василь Гордійо- 
вич, 1910, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 17.02.1943. 


КОЛЕСНИК Антон Єгорович, 
1914, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 24.07.1942. 

КОЛЕСНИК Порфирій Сафоно- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у ве- 
рес. 1941. Похований: м. Кремен- 
чук Полтавської обл. 

КОНДРАТОВ Родіон Іванович, 
1902, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

КОНОНОВ Василь (Іванович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

КОНОНОВ (Іван Андрійович, 
1894, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер у полоні 
24.02.1943. 

З КОНЄВ Михайло Стефанович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

КОНШИН Ілля Антонович, 1910, 
с. Берестянки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
28.08.1942. Похований: сел. Ягідне 
Куп'янського р-ну Харківської обл. 

КОРНІЄНКО Семен Андрійо- 
вич, 1903, с. Петрівське. Мол. лейт. 
Загинув | 11.07.1942. | Похований: 
м. Воронеж, Росія. 

КОСТАЧЕНКО | Михайло  Г., 
1918, с. Петрівське, Рядовий. Заги- 
нув 25.06.1941. Похований: Мол- 
дова. 


КОСТІН Михайло Сергійович, 
1905, с. Петрівське, Рядовий. Пропав 
без вісті 1.12.1943. 


КОСТОГЛЯД Степан Федоро- 
вич, 1901, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у трав. 
1945. Похований: Калінінградська 
обл., Росія. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


КОСЯК ілля Пилипович, 1921, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 29.10.1941. 

КОСЬЯНОВ Григорій Петрович, 
1901, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 21.07.1942. 


КОФАНОВ Денис Михайлович, 
1899, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

КОФАНОВ Іван Іванович, 1920, 
с. Завгороднє. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 5.09.1943. Похова- 
ний: с. Миколаївка Донецької обл. 

КОФАНОВ ілля Якович, 1909, 
с. Петрівське, Призваний у 1941, Ря- 
довий. Загинув у черв. 1943. 

КОФАНОВ Микола Олександ- 
рович, 1926, с. Завгороднє Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Загинув 3.01.1944. Похова- 
ний: с. Володимирівка Кіровоград- 
ської обл. 

КОФАНОВ Михайло Іларіоно- 
вич, 1916, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941, Рядовий. Помер від ран 
21.12.1943. Похований: м. Саратов, 
Росія. 

КОФАНОВ Микола Петрович, 
1921, с. Петрівське. Серж. Загинув 
23.04.1942. Похований: Близнюків- 
ський р-н Харківської обл. 

КОФАНОВ Олексій Іванович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у трав. 1943. 

КОФАНОВ Олександр Захаро- 
вич, 1903, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 11.03.1944. 
Похований: с. Чернятин Калинів- 
ського р-ну Вінницької обл. 


КОФАНОВ Петро Лаврентійо- 


вич, с. Петрівське. / Призваний 
у | 1941. Рядовий, | Загинув у 
квіт. 1943. 

КОФАНОВ Стефан Тимофійо- 
вич, ос. Петрівське. | Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


КРАВЧЕНКО Григорій Андрійо- 
вич, 1912, с. Таранівка Зміївського 
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р-ну Харківської обл. Серж. Пропав 
без вісті 13.09.1944. 

КРАВЧЕНКО Їван Федорович, 
1916, с. Петрівське. Ст. серж. Заги- 
нув 12.11.1943. Похований: Темрю- 
цький р-н Краснодарського краю, 
Росія. 

КРАВЧЕНКО Олександр Ан- 
дрійович, 1908, с. Таранівка Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1944. 


"КРАСНИКОВ Панас Пимонович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Мол, лейт, Загинув у січ. 1944. Похо- 
ваний: с. Миронівка Кіровоград- 
ської обл. 


КРИГІН Гурій Макарович, 1898, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Помер від 
ран  7.09.1943. Похований: | Ду- 
ховщинський р-н Смоленської обл., 
Росія. 

КРУГЛОПОЛОВ Єгор Макаро- 
вич, 1912, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

КУЗЬМІНОВ Федір Наумович, 
1912, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 25.04.1942. Похований: с. Черво- 
на Гірка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

КУЗНЕЦОВ Андрій Григорович, 
1923, с. Петрівське.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Андрій Ілліч, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Мол. 
серж, Пропав без вісті 18.04.1945. 

КУЗНЕЦОВ Григорій Панасович, 
1912, с. Петрівське. Призваний у 1941, 
Ст-на. Загинув 30.01.1943. 

КУЗНЕЦОВ (Їван (Ілліч, 1901, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув у лют. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Іван Кузьмич, 1924, 
с. Петрівське. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 1942. 

КУЗНЕЦОВ їЇван Васильович, 
1918, с. Петрівське. Серж. Загинув 
28.03.1943. Похований: Краснодар- 
ський край, Росія. 


КУЗНЕЦОВ Корній Олександ- 
рович, 1900, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Микола (Іванович, 
1912, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Микола Тимофійо- 
вич, 1906, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Микола Пилипович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Ст-на. Загинув 19.09.1944. Похова- 
ний: Польща. 

КУЗНЕЦОВ Панас Йосипович, 
1912, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер у полоні 
16.09.1944. Похований: Німеччина. 


КУЗНЕЦОВ Павло Дмитрович, 
1907, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Павло Йосипович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
трав. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Павло Хомич, 1921, 
с. Петрівське. Призваний у 1939. 
Матрос. Загинув 7.03.1944. 


КУЗНЕЦОВ Пантелій Олександ- 
рович, 1903, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942. 

КУЗНЕЦОВ Петро Васильович, 
1924, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

КУЗНЕЦОВ Пилип Семенович, 
1902, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув у груд. 1943. Похований: Кур- 
ська обл., Росія. 

КУЗНЕЦОВ Сергій Григорович, 
1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 

КУЗНЕЦОВ Сидір Васильович, 
1903, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 
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КУЗНЕЦОВ Яків Павлович, 1904, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1944. 


КУЛИК Григорій Абрамович, 


Л 


ЛИСЕНКО Никанор Миколайо- 
вич, 1897, с. Петрівське, Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у бе- 
рез, 1943. Похований: м. Волгоград, 
Росія. 


ЛИХОВОЗ Олексій Спиридоно- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
18.02.1944. Похований: м. Шпола 
Черкаської обл. 


ЛОГВИНОВ Микола Панасович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у серп. 1943. 


ЛУГОВСЬКИЙ Микола Семено- 
вич, с. Петрівське. Лейт. Загинув 
7.01.1942. Похований: Карелія. 


ЛУКІНОВ (Іван Харитонович, 
1923, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 10.12.1943. Похований: с. Дмит- 
рівка Знам'янського р-ну Кірово- 
градської обл. 


ЛУЧАНІНОВ Борис Пантелійо- 
вич, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес, 1943. 


ЛУЧАНІНОВ Володимир Олек- 
сандрович, 1902, с. Петрівське. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
17.01.1944. Похований: Крим. 


ЛУЧАНІНОВ Дмитро Дмитро- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 


ЛУЧАНІНОВ Іларіон Павлович, 
с. Петрівське: Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у бе- 
рез. 1943. 


1915, с. Миколаївка Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті 7.07.1942. 

КУСТОВ Абрам Сергійович, 
1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
29.03.1942. 


ЛУЧАНІНОВ Микола Микито- 
вич, 1907, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 31.03.1942. Похований: 
с. Червона Гірка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

ЛУЧАНІНОВ Михайло Іванович, 
1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.11.1943. 


ЛУЧАНІНОВ Онисим Павлович, 
1926, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.12.1944, 
Похований: Латвія. 

ЛУЧАНІНОВ Петро Васильович, 
1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

ЛУЧАНІНОВ Тимофій Іванович, 
1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЛУЧАНІНОВ Федір Васильович, 
1914, с. Петрівське. Серж. Загинув 
у серп. 1941. Похований: м. Київ. 


ЛУЧАНІНОВ Федір Семенович, 
1924, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ЛУЧАНІНОВ Яким Данилович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
серп. 1943. 


ЛЮБОРЦЕВ Василь Васильович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у бе- 
рез. 1943. 


ЛЮБОРЦЕВ Володимир Михай- 
лович, 1916, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 
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ЛЮБОРЦЕВ Єгор Кузьмич, 
1909, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

ЛЮБОРЦЕВ Панас Михайлович, 
с. Петрівське. Рядовий, Пропав без 
вісті у 1943. 


ЛЮБОРЦЕВ Федір Несторович, 


М 


МАКОГОН Костянтин Іванович, 
1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ, 1942. 

МАКОГОН Федір Тимофійо- 
вич, 1920, с. Петрівське, Призваний 
у 1942. Рядовий. Помер у полоні 
17.03.1944. 

МАЛЬЦЕВ Микола Михайлович, 
1910, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1941. 

МАЛЬЦЕВ Тимофій (Іванович, 
1909, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 22.02.1943. Похований: с. Мар'- 
ївка Дніпропетровської обл. 


МАНДРИКІН Андрій Трохимо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

МАНДРИКІН Василь Антоно- 
вич, 1910, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

МАНДРИКІН Дем'ян Матвійо- 
вич, 1908, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 22.07.1943. 
Похований:  Залегощенський р-н 
Орловської обл., Росія. 

МАНДРИКІН Дмитро Якович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

МАНДРИКІН Іван Матвійович, 
1911, с. Петрівське. ШПризваний 
у 1941. Єфрейтор. Загинув 15.07.1944. 


Похований: Волинська обл. 


с. Петрівське. Ст. лейт. Загинув 
8.12.1943. Похований: Гомельська 
обл., Бєларусь. 


ЛЮТИЙ Спиридон Митрофано- 
вич, 1906, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 18.03.1944. | Похований: 
с. Язно Невельського р-ну Псков- 
ської обл., Росія. 


МАНДРИКІН (їЇван Миколайо- 
вич, 1918, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Лейт. Загинув у 1943. Похо- 
ваний: Краснодарський край, Росія. 

МАНДРИКІН Яків Романович, 
1909, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 9.01.1942. 
Похований: Староруський р-н Нов- 
городської обл., Росія. 

МАРКІН Дмитро Андрійович, 
1911, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

МАРЧЕНКО Петро Леонтійович, 
1909, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 24.08.1941. Похований: м. Чер- 
каси. 

МАСАЛІТІН Михайло Григоро- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

МАСАЛОВ Григорій Петрович, 
1920, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944, 

МАСАЛОВ іван Васильович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1943. 

МАСАЛОВ (Іван Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий, Пропав без вісті у лип. 1943. 

МАСАЛОВ Іван Романович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1942. 

МАСАЛОВ Михайло Прокопо- 
вич, 1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1942. Серж. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

МАСАЛОВ Михайло Трохимо- 
вич, с. Петрівське Балаклійського 
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ро-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


МАСАЛОВ Олександр Хомич, 
1905, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 


МАСАЛОВ Олексій Прокопо- 
вич, с. Петрівське. Лейт. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. 

МАСАЛОВ Петро Петрович, 
1915, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

МАСАЛОВ Тихін Григорович, 
1901, с. Петрівське.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Помер у полоні 
19:09.1944. 


МАСАЛОВ Федот Григорович, 
1910, с. Петрівське. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

МАСАЛОВ Федот Платонович, 
1903, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 10.11.1942, 
Похований: брат. мог., м. Волго- 
град, Росія. 

МАСЛІХОВ Олександр Івано- 
вич, 1900, м. Черкаси. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 9.08.1943. 
Похований: Ленінградська 0 обл., 
Росія. 


МАТВЄЄВ Данило Панасович, 
1907, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

МАТВЄЄВ Петро Терентійович, 
1909, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 20.08.1942. 
Похований: м. Слов'янськ Доне- 
цької обл. 

МАТВЄЄВ Стефан Терентійо- 
вич, 1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1939 Ізюмським РВК Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

МАТВІЄНКО Михайло (Ілліч, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий,. Пропав без вісті у лип. 1943. 

МАЧУЛІН Андрій Григорович, 
1904, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер у полоні 
28.09.1942. 


МАЧУЛІН Андрій Михайлович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

МАЧУЛІН Василь Іванович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

МАЧУЛІН Григорій Олексійо- 
вич, 1924, с. Завгороднє Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 1.04.1942. Похований: 
с. Комарівка Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

МАЧУЛІН Данило Пантелійо- 
вич, 1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


МАЧУЛІН Єгор Михайлович, 
1904, с. Петрівське. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у 1942. 

МАЧУЛІН Михайло Якович, 
1907, с. Завгороднє. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

МАЧУЛІН Павло Андрійович, 
1900, с. Петрівське.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 


МАЧУЛІН Прокіп Михайлович, 
1908, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 16.10.1942. Похований: м. Мал- 
гобек, Чечня. 


МАЧУЛІН Юхим Іванович, 1897, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

МАЧУХІН Іван 9 Андрійович, 
1920, с. Завгороднє. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

МЕДВЕДЄВ Володимир Леон- 
тійович, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. По- 
хований: м. Муром Шебекинського 
р-ну Бєлгородської обл., Росія. 

МЕДВЕДЄВ Єфрем Михайло- 
вич, 1901, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
10.07.1944. Похований: м. Євлах, 
Азербайджан. 
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МЕДВЕДЄВ Олексій Миколайо- 
вич, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

МЕДВЕДЄВ Сергій Якович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл; Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 


МЕДВЕДЄВ Федір Панфілович, 
1914, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 2.10.1942. 


МЕДЕНОВ Іван Сергійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1943. 


МЕДЕНЦЕВ Пилип Терентійо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 


МЕДИНЦЕВ Іван Іванович, 1910, 
с. Петрівське. Гв. ст. лейт. Загинув 
27.01.1945, Похований: Польща. 


МЕЗЕНОВ Володимир Юхимо- 
вич, 1923, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


МЕЗЕНОВ Олексій Костянтино- 
вич, 1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. - 


МЕЗЕНОВ Прокіп Тимофійович, 
1914, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


МЕЗЕНОВ Сергій Гнатович, 
1902, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

МЕЗЕНЦЕВ Григорій Лазаро- 
вич, 1921, с. Завгороднє. Лейт. Заги- 
нув 15.08.1942. Похований: Клет- 


ський р-н Волгоградської  обл., 
Росія. 


МЕЗЕНЦЕВ Лазар Федорович, 
1902, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.08.1942. 
Похований: Вєшенський р-н Ростов- 
ської обл., Росія. 


МЕЗЕНЦЕВ Пилип 
1902, с. Завгороднє. 


Іванович, 
Призваний 


9 4-352 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


МЕРКУЛОВ Іван Сидорович, 
1909, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


МЕРКУЛОВ Іван Стефанович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МЕРКУЛОВ Костянтин Степано- 
вич, 1903, с. Завгороднє Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


МЕРКУЛОВ Стефан Гнатович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1943. 


МЕСНЯНКІН Семен Павлович, 
1904, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 


МЕЄШКОВ Василь Гаврилович, 
1926, с. Завгороднє. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 1.02.1945. 
Похований: Польща. 


МЕЄШКОВ  Їван Гаврилович, 
с. Завгороднє. Ст. серж. Помер від 
ран 26.07.1944. Похований: Латвія. 


МЕЄШКОВ (ван Стефанович, 
1910, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


МЕЄШКОВ Павло Стефанович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1944. 


МЕЄШКОВ Петро Стефанович, 
1918, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


МЄШКОВ Тихін Григорович, 
1904, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 5.01.1943. 
Похований: Волгоградська  обл., 
Росія. 


МЄШКОВ Федір Степанович, 
1915, с. Петрівське, Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 
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МИТРОФАНОВ Іван Іванович, 
1906, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 

МИХАЙЛИК Олексій Архипо- 
вич, 1911, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

МІКУЛІН Іван Стефанович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у серп. 1943. 

МІЩЕНКО Митрофан Микито- 
вич, 1920, с. Завгороднє. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

МОТІНОВ Дмитро Павлович, 
1901, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1942. 


МОТІНОВ ван Олексійович, 
1912, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 

МОТІНОВ Іван Іванович, 1906, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув у берез. 1943. По- 
хований: с. Мокрий Лог Ростовської 
обл., Росія. 


МОТІНОВ Іван Дмитрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 29.10.1944. Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 

МОТІНОВ Максим Сергійович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

МОТІНОВ Матвій Тимофійович, 
1908, с. Петрівське,  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

МОТІНОВ Микита Костянтино- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

МОТІНОВ Микола Семенович, 
1907, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 

МОТІНОВ Микола Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1943. 


МОТІНОВ Мокій (Іванович, 
с. Завгороднє. Призваний у 1941, 


Рядовий. Загинув 25.01.1944, Похо- 
ваний: Кіровська обл., Росія. 

МОТІНОВ Олексій (Іванович, 
1925, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 25.01.1944, 
Похований: с. Шпакове Новомирго- 
родського р-ну Кіровоградської обл. 

МОТІНОВ Прокіп Михайлович, 
1910, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

МОТІНОВ Семен Савелійович, 
1907, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


МОТІНОВ Сергій Демидович, 
1896, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

МОТІНОВ Стефан Федорович, 
1906, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941, Рядовий, Загинув у квіт. 
1943. Похований: Ростовська обл., 
Росія. 

МОТІНОВ Федір Федорович, 
1921, (с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

МОТІНОВ Юхим Сергійович, 
с. Завгороднє. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 13.11.1942, 

МОТІНОВ Яким Миколайович, 
1918, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 


МОЧАЛОВ Трохим Федотович, 


1924, с. Петрівське. Рядовий. Про- | 


пав без вісті у квіт. 1945. 

МУШТЕЙ (Петро Сидорович, 
1922, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 2.04.1942. Похований: с. Копан- 
ка Балаклійського р-ну. 

М'ЯСИЩЕВ їван Лук'янович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 12.04.1945. Похова- 
ний: Польща. 

М'ЯСИЩЕВ Микола Панасович, 
с. Петрівське. Рядовий, Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

М'ЯСИЩЕВ (Олексій (Якович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 
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НАУГОЛЬНИЙ Абрам Васильо- 
вич, 1911, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 


НАУГОЛЬНИЙ Василь Абрамо- 
вич, 1907, с. Завгороднє. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


НЕБОТОВ Василь Андрійович, 
1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 14.07.1943. 
Похований: с. Архангельське Ор- 
ловської обл., Росія. 


НЕБОТОВ Іван Іванович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


НЕБОТОВ Марко Давидович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 


НЕБОТОВ Олексій Якимович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лют. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Андрій Матвійо- 
вич, 1904, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув у 1942 у полоні. 


НЕПОЧАТОВ Антон (Іванович, 
1911, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 


НЕПОЧАТОВ Василь Антонович, 
1918, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.12.1943. 


НЕПОЧАТОВ Василь Іванович, 
1920, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.08.1943, 


НЕПОЧАТОВ Василь Матвійо- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 20.08.1944. 
Похований: Молдова. 

НЕПОЧАТОВ Василь Панасович, 
1925, с. Петрівське.  Призваний 
у 1943. Ст. серж. Пропав без вісті 
19.03.1944. 

НЕПОЧАТОВ Василь Романо- 
вич, 1897, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


9ч 


НЕПОЧАТОВ Дмитро Назаро- 
вич, о с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Захар Євдокимо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


НЕПОЧАТОВ Іван Антонович, 
1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Іван Васильович, 
1893, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 31.01.1944. 
Похований: Ленінградська 0 обл., 
Росія. 


НЕПОЧАТОВ іван Данилович, 
1911, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.08.1942. 
Похований: Ростовська обл., Росія. 


НЕПОЧАТОВ Іван (Іванович, 
1925, с. Петрівське.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


НЕПОЧАТОВ (Іван Петрович, 
1913, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


НЕПОЧАТОВ (Іван Тихонович, 
1924, с. Петрівське. | Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Іван Федорович, 
1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 3.03.1944. 
Похований: с. Русанів Броварського 
р-ну Київської обл. 


НЕПОЧАТОВ іван Пилипович, 
1922, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


НЕПОЧАТОВ (Іларіон Якович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 

НЕПОЧАТОВ Михайло Олексі- 
йович, 1924, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Загинув у ли- 
стоп. 1943. 
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НЕПОЧАТОВ Михайло Кузьмич, 
1908, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
9.06.1942. 


НЕПОЧАТОВ Микита Павлович, 
1904, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Микола Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий,. Пропав без вісті у трав. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Микола Сергійо- 
вич, 1919, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


НЕПОЧАТОВ Мойсей Семено- 
вич, 1903, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Олександр Ва- 
сильович, 1921, с. Петрівське. При- 
званий у 1941. Радовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941, 


НЕПОЧАТОВ Олександр Івано- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Олександр Федо- 
рович, 1905, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941, 


НЕПОЧАТОВ Олексій Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 1943. 


НЕПОЧАТОВ Пантелій Гаврило- 
вич, 1913, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у полоні 
3.05.1944. 

НЕПОЧАТОВ Петро Володими- 
рович, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

НЕПОЧАТОВ Петро Михайло- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
зу 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1943. 

НЕПОЧАТОВ Петро Стефано- 
вич, 1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у полоні 
1.05.1944. 


НЕПОЧАТОВ Роман Сергійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 26.07.1941, 


НЕПОЧАТОВ Семен Олексійо- 
вич, 1902, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.03.1942. 
Похований: Зубцовський р-н Твер- 
ської обл., Росія. 


НЕПОЧАТОВ Семен Васильо- 
вич, 1906, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Семен Терентійо- 
вич, 1919, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Сергій Іванович, 
1920, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Стефан Данило- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Стефан Леонтійо- 
вич, 1904, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

НЕПОЧАТОВ Тимофій Петро- 
вич, 1911, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 


НЕПОЧАТОВ Трохим Данило- 
вич, 1916, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
8.08.1941. 


НЕПОЧАТОВ Федір Герасимо- 
вич, 1916, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Федір Іванович, 
1905, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

НЕПОЧАТОВ Федір Олексійо- 
вич, 1920, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

НЕПОЧАТОВ Федір Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 
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НЕПОЧАТОВ Юхим Васильо- 
вич, 1918, с. Петрівське. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

НЕПОЧАТОВ Юхим Опексійо- 
вич, 1910, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.01.1944. 

НЕПОЧАТОВ Юхим Онисимо- 
вич, 1912, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
24.08.1942. 

НЕПОЧАТОВ Яків (Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

НЕПОЧАТОВ Яків Михайлович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

НІКУЛІН Їван Романович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1943. 

НІКУЛІН Пантелій Васильович, 
1914, с. Петрівське. Призваний 


о 


ОВОДОВ  (щфїван Васильович, 
1917, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 


ОВОДОВ Олександр Григоро- 
вич, 1917, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ОВОДОВ Олександр Петрович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ОВОДОВ (Семен Петрович, 
1906, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


ОНУФРІЄНКО Микола Євдоки- 
мович, 1918, с. Петрівське. Рядовий. 


Загинув 25.11.1942. | Похований: 
Тверська обл., Росія. 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


НІКУЛІН Петро Іванович, 1914, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 1.01.1944. 


НІКУЛІН Тимофій Сергійович, 
1906, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

НІКУЛІН Федір Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

НОВІКОВ Василь Григорович, 
1919, с. Петрівське. Призваний 

1941. Гв. ст. серж. Загинув 
30.10.1942. Похований: м. Санкт- 
Петербург, Росія. 

НОВІКОВ Олександр Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


НОЗДРАЧОВ Олександр Семе- 
нович, 1918, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у груд. 1943. 


ОРЛЕНКО Федір Тимофійович, 
1902, с. Петрівське. Ст. лейт. Помер 
від ран 8.05.1943. Похований: Крим- 
ський р-н Краснодарського краю, 
Росія. 

ОРЛОВ Гаврило Омелянович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 


довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ОРЛОВ Іван Гаврилович, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ОСТРІЖНИЙ Федір Федоро- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

ОСТРОВЕРХ Микита Захарович, 
1915, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 


нув 25.11.1942. Похований: Твер- 
ська обл., Росія. 
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ПАХОМОВ Андрій Петрович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


ПАХОМОВ Михайло Семено- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 


ПАХОМОВ Олександр Макаро- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

ПЕТРИЩЕВ (Семен Іванович, 
1903, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ПИВОВАРОВ Олександр Юхи- 
мович, 1915, с. Андріївка Харків- 
ської обл. Рядовий, Пропав без вісті 
1.12.1943. 

ПИСКЛОВ Панас Олександро- 
вич, 1916, с. Петрівське. Матрос. За- 
гинув 21.09.1941 у Чорному морі. 

ПІДГОРНОВ Григорій Матвійо- 
вич, 1923, с. Завгороднє. Рядовий. 
Загинув 5.01.1943. Похований: Рос- 
товська обл., Росія. 

ПІДМОГИЛЬНИЙ (Гаврило Те- 
рентійович, 1903, с. Петрівське. Ря- 
довий. Загинув 27.04.1943. Похова- 
ний: с. Донецьке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ПОДЧЕРНОВ Василь Володими- 
рович, 1919, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у листоп. 1942. 

ПОДЧЕРНОВ Григорій Матвійо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ПОДЧЕРНОВ Захар (Іванович, 
1909, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у берез. 
1943. Похований: Зубцовський р-н 
Тверської обл., Росія. 

ПОДЧЕРНОВ  Їван (Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ПОДЧЕРНОВ Матвій Семено- 
вич, 1902, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ПОЗНЯКОВ Яків Дмитрович, 
1915, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1942. 


ПОЛІЩУК Лука Юхимович, 
1911, с. Петрівське. ШПризваний 
у страв. 1944. Рядовий. Загинув 
4.02.1945. Похований: Німеччина. 


ПОНОМАРЬОВ Михайло Сергі- 
йович, 1903, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.01.1945. 

ПОСНИКОВ Данило Михайло- 
вич, 1913, с. Петрівське. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ПОСНИКОВ  Їван Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 

ПОТАПОВ Андрій Митрофано- 
вич, 1910, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ПОТАПОВ Олександр Митро- 
фанович, 1915, с. Петрівське. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

ПРУДСЬКИЙ Гаврило Васильо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 13.02.1944. 

ПРУДСЬКИЙ Єгор Тимофійо- 
вич, 1925, с. Завгороднє. Мол. лейт. 
Загинув 27.09.1944. Похований: Ру- 
мунія. 

ПРУДСЬКИЙ |Їван Васильович, 
1926, с. Завгороднє. Рядовий. Заги- 
нув 10.12.1944, 


ПРУДСЬКИЙ Шван Миколайо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у черв. 
1943. Похований: с. Берестянки 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


ПРУДСЬКИЙ Микола Васильо- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ, 1943. 
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ПРУДСЬКИЙ Микола Семено- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ПРУДСЬКИЙ Петро Герасимо- 
вич, 1919, с. Петрівське. Призваний 


р 


РАГУЛІН Іван Володимирович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РАГУЛІН Їван Захарович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у черв. 1943. 


РАГУЛІН Олексій щІванович, 
1916, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1945. 


РАГУЛІН Федір Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 


довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РЕДЬКА Денис Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 


довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РЕДЬКО Іван Данилович, 1921, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

РЄЧКІН Григорій Григорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 4.01.1943. Похова- 
ний: смт Мілове Луганської обл. 

РЄЧКІН Григорій Олексійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 7.03.1943. Похова- 
ний: Курська обл., Росія. 


РЄЧКІН Їван Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РЄЧКІН Матвій Іванович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 


ПРУДСЬКИЙ Федір Наумович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


РЄЧКІН Олексій Якович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


РЄЧКІН Петро Григорович, 
1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


РИЖОВ Борис Якович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


РОДІН Петро Якович, с. Петрів- 
ське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


РОЖКОВ Андрій (4їІванович, 
1903, с. Протопопівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 25.08.1943. Похований: 
с. Борова Харківської обл. 


РОЖКОВ Федір Сергійович, 
с. Протопопівка. Призваний у 1939. 
Лейт. Пропав без вісті у черв, 1941. 


РОМАНЬКОВ Семен Стефано- 
вич, 1891, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


РОМАНЬКОВ Стефан Семено- 
вич, 1921, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


РОМАНЬКОВ Федір Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


РОЩУПІКІН Григорій Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943, 


РОЩУПКІН Петро Петрович, 
1907, с. Петрівське. Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув у трав. 
1944. Похований: Молдова. 
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РУДЕНКО Іван Петрович, 1907, 
с. Петрівське. | Лейт. Загинув 
20.04.1945. Похований: Німеччина. 


РУДСЬКИЙ Андрій Трохимо- 
вич, 1920, с. Волвенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий ФСлов'янським РВК Доне- 
цької обл. Рядовий. Пропав без вісті 
1,09.1941. 


РУМ'ЯНЦЕВ Василь Васильович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт, 1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Василь Пилипович, 
1926, с. Петрівське. Призваний 
у 1944. Рядовий. Загинув у 1945. По- 
хований: Німеччина. 


РУМ'ЯНЦЕВ Іван Миколайович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 18.07.1943. По- 
хований: с. Семенівка  Харків- 
ської обл. 


РУМ'ЯНЦЕВ  їван Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий, Пропав без вісті у квіт. 1942. 


С 


САВЧЕНКО Микола Тимофійо- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


САВЕНКОВ Микола Федорович, 
1922, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


САВЕНКОВ Павло Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у: берез. 
1943. 


САВЕНКОВ Пилип Михайлович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Микола Дмитро- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Никанор Сергійо- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Павло Сергійович, 
1901, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944. 


РУМ'ЯНЦЕВ Петро Кузьмич, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Пилип Семенович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


РУМ'ЯНЦЕВ Семен Григорович, 
1901, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


САВЕНКОВ Федот Овсійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 

САМИНІН Микита Андрійович, 
1906, с. Петрівське. Призваний 
у 1941, Ст. серж. Пропав без вісті 
у серп. 1942. 


САПРИКІН Микита Миколайо- 
вич, 1908, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
15.10.1941. 


САСІН Гаврило Михайлович, 
1906, с. Петрівське. Ст. серж. Помер 
від ран 17.07.1944. Похований: 
с. Садів Луцького р-ну Волин- 
ської обл. 


СВИВАЛЬНЄВ Стефан Матвійо- 
вич, 1913, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1944. 


СЕВОСТЬЯНОВ Григорій Пана- 
сович, 1917, с. Завгороднє Балаклій- 
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ського р-ну Харківської обл. Мол. 
лейт. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

СЕЛІВАНОВ Василь Микхайло- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1942. 


СЕЛІВАНОВ Федір Михайло- 
вич, р с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

СЕЛЮТІН Єгор Йосипович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

СЕРІКОВ Дмитро Петрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лют. 1943. 

СИДОРЧЕНКО Віра Павлівна, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропала без 
вісті у квіт. 1944. 

СИНЯЄВ Степан Іванович, 1905, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
21.02.1943. Похований; с. Мелихівка 
Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. 

СИРОВ Тихін Данилович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

СМАГІН Стефан Миколайович, 
1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СОБОЛЄВ Дмитро (Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1943. 
СОБОЛЄВ Іван Олександрович, 
1903, с. Петрівське. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1942. 


СОБОЛЄВ (Іван Олексійович, 
1907, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1943. 

СОБОЛЄВ Тимофій Микайло- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1945, 

СОКОЛОВ Павло Хомич, 1914, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
25.12.1941. Похований: м. Дебаль- 
цеве Донецької обл. 


СОКОЛОВ Федір Федорович, 
1919, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

СОЛОДОВНІКОВ Петро Тимо- 
фійович, 1896, с. Петрівське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 1.03.1943 на 
тер. с. Олексіївка Харківської обл. 

СОРОКІН (Їван Тимофійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


СОРОКІН Пилип 0 Єгорович, 
1906, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СТАРКОВ  Їван Федорович, 
1924, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 12.12.1944. 
Похований: Угорщина. 


СТАРКОВ Ілля 0 Микитович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

СТАРУХІН Григорій Іванович, 
1895, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

СТАРУХІН Іван Петрович, 1923, 


с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 


СТАРУХІН Яків 4 Андрійович, 
1913, с. Петрівське. ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


СТРЕМОУХОВ Іван Григорович, 
1905, с. Петрівське. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
14.04.1944, 


СТРЕМОУХОВ Митрофан Се- 
менович, 1911, с. Петрівське. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


СУКРУТОВ Іван Данилович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


СУХАНОВ Дмитро Степанович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

СУХАНОВ ван Прокопович, 
1900, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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т 


ТАРАН Дмитро Андрійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.08.1942. 


ТАРАНЕНКО Олександр Ониси- 
мович, 1922, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.01.1944. 

ТАРАСОВ Михайло Андрійо- 
вич, 1909, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ТАРАСОВ Павло Павлович, 
1906, с. Петрівське. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ТАТАРОВ Андрій Михайлович, 
1914, с. Петрівське. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ТЕРЕНІН Матвій Дмитрович, 


1923, с. Петрівське. Призваний. 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943, 

ТОКАРЄВ Денис Денисович, 
1911, с. Завгороднє. Ст. лейт, Заги- 
нув 23.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 

ТОКАРЄВ Дмитро Гаврилович, 
1926, с. Завгороднє. Рядовий. Заги- 
нув 8.04.1945. Похований: Чехія. 

ТОКАРЄВ Дмитро Трохимович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ТОКАРЄВ Лука Тимофійович, 
с. Завгороднє. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 

ТОКАРЄВ Микита Іванович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув у груд. 1941 у по- 
лоні. 

ТОКАРЄВ Олексій Денисович, 
1918, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1943. 

ТОКАРЄВ Олексій Прокопович, 
1921, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943 на тер. Орловської обл., 
Росія, 


ТОКАРЄВ Федір (Іванович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у серп. 1943. 

ТОЛМАЧОВ Єгор Олексійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

ТОЛМАЧОВ Єгор Ілліч, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ТОЛМАЧОВ іван Михайлович, 
1922, с. Завгороднє. Рядовий, Заги- 
нув 30.09.1942. Похований: Волго- 
градська обл., Росія. 

ТОЛМАЧОВ (Іларіон Якович, 
1903, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув у листоп. 1942. Похований: с. По- 
горіле Городище Зубцовського р-ну 
Тверської обл., Росія. 

ТОЛМАЧОВ Петро Олексійо- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ТОЛМАЧОВ Стефан Іванович, 
1914, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 23.12.1942. 
Похований: Орловська обл., Росія. 

ТОЛМАЧОВ Федір Тихонович, 
1911, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у листоп. 
1942. Похований: Ростовська обл., 
Росія. 


ТОЛМАЧОВ Яків Федорович, 
1900, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

ТОЛСТИНЬОВ Павло Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1944. 

ТОЛСТИНЬОВ Семен Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

ТОЛСТИНЬОВ Федір Петрович, 
1913, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

ТРУБІЦИН Василь Андрійович, 
1919, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 
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ТРУБІЦИН  Їван | Дмитрович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
| ТРУБІЦИН Опексій Сергійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 


-довий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ТРУШ Антоніна | Йосипівна, 
с. Петрівське. Призвана у 1941. Ря- 
довий. Загинула 4.08.1942. Похова- 
на: м. Кам'яний Яр Чорноярського 
р-ну Астраханської обл., Росія. 

ТЮТЄРЄВ Анатолій Кузьмич, 
1913, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

ТЮТЕЄРЄВ Павло Пантелійович, 
1922, с. Петрівське, Мол. лейт. Заги- 


У 


УСАЧОВ Матвій Олексійович, 
1903, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 


УСАЧОВ Олексій Єгорович, 


Ф 


ФЕСЕНКО Іван Іванович, с. Пет- 
рівське. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


Х 


ХАЙНАЦЬКИЙ Іван Васильович, 
1902, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 
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нув 14.05.1943. Похований: ст. Не- 
берджаєвська | Кримського р-ну 
Краснодарського краю, Росія. 


ТЮТЄРЄВ Прокопій Миколайо- 
вич, 1904, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 24.10.1942. Похований: Ро- 
стовська обл., Росія. 


ТЮТЄРЄВ Стефан Андрійович, 
1910, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 


ТЮТЄРЄВ Степан Іванович, 
с. Петрівське. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ТІЮТЄРЄВ Яків Іванович, 1902, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 1943. 


с. Петрівське. Призваний Балаклій- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у лип. 1944. і 

УФІМЦЕВ Петро Матвійович, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1941. 

УШАКОВ  Їван Федорович, 
1909, с. Петрівське, Рядовий. Загинув 
15.12.1944. Похований: Угорщина. 


ХАЙНАЦЬКИЙ Павло Сергійо- 
вич, 1906, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 24.10.1942. Похований: Ро- 
стовська обл., Росія. 

ХАЙНАЦЬКИЙ Петро Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 
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ХАЙНАЦЬКИЙ Семен Сергійо- 
вич, 1912, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ХАНІН Андрій Павлович, 1911, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 15.05.1942. Похова- 
ний: Харківська обл. 

ХАНІН Андрій Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХАНІН Василь Сидорович, 1908, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХАНІН Веніамін Іванович, 1912, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 16.10.1944. Похова- 
ний: Мурманська обл., Росія. 

ХАНІН Григорій Олександро- 
вич, 1918, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 20.12.1944. Похований: 
Угорщина. 

ХАНІН Григорій Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХАНІН Іван Іванович, с. Петрів- 
ське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХАНІН Іван Павлович, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХАНІН Макар Федорович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 


ц 


ЦАПКОВ Василь  Олександ- 
рович, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ЦАПКОВ Григорій Федотович, 
1905, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ХАНІН Павло Трохимович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 


ХАНІН Прокопій Захарович, 
1889, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у жовт. 1943. 

ХАНІН Семен Іванович, 1912, 
с. Петрівське. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Загинув 17.04.1945. Похова- 
ний: Австрія. 

ХАНІН Степан  Федотович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ХАНІН Тимофій Петрович, 1911, 
с. Петрівське, Рядовий. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 

ХАНІН Юхим  Пантелійович, 
1897, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ХАРЧЕНКО Іван Володимиро- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ХАРЧЕНКО Ілля Володимиро- 
вич, с. Петрівське. Лейт. Пропав без 
вісті 30.01.1945. 

ХАРЧЕНКО Семен Михайлович, 
1910, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ХАРЧЕНКО Федір Михайлович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЦАПКОВ  (їЇван 9 Андрійович, 
с. Петрівське. | Лейт. Загинув 
14.09.1943. 


ЦАПКОВ Михайло Олександ- 
рович, 1912, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без ві- 
сті у груд. 1941. 


ЦАПКОВ (Микола Петрович, 
1921, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
6.08.1941. 
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ЦАПКОВ Олексій Васильович, 
1927, с. Петрівське.  Призваний 
у 1944. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1945, 


ч 


ЧЕРЕМИСОВ Василь Тарасович, 
1924, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.12.1943. 

ЧЕРКАШИН Володимир Григо- 
рович, 1921, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Ст. серж. Загинув 
16.12.1942. Похований: с. Галіївка 
Богучарського р-ну Воронезької 
обл., Росія. 

ЧЕРКАШИН Єгор (Іванович, 
с. Завгороднє Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1943. 

ЧЕРКАШИН Єгор Карпович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. 
К-н, Загинув у січ. 1943. Похований: 
м. Санкт-Петербург, Росія. 

ЧЕРКАШИН (Іван Зіновійович, 
с. Петрівське, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 


ЧЕРКАШИН Петро (Іванович, 
1903, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 2.05.1943 
у полоні. 


ЧЕРКАШИН Федір Панасович, 
1911, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ЧЕРНОБАЙ Єгор Макарович, 
1910, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
28.07.1942 на тер. Вєшенського р-ну 
Ростовської обл., Росія. 


ЧЕРНЕНКО шМикхайло Кирило- 
вич, 1921, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 26.12.1942. 


ЧЕРНОВ Микита (Іванович, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 


ЦАПКОВ Федір Андрійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


Ст. серж. Загинув у 1944 на тер. 
Тернопільської обл. 


ЧЕТВЕРИКОВ Данило Григоро- 
вич, 1919, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у лют. 1945 на тер. Калінінград- 
ської обл., Росія. 

ЧЕТВЕРИКОВ Іван Леонтійович, 
1920, с. Завгороднє. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЧЕТВЕРИКОВ Леонтій Гаврило- 
вич, 1902, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у груд. 
1943. Похований: м, Умань Черка- 
ської обл. 

ЧЕТВЕРИКОВ Олексій Леонтійо- 
вич, 1921, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЧЕТВЕРИКОВ Павло Гаврило- 
вич, 1910, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943, 

ЧЕТВЕРИКОВ Петро Пилипович, 
1905, с. Завгороднє, Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 5.01.1942 
у полоні. 

ЧИСТІКОВ Борис Федорович, 
1908, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.12.1943. 

ЧИСТІКОВ Василь Сергійович, 
1906, с. Петрівське. Мол. серж. За- 
гинув 6.02.1943 на тер. Запорізької 
обл. 

ЧИСТІКОВ Петро (Ілліч, 1916, 
с. Петрівське. Ст. серж, Пропав без 
вісті 1.12.1943. 

ЧИСТІКОВ Степан Федорович, 
1906, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЧИСТІКОВ Тит 4 Андрійович, 
1903, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.12.1943. 
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ЧИСТЯКОВ Василь Іванович, 
1921, с. Петрівське, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ЧИСТЯКОВ Михайло Харитоно- 
вич, 1921, с. Петрівське, Призваний 
у 1943. Рядовий, Загинув 16.04.1945. 
Похований: Німеччина. 


ЧИСТЯКОВ Павло Андрійович, 
1908, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.01.1943. 

ЧУБУКІН Іван Кузьмич, 1904, 
с. Лозовенька Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЧУБУКІН Федір Іванович, 1918, 
с. Лозовенька. Ст-на. Загинув у жовт. 
1943. Похований: Карелія. 


ШАНІН Іван Дмитрович, 1909, 
с. Завгороднє Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 14.07.1944. Похова- 
ний: Волинська обл. 


ШАПОВАЛОВ (Їван Савелійо- 
вич, 1924, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 20.01.1944. Похований: 
с. Прудок Кричовського р-ну Моги- 
льовської обл., Бєларусь. 


ШАПОВАЛОВ Тимофій Ан- 
дрійович, 1916, с. Петрівське. Серж. 
Загинув 26.09.1943. Похований: Ки- 
ївська обл. 


ШАХМАТОВ Василь Іванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий, Пропав без вісті у трав. 1943. 


ШАХМАТОВ Василь Федоро- 
вич, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ШАХМАТОВ Іван Степанович, 
1919, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1945. 


ЧУПІКОВ Андрій Карпович, 
1912, с. Завгороднє Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Ст. лейт. Заги- 
нув 12.01.1943. Похований: Ленін- 
градська обл., Росія. 


ЧУПІКОВ Олексій Савелійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 1943. 


ЧУПІКОВ Пилип Карпович, 
1911, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран у трав. 
1943. Похований: с. Українка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 


ЧУПІКОВ Федір Савелійович, 
1921, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.03.1944. 
Похований: м. Санкт-Петербург, 
Росія. 


ШАХМАТОВ Матвій Петрович, 
1907, с. Петрівське, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ШАХМАТОВ Микола Семено- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у берез 1943. 


ШАХМАТОВ Олексій Федоро- 

вич, 1925, с. Петрівське. Призваний 

1943. Рядовий. Помер від ран 
23.07.1944. 


ШАХМАТОВ Федір Павлович, 
1914, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


ШВЕЦОВ (їван Тимофійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1943. 


ШВЕЦОВ Петро (Сидорович, 
1903, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 

ШВЕЦОВ Сергій Сергійович, 
1917, с. Петрівське, Гв. лейт. Помер 
від ран 31.10.1943. 


ШЕВЕЛІН Іван Микитович, 1918, 


с. Петрівське Балаклійського р-ну 
7 


ПРИ Р 


енд 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


Харківської обл. Рядовий. Загинув 
9.08.1941. Похований: с. Мостове 
Шевченківського р-ну Харківської 
обл. 


ШЕВЛЯКОВ Дмитро Єгорович, 
1921, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 


ШЕВЛЯКОВ Мойсей Васильо- 
вич, 1900, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

ШЕВЛЯКОВ Яків Іванович, 1919, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ШЕВЦОВ Іван Дмитрович, 1944, 
с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
27.08.1944. Похований: м. Мадона, 
Латвія. 

ШЕВЧЕНКО Михайло Іванович, 
1911, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 9.07.1942. Похований: с. Козинка 
Борисівського р-ну Бєлгородської 
обл., Росія. 

ШЕПІЛОВ Іван Єгорович, 1916, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 


довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ШЕПІЛОВ їван Олексійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий, Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ШЕПІЛОВ Михайло Петрович, 
1906, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 15.11.1943. 
Похований: Криворізький р-н Дніп- 
ропетровської обл. 

ШЕГИЛОВ Мойсей Васильович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ШЕПІЛОВ Прокіп (щІванович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Помер від ран 1.12.1943. 
Похований: с. Привільне Дніпропет- 
ровської обл. 

ШЕСТОПАЛОВ Семен Єгоро- 
вич, ос. Петрівське.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Загинув 24.03.1945. 
Похований: Німеччина. 

ШЕХОВЦОВ Василь Дмитрович, 
1909, с. Завгороднє Балаклійського 


271 


р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: Барвінківський р-н. 

ШЕХОВЦОВ Веніамін Кузьмич, 
1906, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
24.01.1943. 

ШЕХОВЦОВ Григорій Гаврило- 
вич, 1919, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

ШЕХОВЦОВ Іван Прокопович, 
1902, с. Завгороднє.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.03.1944. 
Похований: с. Володарка Київської 
обл. 

ШЕХОВЦОВ Ілля Зіновійович, 
1925, с. Завгороднє. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 30.01.1944. 
Похований: с. Зелене Поле Криво- 
різького р-ну Дніпропетровської обл. 

ШЕХОВЦОВ Кирмло Ілліч, 1905, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ШЕХОВЦОВ Микола Дмитро- 
вич, 1906, с. Завгороднє. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
14.10.1941, 

ШЕХОВЦОВ Петро Пантелійо- 
вич, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.02.1944. 
Похований: Дніпропетровська обл. 

ШЕХОВЦОВ Петро Семенович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЩЕХОВЦОВ Терентій Микола- 
йович, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ШИПІЛОВ Андрій Федорович, 
1912, с. Петрівське.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
12.07.1942. 

ШИПІЛОВ Микола Васильович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ШИПІЛОВ Олександр Сергійо- 
вич, 1911, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


272 


ШИПІЛОВ Тихін Андрійович, 
є" Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ШИПІЛОВ Федір Тимофійович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Помер у січ. 1942 у полоні. 

ШКАРУПА  4їЇван 9 Антонович, 
1913, с. Петрівське. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.12.1943. 


ШКОЛЕНКО Микола Дмитро- 
вич, 1922, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 31.03.1942. Похований: 
с. Червона Гірка Балаклійського р-ну. 


Щ 


ЩЕРБАК Петро Романович, 
1922, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 23.04.1944. Похований: м. Сева- 
стополь, Крим. 

ЩЕТИНІН Григорій Петрович, 
1913, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
15.02.1942. 

ЩЕТИНІН Микола |лліч, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Єфрей- 
тор. Загинув 20.12.1944. Похований: 
Словаччина. 

ЩЕТИНІН Михайло Прокопо- 
вич, с. Петрівське. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.05.1944. Похо- 
ваний: Ленінградська обл., Росія. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ШМИТЬКО Іван Павлович, 1907, 
м. Золочів Харківської обл. Ст. лейт. 
Пропав без вісті у 1942. 

ШОЛОХОВ Михайло Іванович, 
1915, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
18.07.1941. 

ШУТАР Іван Тихонович, с. Гру- 
щуваха Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ШУТАР Микола | Тихонович, 
1918, с. Грущуваха! Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. і 


ЩЕТИНІН Петро Ілліч, с. Пет- 
рівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 


ЩОЛОКОВ Григорій Микола- 
йович, 1910, с. Петрівське. Призва- 


ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
8.08.1943. 


ЩОЛОКОВ ілля Миколайович, 
1918, с. Петрівське. Мол. лейт. Заги- 
нув 7.07.1942. Похований: Орлов- 
ська обл., Росія. 


ЩОЛОКОВ Костянтин Давидо- 
вич, 1897, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 

ЩОЛОКОВ Трохим Ілліч, 1906, 
с. Петрівське. Серж. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 


ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АКУЗОВ Павло Степанович, 
1910, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 


гинув у квіт. 1943. Похований: с. Та- 
ранівка Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

АНДРЄЄВ Семен Трохимович, 
1914, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 6.03.1942 у полоні. 


Р а 


БАРВИ 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


АНДРІЄНКО Сидір Трохимо- 
вич, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


БАБИЧ Ілля Леонтійович, 1910, 
с. Явірське Балаклійського р-ну Хар- 
ківської | обл.  Ст-на. | Загинув 
12.08.1943. Похований: ст. Кримська 
Краснодарського краю, Росія. 

БАГАЦЬКИЙ Борис Федорович, 
1926, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1944. 


БАГАЦЬКИЙ Іван Мефодійович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1944. 

БАГАЦЬКИЙ Іван Миколайович, 
1925, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 3.09.1944. Похова- 
ний: Польща. 

БАГАЦЬКИЙ Іван Тимофійович, 
1922, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1944. 

БАГАЦЬКИЙ Микола Данмило- 
вич, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 2.03.1943. Похова- 
ний: с. Байрак Харківської обл. 

БАГАЦЬКИЙ "Тихін Тимофійо- 


вич, 1906, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 


т 


г у лют. 1944. 


БАКЛАНОВ Василь Федорович, 
1924, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж. Заги- 
нув 9.07.1943. Похований: с. Прелес- 
не Прохоровського р-ну Бєлгород- 
ської обл., Росія. 


БЕЗКОБИЛЬНИЙ Федір Абра- 
мович, 1907, с. Явірське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БЕЛЮРКІН Данило Панасович, 
с. Явірське. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 
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АРШАВА Іван Федорович, 
1910, с. Лісовицьке. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 


БІЛОДІД Дмитро Федосійович, 
1898, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 

БІЛОДІД Никифор Дмитрович, 
1922, с. Яковенкове. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

БОБРИК Дмитро (Іванович, 
1921, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

БОБРИК Іван Андрійович, 1915, 
с. Пришиб. Призваний у 1942. Рядовий. 
Загинув 2.09.1943. Похований: м. Го- 
роховець Владимирської обл., Росія. 

БОБРИК Петро Леонтійович, 
с. Пришиб, Призваний у 1941. Гв. єф- 
рейтор. Загинув 18.09.1944. Похова- 
ний: Естонія. 

БОБРИК Степан Юхимович, 
1914, с. Пришиб. Ст. серж. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

БОВКУН Трохим Панасович, 
1911, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 22.12.1942. 
Похований: Ростовська обл., Росія. 

БОНДАРЕНКО Петро Васильо- 
вич, 1906, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

БОНДАРЕНКО Сергій Єфремо- 
вич, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пролаї без вісті у квіт. 1943. 

БОНДАРЕНКО Степан Семено- 
вич, 1908, с. Вербівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО Федір Тимофі- 
йович, 1900, с. Пришиб Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1945. 

БОРЩ Яків Федорович, 1917, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Помер 11.06.1942 у полоні. 
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БРИТВЕНКО Василь Прокопо- 
вич, 1905, с. Явірське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Помер від ран 27.06.1944. Похова- 
ний: м. Дніпродзержинськ Дніпро- 
петровської обл. 

БРИТВЕНКО (шван Пилипович, 
1903, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 1942. 


БРИТВЕНКО Макар Прокопо- 
вич, 1916, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БРИТВЕНКО Олександр Дани- 
лович, 1910, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 14.08.1942. 
Похований: с. Сутоки Себезького 
р-ну Псковської обл., Росія. 

БРИТВЕНКО Петро Прокопович, 
1911, с. Петрівське, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БРИТВЕНКО Сергій Пилипович, 
1906, с. Пришиб. Призваний у 1943. 


ВАЛКОВИЙ Кіндрат Степано- 
вич, 1904, с. Олександрівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 3.11.1943. 

ВАСИЛЬЄВ Сергій Йосипович, 
1906, с. Явірське. Рядовий. Помер 
від ран 12.07.1943. Похований: 
сел. Пісківське Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ВАСІН Тихін Васильович, 1915, 
с. Вербівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941, 

ВАЩЕНКО Григорій Іванович, 
1914, с. Пришиб. Призваний у 1940. 
Серж. Загинув 16.04.1943. Похова- 
ний: м. Барвінкове Харківської обл. 

ВАЩЕНКО Федір (Іванович, 
1916, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 
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Рядовий. Загинув 8.04.1943. Похова- 
ний: с. Криничне Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

БУРЯК Борис  Андріянович, 
1912, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт, 
1943. 


БУРЯК іван Васильович, 1925, 
с. Пришиб. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Помер від ран 8.04.1943. По- 
хований: с. Ріпне Саратовської обл., 
Росія. 


БУРЯК Микола Іванович, 1928, 
с. Пришиб. Призваний у 1944. Рядо- 
вий. Загинув у 1945. Похований: 
Польща. 


БУРЯК Павло Тимофійович, 
с. Пришиб Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


БУТКО Сергій Максимович, 
1924, с. Явірське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Ст. серж. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 


ВОДОЛАЖСЬКИЙ Василь Дмит- 
рович, 1908, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ВОДОЛАЖСЬКИЙ (Іван Гаври- 
лович, 1913, с. Пришиб. Призваний 
у 1937. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ВОДОЛАЖСЬКМИЙ Їван Феок- 
тистович, 1922, с. Пришиб. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1944. 

ВОДОЛАЗЬКИЙ Василь Івано- 
вич, 1909, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 11.01.1944. 
Похований: Софіївський р-н Дніп- 
ропетровської обл. 

ВОДОЛАЗЬКИЙ Микайло Іва- 
нович, 1913, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 4.07.1943. 
Похований: с. Андріївка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

ВОРОПАЄВ  їЇлля Панасович, 
1903. Серж. Загинув 23.01.1942. По- 
хований: Ленінградська обл., Росія. 
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Г 


ГОНЧАРОВ Тимофій Іванович, 
1908, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 2.03.1944. 
Похований: смт Високопілля Херсон- 
ської обл. 


ГОРОБЕЦЬ Андрій (Іванович, 
1914, с. Петрівське. Рядовий. Заги- 
нув 9.09.1943. Похований: смт Анд- 


М 


ДЕСЯТНИЧЕНКО Андрій Горді- 
йович, 1919, с. Пришиб. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


ДЕСЯТНИЧЕНКО Іван Георгійо- 
вич, 1915, с. Пришиб. Рядовий. Заги- 
нув 20.08.1943. Похований: с. Коропове 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


ДЕСЯТНИЧЕНКО Іван Данило- 
вич, 1904, с. Пришиб. Рядовий. Заги- 
нув 7.09.1942. Похований: с. Городи- 
ще Дубовського р-ну Волгоград- 
ської обл., Росія. 


ДЕСЯТНИЧЕНКО Микола Федо- 
рович, 1921, с. Пришиб Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Серж. Загинув 
17.02.1945. Похований: Польща. 


Є 


ЄРІН Олексій іІнокентійович, 
1914, с. Пришиб. Рядовий. Загинув 
27.07.1944. Похований: м. Лієпая, 
Латвія. 


ріївка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


ГРИТЧИН Костянтин Спиридо- 
нович, 1925, с. Новомиколаївка Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 1943. 


ГУЗЕНКО Трохим Семенович, 
1901, с. Петрівське. Призваний 
у 1941, Пропав без вісті у серп. 1943. 


ГУРЕНКО Микита Омелянович, 
1908, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ДЗЮБА Григорій Єгорович, 
1897, с. Петрівське, ШПризваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.02.1945. 
Похований: Польща. 


ДЗЮБА Григорій Семенович, 
1919. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943, 


ДЗЮБА Феодосій Герасимо- 
вич, 1899, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Помер від 
ран у черв. 1944. 


ДУБ Гнат Миколайович, 1915, 
с. Пришиб. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 


ДУДКО (ван Никифорович, 
1922, с. Пришиб. Мол. лейт. Загинув 
31.03.1943. Похований: с. Чумазове 
Барятинського р-ну Калузької обл., 
Росія. 
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Ж 


ЖИТНЬОВ Марко Прокопович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті 16.01.1942. 


з 


ЗЕЛИК Андрій Дорофійович, 
1906, с. Нова Андріївка Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 24.02.1943. 
Похований: с. Мелихівка Нововодо- 
лазького р-ну Харківської обл. 


ЗЕЛИК Іван Прокопович, с. Но- 
ва Андріївка, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 22.02.1945. Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 


ЗЕМЛІН Іван Сергійович, 1922, 
с. Пришиб Балаклійського р-ну Хар- 


ІВАНОВ Павло Григорович, 
1912, с. Пришиб. Мол. лейт. Загинув 
6.02.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 


КАЛАШНИК Прокопій Степано- 
вич, 1896, смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАНЧЕНКО Олександра Семе- 
нівна, 1924, с. Петрівське, Призвана 
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ківської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1941. 


ЗЕМЛІН Петро Сергійович, 
1924, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий. Помер від ран 26.10.1943. 
Похований: с. Губенське Вільнян- 
ського р-ну Запорізької обл. 


ЗЕМЛІН Сергій Сергійович, 
1911, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у верес, 1943. 


ЗЕМЛІН Яків Сергійович, 1925, 
с. Петрівське. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав безвісті у верес. 
1943. 


у 1941. Рядовий. Померла від ран 
25.08.1943. Похована: с. Задонецьке 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

КАНЧЕНКО Федот Семенович, 
1913, с. Петрівське, Призваний у 
1942. Рядовий. Загинув 16.02.1943. 
Похований: с. Тарасівка Харків- 
ської обл. 

КАРАБУТ Василь Єгорович, 
1918, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КАРАБУТ Іван Єгорович, 1923, 
с. Пришиб. Рядовий, 230 сп. Пропав 
без вісті у жовт. 1944. 


КАРАБУТ Олександр Єгорович, 
1921, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1938. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КАРАБУТ Павло Єгорович, 
1910, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 4.03.1942 у полоні. 


КІНАШ Антон Михайлович, 
1908, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у черв. 1942. 

КІНАШ Петро (Ілліч, 1925, 
с.  Пришиб. Рядовий. Загинув 
22.03.1944. Похований: Ратнівський 
р-н Волинської обл. 


КОВАЛЕВСЬКИЙ Никифор Гри- 
горович, 1907, с. Пришиб. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
15.04.1945. Похований: Австрія. 

КОВАЛЕНКО Йосип Олександ- 
рович, 1903, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

КОВАЛЕНКО Микола Гаврило- 
вич, 1922, с. Пришиб. Рядовий. По- 
мер від ран 8.02.1943. Похований: 
Куп'янський р-н Харківської обл, 

КОЗАЧОК Василь Васильович, 
1906, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.04.1945. 


КОЗУБ Кузьма Степанович, 
1924, Дергачівський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 18.08.1943. Похований: 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


КОЗУБ Олександр Михайлович, 
1922, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 5.09.1942. 

КОЗУБ Олексій Іванович, 1919, 
с. Пришиб, Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 19.03.1943. 


КОЗУБ Олексій Костянтинович, 
1919, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 6.09.1943. Похова- 
ний: с. Суха Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

КОЗУБ Степан Іванович, 1924, 


- с. Пришиб Балаклійського р-ну Хар- 


ківської обл. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Загинув 13.08.1943. Похова- 
ний: смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

КОЛОДЯЖНИЙ Олексій Трохи- 
мович, 1921, с. Пришиб. Мол. серж. 
Загинув 16.08.1943. | Похований: 
с. Суха Балка Валківського р-ну 
Харківської обл. 

КОЛОДЯЖНИЙ Прокіп Гнато- 
вич, с. Пришиб. Рядовий. Загинув 
4.09.1943. Похований: с. Перекіп 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


КОЛОТИЛО |4іІван Єгорович, 
1915, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

КОНАРЄВ Михайло Данилович, 
1912, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті 23.08.1941 на тер. Дніпро- 
петровської обл. 

КОРСУН Максим Федорович, 
1910, с. Петрівське. Рядовий, 350 сд. 
Загинув 17.02.1943. Похований: 
с. Таранівка Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 

КОРХ Іван Пилипович, 1902, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий, Загинув 20.06.1943. Похований: 
Ленінградська обл. 


КОСТІН Михайло Сергійович, 
1902, с. Петрівське. Рядовий. Про- 
пав без вісті 8.09.1941. 


КРАВЧЕНКО Іван Федорович, 
1900, с. Пришиб. Ст. серж. Помер 
від ран 12.11.1943. Похований: 
ст. Ахтанизівська Темрюцького р-ну 
Краснодарського краю. 

КРАМАРЕНКО Леонтій Якович, 
1915, с. Пришиб. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 
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КРАСНОКУТСЬКИЙ Іван Трохи- 
мович, 1922, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті 3.07.1942 у м. Се- 
вастополі. 


КРИВОШЕЯ Григорій Йосипо- 
вич, 1923, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


КРИВОШЕЯ Йосип Васильович, 
1904, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


КРИВУЛЯ Іван Архипович, 1907, 
с. Гнилиця Великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 2.11.1943. 


КРУГЛОВ Тимофій Пилипович, 
1912. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті 15.03.1945. 


КРУГЛОВ  Харитон Іванович, 
1907. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 


КРЯЧКО Логвин Іванович, 1905, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 21.08.1943. Похова- 
ний: с. Перемога Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 


Л 


ЛАВРИНЕНКО Григорій Ники- 
форович, 1908, с. Пришиб Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 


ЛЕПСЬКИЙ Андрій Павлович, 
1907, Бєларусь. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЛИМАР Андрій Миколайович, 
1926, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 8.03.1945. Похова- 
ний: Латвія. 


КРЯЧКО Павло Олексійович, 
1920, с. Явірське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


КУЗНЕЦОВ Сергій Никаноро- 
вич, 1920, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 

КУЛИК Терентій  Гурійович, 
1920, с. Олександрівка Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 25.06.1944. 
Похований: Виборзький р-н Ленін- 
градської обл., Росія. 


КУРОЧКА  Їван  Корнійович, 
1912, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 5.02.1942. 


КУРОЧКА Микола Єгорович, 
1921, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


КУРОЧКА Спиридон Кирило- 
вич, 1905, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942 у м. Волгограді, Росія. 


КУЧМЕНКО Григорій Кузьмич, 
1918, с. Нова Андріївка Харківської 
обл. Ст, лейт. Загинув 4.05.1944, По- 
хований: Молдова. 


ЛИМАР Андрій Павлович, 1912, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943 
на тер. Невельського р-ну Псков- 
ської обл. 


ЛИМАР Іван Миколайович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 29.07.1944. Похований: 
Волинська обл. 

ЛИСАК Трохим Андрійович, 
1915, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
25.02.1943. 

ЛЮТИЙ 0 4 Данило Панасович, 
с. Петрівське. Мол. серж. Загинув 
16.08.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл., Росія. 
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МАНИЛОВ (Іван Дмитрович, 
1906, с. Петрівське. Рядовий. Загинув 
17.12.1944. Похований: Словаччина. 


МАРТИНОВ Василь Андрійович, 
1908, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у берез. 
1943. Похований: Орловська обл., 
Росія. 

МИКОЛАЄНКО Дем'ян Тихоно- 
вич, 1904, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

МИКУЛЕНКО Данило Тимофі- 
йович, 1910, с. Пришиб. Рядовий. 
Загинув 10.05.1944. Похований: 
Молдова. 

МІНЯЙЛО Єгор Калістратович, 
1914, с. Пришиб Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

МІНЯЙЛО | Йосип Іванович, 
1898, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 

МІРОШНИК Тимофій Максимо- 
вич, 1914. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 2.02.1942. Похований: 
с. Бригадирівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

МІРОШНИЧЕНКО Іван Андрійо- 
вич, 1911, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1944. 

МІРОШНИЧЕНКО (|Їван Григо- 
рович, 1900, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1945. 

МІРОШНИЧЕНКО (Іван (Івано- 
вич, 1911, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Ст-на. Загинув 25.09.1943. 
Похований: м. Красна Слобода Гла- 
зуновського р-ну Орловської обл., 
Росія. 

МІРОШНИЧЕНКО (Іван Якович, 
с. Пришиб, Призваний у 1941. Серж. 
Загинув 13.01.1945. | Похований: 
Калінінградська обл., Росія. 


МІРОШНИЧЕНКО Ілля Федото- 
вич, с. Новомиколаївка Балаклій- 
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ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 10.08.1944. Похований: 
с. Клястиця Невельського р-ну 
Псковської обл., Росія. 


МІРОШНИЧЕНКО Прокіп Васи- 
льович, 1910, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


МІРОШНИЧЕНКО (Яків (Ілліч, 
1901, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 12.02.1943. Похо- 
ваний: с. Покровка Орловської обл., 
Росія. 


МОЗГОВИЙ Іван Михайлович, 
1904, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 19.08.1944. 
Похований: Польща. 

МОЗГОВИЙ Степан Михайло- 
вич, 1900, с. Нова Андріївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

МОЗГОВИЙ Тимофій Микхайло- 
вич, 1902, с. Нова Андріївка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

МОРОЗ Андрій Федосійович, 
1918, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 8.04.1943. Похова- 
ний: брат. мог., с. Криничне Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

МОРОЗ Ілля Якимович, 1922, 
с. Пришиб. Призваний у 1940. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

МОРОЗ Йосип Трохимович, 
1918, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.08.1943. Похо- 
ваний: с. Микитівка Сумської обл. 


МОРОЗ Кирило Гаврилович, 
1915, с. Пришиб, Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


МОРОЗ Михайло Андрійович, 
1919, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
К-н. Загинув 26.01.1944. Похований: 
с. Довжок Погребищенського р-ну 
Вінницької обл. 


МОРОЗ Пантелій Леонтійович, 


1909, с. Пришиб. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 
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МОРОЗ Петро Федосійович, 
1925, с. Пришиб. Рядовий, 845 сп 
303 сд. Загинув 9.08.1943. Похова- 
ний: с. Старий Салтів Вовчанського 
р-ну Харківської обл. 

МОРОЗ Степан Маркович, 
1909, с. Пришиб. Призваний у 1941. 


НЕПОЧАТОВ Степан Кіндрато- 
вич, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 25.07.1943. 
Похований: клад., с. Сажне Яковлєв- 
ського р-ну Бєлгородської обл. 

НЕСКОРОДЕЄВ Терентій Єгоро- 
вич, 1911, с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер від ран 8.02.1943. Похо- 
ваний: с. Рождественське Должан- 
ського р-ну Орловської обл., Росія. 

НИКИЩЕНКО Григорій Трохи- 
мович, "1903, с. Петрівське. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

НІКОЛАЄНКО Василь Іванович, 
1900, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

НІКОЛАЄНКО Григорій Павло- 
вич, 1910, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. і 

НІКОЛАЄНКО Данило Григоро- 
вич, 1914, с. Пришиб. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

НІКОЛАЄНКО Іван Данилович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 

НІКОЛАЄНКО (Іван (Іванович, 
1923, с. Пришиб. Рядовий. Помер від 
ран 20.08.1944. Похований: Латвія. 

НІКОЛАЄНКО Їван Павлович, 
1907, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 5.07.1944. Похова- 
ний: Вітебська обл., Бєларусь. 


НІКОЛАЄНКО Костянтин Ми- 
хайлович, 1893, с. Пришиб. Призва- 


Рядовий. Загинув 25.01.1945. Похо- 
ваний: Калінінградська обл., Росія. 

МОХОНЬКО Іван Григорович, 
1903, с. Олександрівка Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 1.02.1943. По- 
хований: Краснодонський р-н Луган- 
ської обл. 


ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.04.1943. 

НІКОЛАЄНКО Костянтин Сте- 
фанович, 1923, с. Пришиб. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

НІКОЛАЄНКО Митрофан Дани- 
лович, 1904, с. Пришиб. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 2.02.1944. 
Похований: Дніпропетровська обл. 

НІКОЛАЄНКО Михайло Павло- 
вич, 1916, с. Пришиб. Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув у лют. 
1942. Похований: м. Тихвін Ленін- 
градської обл., Росія. 

НІКОЛАЄНКО Михайло Семе- 
нович, 1925, с. Пришиб. Призваний 
у 1944. Серж. Загинув 7.05.1944. 
Похований: Крим. 

НІКОЛАЄНКО Микола Павло- 
вич, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 1.05.1945. 
Похований: м. Кисловодськ Ставро- 
польського краю, Росія. 


НІКОЛАЄНКО Олександр Пет- 
рович, 1903, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
6.11.1943. 

НІКОЛАЄНКО Павло Федото- 
вич, 1898, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.04.1943. 
Похований: брат. мог., с. Криничне 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

НІКОЛАЄНКО Петро Григоро- 
вич, 1902, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1945. 

НІКОЛАЄНКО Петро  Олек- 
сандрович, с. Пришиб. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 
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НІКОЛАЄНКО Роман Федото- 
вич, 1912, с. Пришиб. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


НІКОЛАЄНКО Семен Тихоно- 
вич, 1901, с. Пришиб. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 11.08.1943. 
Похований: с. Гнилиця Харківської 
обл. 


о 


ОВСЯНИК Степан Дмитрович, 
1924, с. Явірське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 28.08.1943. Похований: Спас- 
Деменський р-н Калузької обл., 
Росія. 


ПАНЧЕНКО Василь Андрійович, 
Дніпропетровська обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
24.10.1943. 


ПАНЧЕНКО Василь Тимофійо- 
вич, 1921, с. Пришиб. Призваний 
у 1943. Ст-на. Загинув у верес. 1945. 
Похований: Маньчжурія. 

ПАНЧЕНКО Григорій Іванович, 
1902, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПАНЧЕНКО Полікарп Михайло- 
вич, 1904, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1945. 

ПАНЧЕНКО Федір Михайлович, 
1893, с. Пришиб. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ПЕКАР Давид Юхимович, 1915, 
с. Пришиб. Рядовий. Помер від ран 
13.11.1944. Похований: Угорщина. 


НІКОЛАЄНКО Семен Федоро- 
вич, 1915, с. Олександрівка Харків- 
ської обл. Рядовий. Загинув 
29.03.1945. Похований: Чехія, 


НОЗДРАЧОВ Борис Терентійо- 
вич, 1926, с. Нова Андріївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 16.02.1945. Похований: 
Калінінградська обл., Росія. 


ПЕКАР Пилип  Арсентійович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 16.02.1942, Похований: 
с. Малинівка Смоленської обл., Росія. 

ПЕТРОВ Павло  Онисимович, 
с. Явірське Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
14.10.1941. 

ПІДДУБНИЙ Петро (Іванович, 
1905, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 21.02.1942. Похо- 
ваний: Крим. 

ПОЙДА Никифор Михайлович, 
1913, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 1.08.1944. Похова- 
ний: Люблінське воєвод. Польща. 

ПОЙДА Роман Іванович, 1895, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ПОКРИШКА Павло Ананійович, 
1920. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті 31.08.1941. 

ПОКРИШКО Денис Захарович, 
1910. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 22.02.1943. Похований: 
с.  Мелихівка | Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. 
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ПОЛТАВЕЦЬ Тимофій Тимофі- 
йович, 1912, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.07.1943. 
Похований: брат. мог., с. Червоний 
Шахтар Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПОНОМАРЕНКО (Іван (Ілліч, 
1899, с. Петрівське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 21.07.1943. Похований: с, За- 
води Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 

ПРИЙМАК Дем'ян Максимович, 
1904, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ПРИЙМАК Єфрем Єгорович, 
1898, с. Явірське Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Єфрейтор. 
Загинув 18.01.1945. | Похований: 
Угорщина. 

ПРИЙМАК Марія Єфремівна, 
1923, с. Петрівське. Призвана у 1941. 
Серж. Померла від ран 18.10.1943. 
Похована: м. Россош Воронезької 
обл., Росія. 

ПРИЙМАК Яків Єгорович, 1896, 
с. Явірське. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 2.05.1943. Похований: 
с. Пришиб Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ПРИХОДЬКО Абрам Семено- 
вич, 1911, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.04.1943. 
Похований: с. Криничне Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПРИХОДЬКО Артем Григоро- 
вич, 1911, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.09.1943, 
Похований: Київська обл. 


ПРИХОДЬКО Григорій Денисо- 
вич, 1915, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1944. 


ПРИХОДЬКО Дмитро Семено- 
вич, 1921, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 30.09.1942. 
Похований: Волгоградська  обл., 
Росія. 


ПРИХОДЬКО Єгор Григорович, 
1906, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


ПРИХОДЬКО Єгор Семенович, 
1902, с. Пришиб. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ПРИХОДЬКО Іван Михайлович, 
1921, с. Пришиб. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПРИХОДЬКО їЇван Пантелійо- 
вич, 1919, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
3.07.1942 у м. Севастополі, Крим. 


ПРИХОДЬКО Ілля Григорович, 
1904, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ПРИХОДЬКО Йосип Никифоро- 
вич, 1925, с. Пришиб. Призваний 
у 1943. Серж. Загинув 26.06.1944. 
Похований: Ленінградська обл., 
Росія. 


ПРИХОДЬКО Кузьма Григоро- 
вич, 1917, с. Пришиб, Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
15.03.1942. Похований: м. Саратов, 
Росія. 


ПРИХОДЬКО Микола Іванович, 
1904, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ПРИХОДЬКО Микола Макси- 
мович, 1923, с. Пришиб. Призваний 
у 1943. Рядовий, Загинув 25.02.1943. 
Похований: с. Шляхове Кегичів- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПРИХОДЬКО Микита Семено- 
вич, 1900, с. Пришиб, Рядовий. За- 
гинув 18.08.1943. Похований: с. Ти- 
хоцьке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ПРИХОДЬКО Омелян Михай- 


лович, 1919, с. Пришиб, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ПРИХОДЬКО Пантелій Юхимо- 
вич, 1898, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
12.12.1942. Похований: міськ. клад., 
м. Сочі Краснодарського краю, 
Росія. 


ПРИХОДЬКО Прокіп Семено- 
вич, 1908, с. Пришиб. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Загинув 6.04.1943. 
Похований: с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПРИХОДЬКО Роман Семено- 
вич, 1900, с. Пришиб. Призва- 
ний у 1941. Єфрейтор. Загинув 
13.09.1943. Похований: Бабинінський 
р-н Калузької обл., Росія. 

ПРИХОДЬКО Терентій Олексі- 
йович, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 4.12.1943. Похова- 
ний: с. Плесецьке Васильківського 
р-ну Київської обл. 

ПРИХОДЬКО Яків Григорович, 
1913, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 27.09.1943. Похо- 
ваний: с. Луковиця  Переяслав- 
Хмельницького р-ну Київської обл. 

ПРОКОПЕНКО Никифор Карпо- 
вич, 1909, с. Петрівське. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


С 


САМОЙЛИК Павло Максимо- 
вич, 1916, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 

САФРОНОВ Дмитро Іванович, 
1920, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

СЕМЕНЕНКО Антон Олексійо- 
вич, 1907, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943, 

СЕМЕНЕНКО Іван Микитович, 
1926, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий. Помер від ран 4.10.1944. 
Похований: с. Новоселівка Запо- 
різької обл. 

СЕМЕНЕНКО Сергій Макаро- 
вич, 1907, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СЕНЧЕНКО Роман Митрофано- 
вич, 1913, с. Петрівське. Рядовий. 
Загинув 13.08.1943. Похований: 
с. Миролюбівка Богодухівського 
р-ну Харківської обл. 
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ПРОКОПЕНКО Олексій Федо- 
рович, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт, 
1943. 


ПУХАЧ Іван Автономович, 
1905, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ПУХАЧ Макар Автономович, 
1903, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 23.06.1943. Похо- 
ваний: с. Єгорівка Харківської обл. 


ПУХАЧ Михайло Несторович, 
1904, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ПУХАЧ Семен Овсійович, 1904, 
с. Пришиб. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 2.09.1943. Похований: 
Донецька обл. 


СИМОНЕНКО Тимофій Мики- 
тович, 1922, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
3.07.1942. 

СИМОНЕНКО Яків Петрович, 
1925, с. Пришиб. Мол. серж. Заги- 
нув 8.09.1943. Похований: с. Копан- 
ка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

СИНЯЄВ Степан Іванович, 1901, 
с. Нова Андріївка Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 21.02.1943. Похо- 
ваний: с. Мелихівка Нововодолазь- 
кого р-ну Харківської обл. 

СКОМОРОХА Григорій Тимо- 
фійович, 1898. Рядовий. Пропав без 
вісті 2.03.1943, 

СКОМОРОХА |Їван Омеляно- 
вич, 1924. Рядовий. Пропав без 
вісті 30.05.1943. 

СКОМОРОХА Оникій Денисо- 
вич, 1900. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

СТЕФАНОВ Олександр Проко- 
пович, Болховський р-н Орловської 
обл. Призваний у 1942. Мол. серж. 
Пропав без вісті 18.01.1945. Похо- 
ваний: Угорщина. 
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ТАТЯНКО Василь Сидорович, 
1905, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1942. 

ТАТЯНКО Григорій Микитович, 
1914, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ТАТЯНКО (Іван Федорович, 
1894, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 22.04.1943. 
Похований: с. Бабенкове Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 

ТАТЯНКО Микита Сидорович, 
1911, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 

ТАТЯНКО Павло Макарович, 
1925, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ТАТЯНКО Павло Мойсейович, 
1920, с. Пришиб. Призваний у 1940, 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ТАТЯНКО Петро Костянтино- 
вич, 1910, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


У 


УМРИХІН Яків Митрофанович, 
1912, с. Нова Олександрівка Велико- 
бурлуцького р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті 19.08.1943. 

УСТИЧЕНКО Борис Гаврилович, 
1924, м. Єйськ Краснодарського 
краю. Призваний у 1941. Загинув 
12.01.1943. Похований: Краснодар- 
ський край. 

УСТИЧЕНКО Василь Ілліч, 1913, 
с. Пришиб. Мол. лейт. 942 б-н 
зв'язку. Пропав без вісті у: 1941. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ТАТЯНКО Федір (Іванович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Серж. 
Загинув 1.09.1943. Похований: Єль- 
нинський р-н Смоленської обл., Росія. 

ТАТЯНКО Феодосій Єфремо- 
вич, 1914, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 

ТАТЯНЧЕНКО Тихін Єгорович, 
с.  Пришиб., Рядовий. Загинув 
18.03.1945. Похований: Німеччина. 

ТИМЧЕНКО Марко Андрійович, 
1902. Ст. серж. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

ТРИГУБ Василь Васильович, 
1897, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Рядовий, Пропав без вісті 19.06.1943. 

ТРИГУБ Олександр Васильович, 
1910, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Серж., к-р відділ. 266 сп. Загинув 
21.08.1944, Похований: м. Бендери, 
Молдова. 

ТРИГУБ Петро Васильович, 
1919, с. Пришиб. Рядовий, Загинув 
28.10.1943. Похований: с. Вишневе 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ТУРЧАН  Дорофій Павлович, 
1915. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ТУРЧИНОВ Василь Павлович, 
1893, с. Петрівське.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


УСТИЧЕНКО Григорій Володи- 
мирович, 1906, с. Пришиб. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 3.04.1943. 

УСТИЧЕНКО | Дмитро (Савич, 
1908, с. Петрівське. Рядовий, 99 сд. 
Пропав без вісті 13.01.1943 на тер. 
с. Орловки Городищенського р-ну 
Волгоградської обл., Росія. 

УСТИЧЕНКО Іван Володимиро- 
вич, 1907, с. Пришиб. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

УСТИЧЕНКО Федосій Засильо- 
вич, 1906, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.08.1943. 
Похований: Орловська обл., Росія. 


са. 
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Х 


ХАРЧЕНКО Кизим Пилипович, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ч 


ЧАГОВЕЦЬ Андрій Трохимович. 
Призваний у 1941. Рядовий. Помер 
від ран 22.07.1943. Похований: 
с. Глинське Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЧЕСНЮК Анатолій Карпович, 


с. Пришиб., Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті 
12.03.1945. 


ЧЕСНЮК Григорій Степанович, 
1910, м. Харків. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 6.05.1942. 
Похований: Ленінградська  обл., 
Росія. 


ЧЕСНЮК Данило Карпович, 
1921, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 


ЧЕСНЮК Никифор Данилович, 
1912, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 3.03.1943. Похо- 
ваний:  Малоархангельський р-н 
Орловської обл., Росія. 


ЧЕСНЮК Микола Данилович, 
1926, с. Пришиб. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 


ЧЕСНЮК Петро Миколайович, 
1914, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 27.02.1942. Похо- 
ваний: с. Червоний Оскіл Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 

ЧЕСНЮК Степан Якович, 1904, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 3.09.1943. Похований: 
с. Перекоп Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ХМЕЛЕВСЬКИЙ Леонтій Павло- 
вич, 1911, с. Петрівське. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ХМЕЛЕВСЬКИЙ Панас Васильо- 
вич, 1913, с. Первомайське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ЧЕСНЮК Семен (Ілліч, 1918, 
с. Пришиб. Лейт., 968 сп 255 сд. 
Пропав без вісті 20.08.1943. 

ЧЕСНЮК Сергій, 1901, с. При- 
шиб. Рядовий. Загинув у полоні 
28.12.1943. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Василь Петрович, 
1918, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер 25.04.1943. 


ЧОРНЕНЬКИЙ Григорій Олексі- 
йович, 1901, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
18.03.1945. Похований: Угорщина. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Григорій Дени- 
сович, 1910, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.03.1945. 


ЧОРНЕНЬКИЙ Іван Данилович, 
1925, с. Пришиб. Призваний у 1943. 
Серж. Загинув 25.09.1943. Похова- 
ний: с. Спаське Новомосковського 
р-ну Дніпропетровської обл. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Іван Сидорович, 
1914, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Микола Кіндра- 
тович, 1908, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
2.11.1943. Похований: с. Адамівка 
Криничанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Микола (Івано- 
вич, 1923, с. Пришиб. Рядовий, 
350 сд. Загинув 15.07.1944. Похова- 
ний: Львівська обл. 

ЧОРНЕНЬКИЙ Федот Кіндрато- 
вич, 1903, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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ШАПОВАЛ Олександр Федо- 
рович, 1921, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 19.08.1943. 


ШАПОВАЛОВ Пилип Федоро- 
вич, 1901, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ШАУЛЬСЬКИЙ Володимир Спи- 
ридонович, 1897, с. Явірське. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
14.12.1943. Похований: с. Раковичі 
Радомишльського р-ну Житомир- 
ської обл. 

ШЕВЕЛІН Василь Васильович, 
1909, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ШЕВЕЛІН Григорій Микайло- 
вич, 1905, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 12.06.1943. 
Похований: Прохоровський р-н Бєл- 
городської обл., Росія. 


ШЕВЕЛІН Дмитро Федорович, 
1901, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ШЕВЕЛІН Іван Кирилович, 1910, 
с. Пришиб Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Помер від 
ран 20.08.1943. Похований: с. Піски- 
Радьківські Борівського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ШЕВЕЛІН щїван Трохимович, 
1912, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ШЕВЕЛІН Микита Михайлович, 
1925, с. Пришиб, Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ШЕВЕЛІН Михайло Мойсейо- 
вич, 1901, с. Пришиб. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ШЕВЕЛІН Петро Кирилович, 
1906, с. Петрівське. Мол. серж. Про- 
пав без вісті 19.08.1943. 


ШЕВЕЛІН Сергій Михайлович, 
1906, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ШЕВЕЛІН (Трохим (Іванович, 
1904, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 24.07.1943. По- 
хований: с. Нижній Бишкин Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. 

ШЕВЕЛІН Федір Григорович, 
1909, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 1.09.1941. Похова- 


ний: Лозівський р-н Харківської 
обл. 

ШЕЛЕСТ Семен Антонович, 
1903, с. Явірське Балаклійського 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 
ШЕНДРИК Кузьма (Іванович, 
1915. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 13.01.1944. | Похований: 
с. Олексіївка Запорізької обл. 
ШЕНДРИК Федір Васильович, 
1922, с. Нова Андріївка Харківської 


обл. Призваний  Новочеркаським 
МВК. Курсант. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 


ШИЛО їЇван Антонович, 1915, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 16.08.1943. Похований: 
с. Довгеньке Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ШИЛО (Їван Касянович, 1921, 
с. Пришиб, Призваний у 1940. Рядо- 
вий. Загинув 14.05.1944. Похований: 
с. Муром Шебекинського р-ну Бєл- 
городської обл. 


ШИЛО Семен  Аксьонович, 
1907, с. Пришиб, Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 3.11.1943. Похова- 
ний: м. Біла Церква Київської обл. 

ШИЛО Тихін Антонович, 1906, 
с. Пришиб. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 


ШКУРАТ Василь Гнатович, 1921, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ШКУРАТ Микола Сергійович, 
1926, с. Петрівське. Призваний 
у 1943. Ст. серж. Пропав без вісті 
у квіт. 1945. 
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ЩЕРБАК Андрій Дем'янович, 
1923, с. Пришиб. Рядовий. Загинув 
9.09.1943. Похований: с. Верхній 
Бишкин Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл, 


ЩЕРБАК Григорій Дмитрович, 
1903, с. Пришиб, Гризваний Туль- 
чинським МВК Вінницької обл. Рядо- 
вий. Загинув 22.06.1942. Похований: 
с, Сенькове Куп'янського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ЩЕРБАК Дем'ян Стефанович, 
1916, с, Пришиб. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. Похований: с. Миколаїв- 
ка Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

ЩЕРБАК Іван Юхимович, 1926, 
с. Пришиб. Рядовий. / Загинув 
29.08.1944. Похований: Сусярвський 
р-н, Карелія. 

ЩЕРБАК ілля Савелійович, 1907, 
с. Пришиб. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 7.10.1943. Похований: 
м. Россош Воронезької обл., Росія. 


ю 


ЮР'ЄВ Денис Павлович, 1910. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
21.02.1943. Похований: с. Мелихівка 


ЯВНІКОВ Ілля 0 Михайлович, 
с. Петрівське. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 
1943. 

ЯЦУН Федот Семенович, 1913, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт, 1944. 


ЩЕРБАК Михайло Григорович, 
1908, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 

ЩЕРБАК Павло Данилович, 
1921, с. Пришиб. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ЩЕРБАК Павло Данилович, 
1903, с. Пришиб. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ЩЕРБАК Петро Корнійович, 
1910, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 19.08.1943. Похо- 
ваний: с. Павлово Смоленської обл., 
Росія. 


ЩЕРБАК Петро Якимович, 1910, 
с. Пришиб. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув у берез. 1945. 


ЩЕРБАК Семен Корнійович, 
1912, с. Пришиб. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ЩЕРБАКОВ Петро Прокопович, 
1920, с. Пришиб. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Пропав без вісті у лип, 
1941. 


Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. 

ЮР'ЄВ Олександр Єрмолайо- 
вич, 1908. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 17.02.1943. Похований: 
с. Таранівка Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 
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ПРОТОПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМОВ Андрій (Іванович, 
1919, с. Волвенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943, 

АБРАМОВ Іван Юхимович, 
1923, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1941. 

АБРАМОВ Олександр Олексі- 
йович, 1923, с. Волвенкове. Рядовий. 
Загинув 21.11.1944. | Похований: 
с. Бутковиці, Словаччина. 

АБРАМОВ Стефан Андрійович, 
1907, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941 Краматорським РВК Доне- 


БЕЗНОСКІН Дмитро Андрійо- 
вич, 1897, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
21.10.1943. Похований: м. Таганрог 
Ростовської обл., Росія. 

БЕРДІН Іван  Федосійович, 
1922, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Матрос. Загинув 17.11.1941. 
Похований: м. Севастополь, Крим. 

БЕСЄДІН Дмитро Стефанович, 
198, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.09.1943. 
Похований: с. Кр. Буда Добруського 
р-ну Гомельської обл., Бєларусь. 

БЕСЄДІН Стефан Данилович, 
1901, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БЛУДОВ Арсеній Максимович, 
1905, с. Волвенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 


цької обл. Рядовий. Помер від ран 
у жовт. 1943. 


АБРАМОВ Юхим Спиридоно- 
вич, 1905, с. Протопопівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
17.03.1942. Похований: Ленінград- 
ська обл., Росія. 


АЗАРЕНКО Григорій Герасимо- 
вич, 1917, с. Волвенкове. Рядовий. 
Загинув 30.06.1942. | Похований: 
Тверська обл., Росія. 

АКУЛЬШИН Микита Михайло- 
вич, 1911, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

АКУЛЬШИН Федір Михайло- 
вич, 1910, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Загинув 
28.03.1942. Похований: с. Велике 
Село Новгородської обл., Росія. 


' 


БЛУДОВ Іван Микитович, 1905, 
с. Волвенкове. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 


БЛУДОВ Пилип Сергійович, 
с. Волвенкове. Рядовий. Загинув 
31.12.1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


БОБИЛЬОВ Антон Наумович, 
1909, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БОБИЛЬОВ Кузьма Наумович, 
1915, с. Протопопівка. Мол. серж. 
Пропав без вісті 13.07.1942. 


БОБИЛЬОВ Мирон Петрович, 
1904, с. Протопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БОБИЛЬОВ Тимофій Наумович, 
1904, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у черв. 
1942. Похований: с. Варварівка 
Олександрівського (Слов'янського) 
р-ну Донецької обл, 


і 
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БОБИЛЬОВ Юхим Стефанович, 
1903, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БОБРОВ Федір Овсійович, 1923, 


ВАСИЛЬЄВ Давид Федорович, 
1909, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Мол. лейт, Загинув 4.05.1944. 
Похований: с. Жуків Тлумацького 
р-ну Івано-Франківської обл. 


ВАСИЛЬЄВ Петро Корнійович, 
1901, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 26.09.1941. 


ВАСИЛЬЄВ Сергій Йосипович, 
1906, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
18.07.1943. Похований: сел. Пісків- 
ське Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


ВИРОДОВ Андрій Михайлович, 
1906, с. Протопопівка, Рядовий. За- 
гинув 21.11.1943. Похований: с. Не- 
дайвода Криворізького р-ну Дні- 
пропетровської обл. 


ВИРОДОВ Тихін Гнатович, 1911, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 17.07.1942, 
Похований: с. Підгорне  Вороне- 
зької обл., Росія. 

ВИСКРЕБЦЕВ Іван Ілліч, 1909, 
с. Волвенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ВИХОДЦЕВ Василь Федорович, 
1912, с Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1944. 

ВИШНЯКОВ (ВИШНЕВСЬКИЙ) 
Іван Мойсейович, 1898, с. Протопо- 
півка. Рядовий. Помер 20.09.1942 
у полоні. 
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с. Волвенкове. Рядовий. Пропав без 
вісті 1.12.1943. 

БОРОДІНОВ Павло Михайло- 
вич, 1913, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті у 
жовт. 1943 на тер. Харківської обл, 


ВІДЕНЬОВ Микола Симонович, 
1919, с. Волвенкове. Призваний 
у 1939. Серж. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ВОЛВЕНКОВ Єгор (Іванович, 
1901, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у жовт. 
1943. Похований: м. Старобільськ 
Луганської обл. 


ВОЛВЕНКОВ Єгор Павлович, 
1921, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 28.08.1942. Похований: х. Ягід- 
ний Ростовської обл., Росія. 

ВОЛВЕНКОВ Іван Дмитрович, 
с. Волвенкове. Рядовий. Помер 
4.09.1944 у полоні. 

ВОЛВЕНКОВ Йосип Дмитрович, 
1900, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 15.04.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 

ВОЛОБУЄВ Єгор Андрійович, 
1913, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 13.02.1944. 
Похований: с. Перше Травня Апо- 
столівського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ВОЛОБУЄВ (Їван Дмитрович, 
1910, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ВОЛОБУЄВ Іван Макарович, 
1913, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943 на тер. с. Лозовенька 
Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. 

ВОЛОБУЄВ Максим Андрійо- 
вич, 1899, с. Гіротопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 28.08.1943 на тер. 
Ростовської обл., Росія. 


ВОЛОБУЄВ Олексій Гаврило- 
вич, 1909, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Лейт. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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ВОЛОБУЄВ Сергій Дмитрович, 
1911, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ВОРОБИОВ Ілля Андрійович, 
1910, с. Волвенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ВОРОШИЛІН Дмитро Павло- 
вич, 1905, с. Протопопівка, Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
28.01.1943. Похований: с. Казанське 


к 


ГАРМАШ Никифор Григорович, 
1903, с. Вербівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1942. 


ГЛАДКОВ Григорій 
1892, с. Протопопівка. 
Пропав без вісті 1.01.1944. 


ГОЛОЛОБОВ Федір Васильо- 
вич, 1921, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ГРИГОР'ЄВ Стефан Самійлович, 
1918, с. Протопопівка. Призваний 


Лукич, 
Рядовий. 


д 


ДОЛГОВ Федір Трохимович, 
1913, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Гв. ст. серж. Загинув 
3.06.1943. Похований: с. Висле Гор- 
шеченського р-ну Курської обл., 
Росія. 


ДОРОШЕНКО Петро Федоро- 
вич, 1909, с. Протопопівка. Рядовий. 
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Ливенського р-ну Орловської обл., 
Росія. 


ВОРОШИЛІН Петро Трохимо- 
вич, 1897, с. Протопопівка. Призва- 


ний у 1941. Рядовий. Помер 
20.11.1942 у полоні. 


ВОРОШИЛІН Самуїл Назаро- 
вич, 1905, с. Протопопівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943, 


у 1941, Рядовий, Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


ГРУШКО Григорій Йосипович, 
1919. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943, 


ГУБАРЄВ Дмитро Нестерович, 
1912, с. Протопопівка, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ГУБАРЄВ Павло Кирилович, 
1920, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 14.05.1944. 
Похований: с. Язвик Світлогор- 
ського р-ну Гомельської обл., Бєла- 
русь. 

ГУБАРЄВ Тихін Терентійович, 
1910, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


25.02.1945. | Похований: 
Щецинського  воєвод., 


Загинув 
с. Хойни 
Польща. 


ДУРАКОВ Микита Кузьмич, 
1913, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.02.1945. 
Похований: м. Секешфехервар, 
Угорщина. 


ДУРАКОВ Сергій Тихонович, 
1906, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


і 
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ЄРІН Іван Ксенофонтович, 1915, 
с. Волвенкове. Призваний у 1940. 
Рядовий. Загинув 26.09.1943. Похо- 
ваний: с. Голубівка Запорізької обл. 
ЄРОВНИКОВ Сергій Григоро- 
вич, 1914, с. Протопопівка. Призва- 


"ний у 1942. Рядовий. Пропав без 


вісті у квіт. 1943. 


Ж 


ЖАДАН Олексій Федорович, 
с. Протопопівка. Мол. серж. Заги- 
нув 25.02.1944. Похований: Естонія. 

ЖИРОВ Володимир Автономо- 
вич, 1910, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

ЖИРОВ Єпіфан Терентійович, 
1905, с. Протопопівка. Рядовий. За- 
гинув 21.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ЖИРОВ Іван Андрійович, 1910, 
с. Протопопівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.12.1943. 

ЖИРОВ Іван Зіновійович, 1911, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 


З 


ЗАГРЕБЕНЄВ Григорій Івано- 
вич, 1920, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ЗАГРЕБЕНЄВ Дмитро Іванович, 
1902, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 16.12.1942. 
Похований: с. Горбатівський Сера- 
фимовицького р-ну Волгоградської 
обл., Росія. 
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Ст. серж. Загинув 6.07.1944. Похо- 
ваний: м. Ковель Волинської обл. 
ЖИРОВ Микола Григорович, 
1923 (1924), с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 


6.01.1946. Похований: м. Хирів 
Львівської обл. 
ЖИРОВ Роман Андрійович, 


1914, с. Протопопівка, Рядовий. По- 
мер від ран 18.02.1942. Похований: 
Тульська обл., Росія. 

ЖИРОВ Семен Андрійович, 
1908, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
28.08.1944. Похований: с. Мацевице 
Варшавського воєвод., Польща. 

ЖИХАРЄВ Григорій Стефано- 
вич, 1925, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
1441.1943. Похований: Криворізь- 
кий р-н Дніпропетровської обл. 


ЗАГРЕБЕНЄВ Іван Павлович, 
1899, с. Протопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943 на тер. Клетського 
р-ну Волгоградської обл., Росія. 

ЗАГРЕБЕНЄВ іван Федорович, 
1903, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 19.04.1943. 

ЗАГРЕБЕНЄВ Роман Сидорович, 
1920, с. Протопопівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 1.02.1945. | Похований: 


- Польща. 
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ЗАГРЕБЕНЄВ Стефан Омеляно- 
вич, 1912, с. Протопопівка. Гв. серж. 
Загинув 27.06.1944. Похований: 
с. Пальковичі Рогачовського р-ну 
Гомельської обл., Беларусь. 


ЗАХАРОВ Іван  Самійлович, 
1902, с. Протопопівка. Рядовий. За- 
гинув 1.03.1943. Похований: с. Олек- 
сіївка Сахновщинського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ЗАХАРОВ Сергій Никифоро- 
вич, 1914, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗВЯГИНЦЕВ Йосип Кирилович, 
1906, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 28.08.1942. 


ЗВЯГІНЦЕВ Федір Юхимович, 
1920, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 30.04.1945. 
Похований: м. Берлін, Німеччина. 


КАЛУГІН Герасим Стефанович, 
1914, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КАЛУГІН Іван Михайлович, 
1918, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 14.02.1944. 
Похований: Шполянський р-н Чер- 
каської обл. 


КАЛУГІН  (їЇван Степанович, 
1921, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КАМЕНЄВ (Іван Тимофійович, 
1922, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 25.12.1942. 
Похований: с. Пуньково Велико- 
луцького р-ну ШПсковської обл., 
Росія. 


КАМЕНЄВ  Федот Іванович, 
1896, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 6.01.1943. 

КАНАЄВ Григорій (Іванович, 


1910, с. Протопопівка. Призваний 


ЗВЯГІНЦЕВ Юхим Кирилович, 
1897, с. Протопопівка. Призваний 
у 1943. Рядовий, Загинув 22.11.1943. 
Похований: с. Недайвода Петрів- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

ЗМИБЦЕВ Григорій Петрович, 
1923, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 9.05.1942. 
Похований: сел. Матвіїв Курган 
Ростовської обл., Росія. 

ЗМБЦЕВ Іван Петрович, 1921, 
с. Протопопівка. Призваний у 1940 
Ізюмським РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1945, 

ЗИБЦЕВ Никифор Прокопович, 
1909, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЗУЄВ Юхим Карпович, с. Вол- 
венкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


у 1941. Рядовий. Загинув 24.01.1943. 
Похований: с. Євсуг Луганської обл. 

КАНУННІКОВ Антон Васильо- 
вич, 1921, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
1.03.1942. Похований: с. Ольховат- 
ка Донецької обл. 7 

КАНУННІКОВ Василь Микайло- 
вич, 1909, с. Протопопівка, Призва- 
ний у 1941 Ізюмським РВК. Рядовий. 
Помер 19.09.1942 у полоні. 


КАНУННІКОВ Василь Тимофі- 
йович, 1924, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
29.11.1943. Похований: с. Петри- 
ківка Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


КАНУННІКОВ Дмитро Тимофі-»- 
йович, 1920, с. Протопопівка. М-р. 
Загинув 13.09.1943. Похований: 
с. Зараєвка Пречистенського р-ну 
Смоленської обл., Росія. 


КАНУННІКОВ Митрофан Мак- 
симович, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 
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КАНУННІКОВ Степан Єгоро- 
вич, 1901, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
27.02.1943. Похований: Касторен- 
ський р-н Курської обл., Росія. 

КАСЬЯНОВА Ганна Семенівне, 
с. Протопопівка. Рядовий. Пропала 
без вісті 4.12.1943 у м. Керч, Крим. 

КАТАСОНОВ Іван Максимович, 
1915, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 10.10.1944. 
Похований: с. Береги Берегівського 
р-ну Закарпатської обл. 

КАТАСОНОВ Ілля Ілліч, 1909, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941, 
Серж. Загинув 16.10.1944. Похова- 
ний: с. Обшрутель, Литва. 

КАТАСОНОВ Павло Антонович, 
1917, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 


КОЗИНКОВ Єгор Захарович, 
1917, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
7.10.1945. Похований: Польща. 

КОМАРОВ (Їван (Ілліч, 1926, 
с. Протопопівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

КОМАРОВ Ілля Стефанович, 
1906, с. Протопопівка. Ст. серж. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОМАРОВ Сергій Сергійович, 
1910, с. Протопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КОМАРОВ Федот Степанович, 
1915, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 26.02.1943. 
Похований: с. Буткань Людинів- 
ського р-ну Калузької обл., Росія. 

КОНДРАТЬЄВ Іван Герасимо- 
вич, 1917, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
20.07.1942. Похований: с. Комишу- 
ваха Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОНДРАТЬЄВ Юхим Іванович, 
1904, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


КОНЬШИН Леонтій Прокопо- 


вич, 1904, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. зу 

КОНЬШИН Порфирій Михайло- 
вич, 1905, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 12.07.1942. 


КОПТЕНКО Василь Феоктисто- 
вич, 1914, Курська обл., Росія. При- 
званий у 1941 Слов'янським РВК 
Донецької обл. Рядовий. Помер від 
ран у груд. 1943. Похований: м. Са- 
ратоє, Росія 

КОПТЄВ михайло Данилович, 
1923, с. Прогопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

КОЧЕГУРА Олександр Прокопі- 
йович, 1916, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 19-44. 

КРУГЛОПОЛОВ Іван Петрович, 
1905, с. Протспопівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
30.09.1941. 

КРУГЛОПОЛОВ Кирило (Ілліч, 
1912, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у груд. 
1943. Похований: с. Шебелинка Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 

КРУГЛОПОЛОВ Олександр 
Олександрович, 1905, с. Протопо- 
півка. Призваний у 1941 Ізюмським 
РВК. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КРУГЛОПОЛОВ Омелян Ілліч, 
1914, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КУЗЬМІНОВ Дмитро Митрофа- 
нович, 1924, с. Протопопівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

КУЗЬМІНОВ Іларіон Стефано- 
вич, 1902, с. Протопопівка. Загинув 
у 1941. Похований: ст. Голубівка 
Луганської обл. 

КУЗЬМІНОВ Сергій Григоро- 
вич, 1909, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 19.09.1943. 
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ЛАКТІОНОВ Григорій Петро- 
Лл вич, с. ШПротопопівка. Рядовий. 
Загинув 20.09.1945. Похований: 
м. Хойрен, Маньчжурія. 
ЛАВРОВ Василь Єгорович, 


1922, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛАВРОВ Гнат Іванович, 1909, 
с. Протопопівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

ЛАВРОВ Іван Якович, 1923, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 30.09.1942. 

ЛАВРОВ Йосиф Іванович, 1919, 
с. Протопопівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ЛАВРОВ Йосип Федорович, 
1905, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941 Краматорським РВК До- 
нецької обл. Рядовий. Загинув 
5,12.1942, Похований: с. Бєнєво Ве- 
ликолуцького р-ну Псковської обл., 
Росія. 

ЛАВРОВ Микола Петрович, 
1923, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944. 

ЛАВРОВ Петро (Стефанович, 
1918, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЛАЗАРЄВ Андрій Петрович, 
1910, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛАЗАРЄВ Макар (Іванович, 
1903, с. Волвенкове. Призваний Ли- 
сичанським РВК Луганської обл. 
Рядовий. Помер 5.04.1943 у полоні. 


М 


МАСАЛІТІН Микола Васильо- 
вич, 1923, с. Волвенкове. Ст. лейт. 
Помер від ран 21.04.1945. Похова- 
ний: с. Веркірх, Німеччина. 

МАЧУЛІН Єгор Михайлович, 
1915, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 22.08.1942. 


ЛИХАЧОВ Андрій (їІванович, 
1912, с. Волвенкове. Рядовий. По- 
мер від ран у серп. 1942. Похова- 
ний: с. Селище Валдайського р-ну 
Новгородської обл., Росія. 

ЛОМОВ Василь Олексійович, 
1917, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ломов іван Йосипович, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 28.02.1943. 

ЛОМОВ Кузьма Полікарпович, 
1912, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 14.10.1942 
у полоні. 

ЛОМОВ Родіон Федорович, 
1907, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЛОМОВ Степан Олексійович, 
1910, с. Протопопівка. Призваний 
у 1943. Пропав без вісті у груд. 
1944. 

ЛОМОВ Федір Михайлович, 
с. Протопопівка. Призваний Балак- 
лійським РВК. Рядовий. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Донецьке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ЛУКІНОВ Михайло Дмитрович, 
1911, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 16.09.1943. Похований: с. Варва- 
рівка Гуляйпільського р-ну Запорі- 
зької обл. 


МАЧУЛІН Олександр Іванович, 
1923, с. Протопопівка. Мол, лейт. 
Загинув 28.07.1943. 

МАЧУЛІН Олексій  Євстафі- 
йович, 1905, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
1.03.1943. Похований: с. Лигівка 


Сахновщинського | р-ну  Харків- 
ської обл. 
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МЕДЕНЦЕВ - іван 4| Якимович, 
1923, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Мол. серж. Помер від ран 
19.02.1944. Похований: ст. Факталів- 
ська Краснодарського краю, Росія. 


МЕДЕНЦЕВ Яким Микитович, 
1900, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


МЕРКУЛОВ Андрій Микитович, 
1918, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1944. 


МЕРКУЛОВ Василь Сидорович, 
1900, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у серп. 
1942 у концтаборі, м. Славутич 
Хмельницької обл. 

МЕРКУЛОВ Василь Якимович, 
1920, с. Протопопівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув 5.11.1944. 
Похований: с. Діал, Угорщина. 

МЕРКУЛОВ Григорій Трохимо- 
вич, 1922, с. Протопопівка. Призва- 


НЕСКОРОДОВ Яків Семенович, 
1914, с. Волвенкове. Ст. серж. 
Пропав без вісті 16.09.1941. 

НОВИКОВ Олександр Петро- 
вич, 1917, с. Волвенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті 28.08.1942 в р-ні 
х. Ягідного Ростовської обл., Росія. 


о 


ОРЛОВ Григорій Герасимович, 
1920, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1939 Крама- 
торським РВК Донецької обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ний у 1944. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1945, 


МЕРКУЛОВ Петро (Іванович, 
1914, с. Протопопівка. Призваний 


у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
28.08.1942. 


МЕРКУЛОВ Трохим Дмитрович, 
1909, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943 на 
тер. Смоленської обл., Росія. 


МИХАЙЛОВ Василь Захарович, 
1923, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО | Олександр 
Кирилович, с. Протопопівка. Рядо- 


вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МОТІНОВ Прокопій Микола- 
йович, 1913, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
28.08.1942. Похований: х. Ягідний 


Вєшенського р-ну Ростовської обл., 
Росія. 
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ПАВЛОВ Сергій Митрофанович, 


1913, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 22.06.1941. 
Похований: м. Володимир-Волин- 
ський Волинської обл. 

ПАНОВ Григорій (Іванович, 
1924, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 18.05.1943. 


ПАСАШКОВ Сазон Павлович, 
1908, с. Протопопівка, Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у груд. 
1941. Похований: с. Гвоздєво Кур- 
ської сол., Росія. 

ПАХОМОВ Михайло Семено- 
вич, 1905, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 


ПИХТІН Єгор Олексійович, 
1910, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ПИХТІН Захар Олексійович, 
1919, с. Протопопівка. Призваний 
у 1939 Краматорським РВК Донець- 
кої обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ПОПОВ Григорій Платонович, 


РЄПІН Григорій Пилипович, 
1915, с. Протопопівка. Рядовий. За- 
гинув у жовт. 1943. Похований: 
м. Фалешти, Молдова. 


РЄПІН Іван Микитович, 1918, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


РЄПІН Іларіон Федорович, 
1898, с. Протопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


РЄПІН Семен Єгорович, 1914, 
с. Протопопівка. Призваний у 1942. 


1923, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1942. 

ПОПОВ Микола Мартинович, 
1916, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у груд. 
1941. Похований: с. Беззаботівка 
Олександрівського | р-ну Донець- 
кої обл. 

ПОПОВ Юхим Пилипович, 
с. Протопопівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 4.02.1944. Похо- 
ваний: Городоцький р-н Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 

ПРИЙМАКОВ Олександр Гри- 
горович, 1925, с. Глинське Ізюм- 
ського р-ну, Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1944. 

ПРИЙОМИШЕВ Іван Трохимо- 
вич, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 5.01.1943. Похований: с. Черт- 
ково Ростовської обл., Росія. 

п'ЯНОВ Іван Андрійович, 
1919, с. Протопопівка. Призваний 
у 1939. Ст-на. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

П'ЯНОВ Іларіон Купріянович, 
1913, с. Протопопівка. Ст. лейт. 
Загинув 5.09.1943. Похований: 
с.  Щеглівка  Навлінського р-ну 
Брянської обл., Росія. 


Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1945. | 

РИБАЛКІН Микита | Леонті- 
йович, 1914, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Ст-на. Загинув 
9.12.1944. Похований: Словаччина. 

РОЖКОВ Андрій Миронович, 
1920, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

РОЖКОВ Володимир Іванович, 
1919, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Ст. лейт. Загинув 4.09.1944. 
Похований: Естонія. 

РОЖКОВ (їЇван Якович, 1925, 
с. Протопопівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 11.09.1943. Похо- 
ваний: у р-ні м. Дмитрієв-Льгов- 
ський Курської обл., Росія. 
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РОЖКОВ Михайло | Якович, 
1919, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у 1943. 


РОЖКОВ Олександр Григоро- 
вич, 1926, с. Волвенкове. Рядовий. 
Помер від ран 6.11.1943. 

РОЖКОВ Петро Миронович, 
1906, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

РОЖКОВ Сергій Павлович, 
1893, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

РОЖКОВ Сидір Григорович, 
1926, с. Волвенкове. Рядовий. По- 
мер від ран у листоп. 1943. 

РОЖКОВ Федір Федорович, 
1911, с. Протопопівка. Призваний 
Шахтинським РВК Ростовської обл. 
Загинув 29.08.1943. Похований: 
с. Калинівка Донецької обл. 


РУДСЬКОЙ Петро (Іванович, 


С 


САВЕНКО Лука Васильович, 
1902, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.06.1944. 
Похований: в р-ні м. Ясси, Румунія. 

САВЕНКОВ Михайло Васильо- 
вич, 1904, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1945, і 

САВЕНКОВ Семен Борисович, 
1923, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


САГАЙДАКОВ Григорій Івано- 
вич, 1900, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Матрос. Пропав без 
вісті 3.07.1942. 

САГАЙДАКОВ (їЇван Гаврило- 
вич, 1914, с. Протопопівка. Ст. 
лейт. Загинув 9.09.1942. Гіохований: 
м. Ржев Тверської обл., Росія. 


1902, с. Волвенкове. Рядовий. По- 
мер від ран 28.01.1945, 


РУДСЬКОЙ Трохим Максимо- 
вич, 1896, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943, 


РУДСЬКОЙ Федір Степанович, 
1893, с. Волвенкове. Рядовий. По- 
мер від хвороби 20.12.1944. 


РЯБІНІН Василь Михайлович, 
1905, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 23.11.1942. Похований: смт Май- 
ський Ростовської обл., Росія. 


РЯБІНІН Іван Федорович, 
1915, с. Волвенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.01.1944. 


РЯБІНІН Олександр Юхимович, 
1919, с. Волвенкове. Рядовий, Заги- 
нув 11.01.1944. Похований: с. Мале 
Старосілля Смілянського р-ну Київ- 
ської обл. 


РЯБІНІН Панас Іванович, с. Вол- 


венкове. Рядовий. Пропав без вісті 
28.08.1942. 


САГАЙДАКОВ Іван Петрович, 
1924, с. Протопопівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944, 


САГАЙДАКОВ Михайло Івано- 
вич, с. Протопопівка. Лейт, Заги- 
нув 9.09.1942. Похований: поблизу 
м. Ржева Тверської обл., Росія. 

САПРМИКІН Василь Леонтійович, 
1902, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941, Рядовий. Загинув 13.08.1943. 
Похований: в р-ні м. Ростова-на- 
Дону, Росія. 

СЕВАСТЬЯНОВ Платон Михай- 
лович, с. Протопопівка. Рядовий. 
Загинув 23.03.1944. Похований: 
с. Воля-Любитівська Ковельського 
р-ну Волинської обл. 

СЕВАСТЬЯНОВ Тихін Панасович, 
1912, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

СИРОВ Василь Семенович, 
1903, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.09.1943. 


298 


Похований: м. Красноармійськ До- 
нецької обл. 

СИРОВ Йосип Васильович, 
1907, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

СИРОВ Петро Фролович, 1904, 
с. Протопопівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 5.05.1943. Похова- 
ний: Кегичівський | р-н  Харків- 
ської обл. 

СИРОВ Стефан Григорович, 
1907, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СИРОВ Федір Матвійович, 
1923, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

СИРОВ Юхим  Родіонович, 
Балаклійський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 12.12.1942. Похо- 
ваний: с. Дмитрівка Донецької обл. 

СЛЄПУШКІН Андрій Федоро- 
вич, Балаклійський р-н  Харків- 


т 


ТАРАСОВ Петро Іларіонович, 
1902, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 13.06.1943. 

ТРУБЧАНІНОВ Григорій Тимо- 
фійович, 1919, с. Протопопівка. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропа 
без вісті у жовт, 1943. - 


ТРУБЧАНІНОВ Давид Лукич, 
1908, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941, Рядовий, Загинув 4.01.1944. 
Похований: с. Тралай-Мусіївка НІ- 
копольського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


У 


УШАКОВ Захар Федорович, 
1904, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 15.12.1944. 
Похований: поблизу ст. Бельшебар- 
ська, Угорщина. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ської | обл. Рядовий. Загинув 
4.09.1943. Похований: с. Сидорове 
Слов'янського р-ну Донецької обл. 


СЛЄПУШКІН Герасим Євгра- 
фович, 1902, с. Протопопівка. Рядо- 
вий. Загинув 28.11.1943. Похований: 
с. М. Білозерка Василівського р-ну 
Запорізької обл. 


СОБОЛЄВ Дмитро 4 Якович, 
1909, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


СОБОЛЄВ Митрофан Якович, 
1909, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 6.04.1942. 
у полоні. 


СОКОЛЬЦОВ Олексій Давидо- 
вич, 1899, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


СОКОЛЬЦОВ Тихін Семенович, 
1901, с. Волвенкове. Рядовий. Заги- 
нув 25.09.1943. Похований: м. Ками- 
шин Волгоградської обл., Росія. 


ТРУБЧАНІНОВ Іван Потапович, 
1921, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Матрос. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ТРУБЧАНІНОВ Їван Титович, 
1910, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ТРУБЧАНІНОВ Сергій Михайло- 
вич, 1921, с. Протопопівка. Рядовий. 
Загинув 26.03.1945. Похований: 
сел. Дзінтарі, Латвія. 

ТРУБЧАНІНОВ Тимофій Федо- 
тович, 1898, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 8.07.1943 на тер. Кримського 
р-ну Краснодарського краю, Росія. 
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Ф 


ФЕДОТОВ Іларіон Кіндратович, 
1909, с. Протопопівка. Рядовий, 
Пропав без вісті 1.01.1943. 


ФІЛЬЧАКОВ Макар Полікарпо- 


Х 


ХАНІН Василь Петрович, 1920, 
с. Протопопівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1944. 


ХАНІН Григорій Федотович, 
1903, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 27.12.1942. 
Похований: м. Санкт-Петербург, 
Росія. 

ХАНІН Дмитро Кіндратович, 
1906, с. Протопопівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 26.09.1942. 

ХАНІН Іван Андрійович, 1914, 
с. Асіївка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1945, 

ХАНІН Іван Тихонович, 1924, 
с. Протопопівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ч 


ЧАПЛИГІН Микита Трохимович, 
1902, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЧУРИЛОВ Єфрем Володимиро- 
вич, 1903, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


вич, 1908, с. Волвенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ФІЛЬЧАКОВ Олексій Никифо- 
рович, с. Волвенкове Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 23.12.1944. Похований: 
сел. Секешфорхер, Угорщина. 


ХАНІН Павло Петрович, с. Про- 
топопівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Загинув 
у жовт. 1943 на тер. Обухівсько- 
го р-ну Київської обл. 


ХАНІН Родіон Пантелеймоно- 
вич, 1901, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
20.02.1945. Похований: сел. Дєтва, 
Словаччина. 


ХАНІН Стефан Леонтійович, 
1913, с. Волвенкове Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Загинув 
24.10.1943. Похований: с. Петро- 
Свистунове  Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ХАНІН Федір Маркович, 1920, 
с. Протопопівка. Призваний Слов'ян- 
ським РВК Донецької обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ХОЛОДАЄВ Семен  Андрі- 
йович, 1913, Балаклійський р-н 
Харківської | обл. Гв. рядовий. 
Загинув 3.03.1944. | Похований: 
сел. Сисоєво ШДідовицького р-ну 
Псковської обл., Росія. 
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ШЕЛУДЕШЕВ Кузьма Якович, 
1925, с. Протопопівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

ШЕЛУДЕШЕВ Михайло Плато- 
нович, 1919, с. Протопопівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
21.01.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

ШЕЛУДЕШЕВ Панас Артемович, 
1912, с. Протопопівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ШИРОБОКОВ Федір Пилипо- 


вич, 1910, с. Волвенкове Балаклій- 


ЯКОВЛЄВ Савелій Іванович, 
1896, с. Протопопівка. Призва- 
ний у 1941 Ленкоранським РВК, 
Азербайджан. Рядовий. Загинув 
24.10.1943. Похований:  Ліознен- 
ський р-н Вітебської обл. Беє- 
ларусь. 


ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1944. 


ШОПІН Кирило (Іванович, 
1902, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 26.11.1942. 
Похований: с. Ситьково Ржевсько- 
го р-ну Тверської обл., Росія. 


ШОПІН Олексій Олексійович, 
1910, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ШОПІН Павло Омелянович, 
1908, с. Волвенкове. Призваний 
у 1941, Рядовий. Загинув 18.09.1942. 
Похований: х. Сухий Лог Верхньодон- 
ського р-ну Ростовської обл., Росія. 


П'ЯТИГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БОЧАРОВ Степан Якимович, 
1904, с. Глазунівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 


БРИНЦЕВ Матвій Петрович, 
1909, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 


нув 12.07.1942. Похований: с. Під- 
горне Воронезької обл., Росія. 


БРИНЦЕВ Михайло Васильович, 
с. Глазунівка. Серж., 94 сп. Загинув 
16.12.1941. | Похований:  Ростов- 
ська обл., Росія. 


БРИНЦЕВ Олексій Абрамович, 
1912, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 21.02.1943 у полоні. 
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ВАРЕННІКОВ Дмитро Єфремо- 
вич, 1908, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 


ВАРЕННІКОВ Іван Тарасович, 
1904, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 


ВАРЕННІКОВ Михайло Григо- 
рович, 1912, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 17.05.1942. 


ВАРЕННІКОВ Федір Іванович, 
1901, с. Глазунівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941, 


ВЕЛИКОДАНОВ Дмитро Івано- 
вич, 1905, с. Глазунівка. Рядовий. 
Помер від ран у листоп. 1941. Похо- 
ваний: с. Берека Первомайсько- 
го р-ну Харківської обл. 

ВЕЛИКОДАНОВ Єфрем Мико- 
лайович, 1911, с. Глазунівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 20.10.1941. 

ВЕЛИКОДАНОВ Іван Абрамо- 


вич, 1916, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ВЕЛИКОДАНОВ Роман Степа- 
нович, 1914, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


і 


ГЛАЗУНОВ Дорофій Григоро- 
вич, 1916, с. Глазунівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 18.08.1944. 
Похований: Естонія. 


ГЛАЗУНОВ (Іван (Іванович, 
1917, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


ГЛАЗУНОВ Іван Миколайович, | 


1907, с. Глазунівка.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 26.04.1944. 
Похований: Молдова. 


ВИШНЯКОВ Іван Кузьмич, 1925, 
с. Глазунівка. Рядовий. Загинув 
18.03.1945. Похований: Багратіонов- 
ський р-н Калінінградської обл., 
Росія. 


ВИШНЯКОВ іван Савич, 1925, 
с. Глазунівка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 4.02.1943. Похова- 
ний: с. Берека Первомайського р-ну 
Харківської обл. 


ВОЇНОВ Іван Панасович, 1919, 
с. Глазунівка. Рядовий. Загинув 
14.03.1943. Похований: с. Шелудь- 
ківка / Зміївського р-ну  Харків- 
ської обл. 


ВОЛКОВ Василь Карпович, 
1904, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 11.12.1941. Похований: с. Глин- 
ське Ізюмського р-ну  Харків- 
ської обл. 


ВОЛКОВ |Їван Миколайович, 
1891, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 


ВОЛКОВ Мефодій Сидорович, 
с. Глазунівка. Рядовий. Помер 
17.07.1943. Похований: м. Липецьк, 
Росія. 


ВОЛКОВ Яків Карпович, 1921, 
с. Глазунівка. Рядовий. Загинув 
18.06.1944. Похований: Литва, 


ГЛАЗУНОВ Микола (Іванович, 
1900, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 20.03.1942. Похований: Твер- 
ська обл., Росія. 


ГЛУХОВ Федір Хомич, 1913, 
с. Глазунівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГОЛИЧЕНКО Володимир Федо- 
рович, с. Глазунівка. Єфрейтор. 
Загинув 6.02.1945. 


ГОЛОВАНОВ Михайло (Івано- 
вич, с. Глазунівка. Призваний у 
1939. Рядовий. Помер від ран 
16.07.1944. 
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4 


ДОРОХОВ Панас Ілліч, 1909, 
с. Глазунівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ДРОКІН Василь Тихонович, 
с. Глазунівка. Рядовий. Помер від 
ран .20.10.1942. Похований: м. Ки- 


З 


ЗАХАРОВ Василь  Власович, 
1906, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 


ЗАХАРОВ Іван Власович, 1909, 
с. Глазунівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 10.09.1941. Похо- 
ваний: Кобеляцький р-н Полтав- 
ської обл. 

ЗАХАРОВ Кузьма (Іванович, 
1920, с. Глазунівка. Рядовий, Пропав 
без вісті у верес. 1942. 


К 


КОЛОДЯЖНИЙ Федір Михай- 
лович, 1915, сел. П'ятигірське Ба- 
лаклійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


КОРОВІН  Єлістрат Дмитро- 
вич, 1903, с. Глазунівка. Рядовий. 
Загинув 26.02.1943. Похований: 
м. Абинськ Краснодарського краю, 
Росія. 


КОРОВІН Карл Макарович, 
1920, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 


стендей Аркадацького р-ну Сара- 
товської обл., Росія. 

ДРУЖИНІН щЇван Панасович, 
1918, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДЬОМІН Іван Васильович, 1925, 
сел.  П'ятигірське | Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран у черв. 1944. Похо- 
ваний: Литва. 


нув 17.09.1941. Похований: Яр- 
цевський р-н Смоленської обл., 
Росія. 


КОРОВІН Максим Макарович, 
1914, с. Глазунівка. Ст. серж. Заги- 
нув 25.11.1943. Похований: клад., 
с. Юрківка Оріхівського р-ну Запо- 
різької обл. 


КОРОВІН Степан Степанович, 


1916, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 12.12.1942. 


КОРОВІН Тимофій Макарович, 
1920, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 14.08.1942. Похований: Смо- 
ленська обл., Росія. 


ЗЕРЕН РИН 
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Л 


ЛЕВЧЕНКО (їван Федорович, 
1904, с. Глазунівка. Рядовий. За- 
гинув 8.07.1942. Похований: Тер- 


М 


МАСЛОВ Олексій Тихонович, 
с. Глазунівка. Рядовий. Помер від 
ран 16.02.1943. Похований: с. Под- 


н 


НУЖНОВ Григорій (|Іванович, 
1925, с. Глазунівка.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


о 


ОЛІЙНИК Іван Костянтинович, 
с. Глазунівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 9.03.1943. 


п 


ПАНОВ Григорій Семенович, 
1925, с. Серафимівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 12.08.1943. Похований: Кіров- 
ський р-н Ленінградської обл., Росія. 


бунський | р-н 
Росія. 

ЛЕВЧЕНКО Терентій Єгорович, 
1909, с. Глазунівка. Рядовий. Помер 
від ран у груд. 1943. Похова- 
ний: Староруський р-н Новгород- 
ської обл., Росія. 


Липецької  обл., 


боров'є  Бокситогорського | р-ну 
Ленінградської обл., Росія. 


МЕРКУШЕВ Григорій Степано- 
вич, 1904, с. Глазунівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ПАШКОВ Данило Михайлович, 
1908, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ПЕРЕСИПКІН Прокіп Іванович, 
1905, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 12.02.1945. Похований: Німеч- 
чина. 
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р 


РЄПІН Іван Семенович, 1918, 
с. Глазунівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 





С 


СВЄТУХІН Пантелій Іванович, 
1919, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СЛЮСАР Дмитро Єфремович, 
1923, сел. П'ятигірське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у лип, 1943. 


т 


ТЕПЛЯКОВ Петро Григорович, 
сел. П'ятигірське. Рядовий. Загинув 
3.03.1944. Похований: с. Коротко- 
вичі Жлобинського р-ну Гомель- 
ської обл., Бєларусь. 

ТЕРЕНІН Михайло Трохимович, 
1904, с. Глазунівка.  Призваний 


Х 


ХАБАРОВ Іван Павлович, 1923, 
с. Глазунівка. Рядовий. Загинув 
28.12.1942. Похований: Ставрополь- 
ський край. 

ХАБАРОВ Трохим Максимович, 
1904, с. Глазунівка. Рядовий. Заги- 
нув 15.12.1943. Похований: смт Нов- 
городка Кіровоградської обл. 

ХАРЛАНОВ Григорій Федоро- 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ТЕРЕНІН Павло Іванович, 1896, 
с. Глазунівка. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 
1942. 


ТЕРЯЄВ Сергій Терентійович, 
1907, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 


вич, 1907, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ХМЕЛІВСЬКИЙ Василь Григоро- 
вич, 1904, с. Глазунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

ХМЕЛІВСЬКИЙ Данило Петро- 
вич, 1915, с. Глазунівка. Мол. серж. 
Загинув у серп. 1941. Похований: 
Ленінградська обл., Росія. 

ХМЕЛІВСЬКИЙ Степан Ониси- 
мович, 1909, с. Глазунівка. Рядовий. 
Загинув 16.09.1944. Похований: 
Естонія. 
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ч 


ЧЕРКАШИН Петро Прокопович, 
с. Глазунівка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті 2.02.1944. 


ШАТАЛОВ Василь Стефанович, 
1905, с. Глазунівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


СЛАБУНІВСЬКА 


А 


АЛІПОВ Яків Михайлович, Кур- 
ська обл. Мол. серж. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


БАБАРИКА Микола Єгорович, 
1926, с. Бабариківка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Гв, єфрей- 
тор. Загинув 22.01.1945. Похований: 
Польща. 

БАБАРИКА Степан Кирмлович, 
1899, с. Бабариківка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 2.03.1944. 
Похований: с. Тріскуни Руднянсько- 
го р-ну Смоленської обл., Росія. 

БАБЕНКО Павло Михайлович, 
1925, сел. Нурове Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 

БАЙБАК Степан Кузьмич, 
1912, с. Василенкове Шевченків- 


СІЛЬСЬКА РАДА 


ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

БАКАЛО Михайло Павлович, 
1923, сел. Новоселівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 14.02.1945. Похований: 
с. Зеленець, Польща. 

БАРАННИК Андрій (Іванович, 
1925, сел. Теплянка. Рядовий. Заги- 
нув 10.02.1943. Похований: сел. Теп- 
лянка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


БАРАННИК Володимир Григо- 
рович, 1905, сел. Крючки Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


БАРАННИК Григорій Павлович, 
1909, сел. Теплянка. Рядовий. Помер 
у полоні 13.04.1944. 
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БАРАННИК Іван Данилович, 
1923, сел. Теплянка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

БАРАННИК Іван Іванович, 
1925, сел. Теплянка. Рядовий. Заги- 
нув 12.07.1942. Похований: м. Черт- 
ково Ростовської обл., Росія. 


БАРАННИК Іван Порфирович, 
1901, сел. Теплянка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БАРАННИК (Ілля Дмитрович, 
1906, сел. Теплянка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БАРАННИК Микола Іванович, 
1922, сел. Теплянка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


БАРАННИК Микола Петрович, 
сел. Теплянка. Рядовий, Помер 
від ран 9.01.1944. Похований: м. Во- 
рошилов Приморського краю, Росія. 


БАРАННИК Микола Степано- 
вич, 1926, сел. Теплянка. Рядовий. 
Загинув 17.04.1945. Похований: 
с. Зіммерсдорф, Німеччина. 


БАРАННИК Олександр Степа- 
нович, 1900, сел. Теплянка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий, Помер від ран 18.10.1942. 
Похований: м. Мічурінськ Тамбов- 
ської обл., Росія. 


БАРАННИК Петро Олександро- 
вич, 1919, сел, Теплянка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 


БАТРАКОВ Василь (Іванович, 
1922, сел. Нурове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Ст. лейт. 
Загинув 26.08.1943. Похований: 
с. Луг Спас-Деменського р-ну Ка- 
лузької обл., Росія. 

БАТРАКОВ Кіндрат  Олексі- 
йович, сел. Нурове. Серж. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

БАТРАКОВ Никифор Васильо- 
вич, 1904, сел. Нурове. Рядовий. 
Пропав без вісті 28.10.1941. 

БЕРЕЖНИЙ (іван Васильович, 
1895, с. Слабунівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


БІЛАН Юхим Васильович, 
1904, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті 28.08.1942. 

БОВТ Олена Іванівна, 1925, 
сел. Нурове. Рядовий, 173 зсп 6 А. 
Загинула 20.07.1943.  Похована: 
с. Жовтневе Дворічанського р-ну 
Харківської обл. 


БОЙЧЕНКО Михайло Микито- 
вич, 1900, с. Макарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 10.08.1944. Похований: 
с. Вампетув Краківського воєвод., 
Польща. 


БОНДАРЕНКО Іван Омеляно- 
вич, сел. Крючки Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

БОНДАРЕНКО Любов Михай- 
лівна, 1907, с. Слабунівка. Рядовий. 
Загинула | 18.12.1943.  Похована: 
с. Лісники  Києво-Святошинсько- 
го р-ну Київської обл. 

БОНДАРЕНКО Павло  Андрі- 
йович, 1926, сел. Крючки. Рядо- 
вий. Загинув 18.12.1943. Похований: 
м. Бєжицьк Тверської обл., Росія. 


БОНДАРЕНКО Степан Єпіфа- 
нович, 1906, сел. Крючки. Ст-на. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 


БОРИСОВ Василь Миколайович, 
сел." Веселе Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


БРАГА Андрій Якович, 1914, 
сел. Нурове. Призваний у 1941. 
Єфрейтор. Загинув 12.03.1945. По- 
хований: с. Венери Катовицько- 
го воєвод. Польща. 


БРАГА Микола Гнатович, 
1911, сел. Нурове. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 27.02.1943. 
Похований: Ленінградська обл. 

БРИТЬКО Іван Семенович, 1917, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
13.03.1943. Похований: с. Павлівка 
Друга Лозівського р-ну Харків- 
ської обл. 
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ВАЙЛО Георгій  Демидович, 
1902, сел. Теплянка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
20.09.1942. Похований: м. Сизрань 
Куйбишевської обл., Росія. 


ВАЙЛО Яків Сергійович, 1895, 
с. Макарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від хвороби 18.05.1945. Похований: 
Варшавське воєвод., Польща. 


ВЕРЕЩАК Микола Іванович, 
1902, м. Ізюм Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 


ВЛАСЕНКО Дмитро Никифоро- 
вич, 1904, сел. Нурове Балаклій- 
ського р-чу Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 8.03.1942. Похований: 
с. Ряжське Ростовської обл. 


ВЛАСЕНКО Федір Никонович, 
1900, сел. Нурове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 16.07.1942. 


ї 


ГАВРАШЕНКО Дмитро (Івано- 
вич, 1906, смт Савинці Балаклій- 
ського р-ну Харківскої обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГАВРАШЕНКО їЇван (Іванович, 
1914, смт Савинці.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 

ГАВРАШЕНКО Федір Михайло- 
вич, с. Слабунівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 2.05.1945. 
Похований: Чехія. 

ГАДЯЦЬКИЙ Василь Якимович, 
1907, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 


ВОЛКОВ  (Їван Васильович, 
1899, с. Бугаївка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 9.08.1942. 


ВОЛОШИН Василь Васильович, 
сел. Крючки. Політрук. Загинув 
19.08.1942. Похований: с. Ханіно 
Суворовського р-ну Тульської обл., 
Росія. 

ВОЛОШИН Григорій Іванович, 
1895, сел. Крючки. Призваний у 1941. 
Рядовий, Загинув у лют. 1944. Похо- 
ваний: м. Дніпропетровськ. 


ВОЛОШИН Леонтій Теренті- 
йович, 1902, сел. Крючки. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942 у р-ні м. Севасто- 
поля, Крим. 


ВОЛОШИН Микола Олексі- 
йович, 1897, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті 5.03.1942. 


ВОЛОШИН Павло Єгорович, 
1909, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ВОЛОШИН Яким Терентійович, 
1915, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


ГАДЯЦЬКИЙ (Їван Семенович, 
1915, с. Слабунівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 

ГАДЯЦЬКИЙ Петро Васильович, 
1922, с. Слабунівка. Рядовий. Заги- 
нув 11.03.1944. Похований: сел. Лоц- 
кине Баштанського р-ну Миколаїв- 
ської обл. , 

ГАДЯЦЬКИЙ Сергій Якимович, 
1918, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГАЙДУК Іван Семенович, 1917, 
сел. Нурове, Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945. 

ГЛУЩЕНКО Михайло Федоро- 
вич, 1901, с. Макарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ГЛУЩЕНКО Олександр Степа- 
нович, 1926, с. Макарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув у серп. 1943. Похова- 
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ний: С. 
Росія. 


ГОЛОВКО (Панас Йосипович, 
1899, сел. Крючки. Рядовий. Помер 
від ран 7.10.1943. Похований: 
с. Цибульківка Царичанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ГОРБАНЬ Георгій Гнатович, 
1917, сел. Нурове, Рядовий. Загинув 
1.03.1943. Похований: с. Донецьке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ГОРБАНЬ Дмитро Васильович, 


Турейка Орловської обл., 


1926, сел. Нурове. Мол. серж. 
Загинув 19.12.1944. 
ГОРБАНЬ (Їван Миколайович, 


1917, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
у полоні 24.09.1942. 


ГОРБАНЬ |Їван Тимофійович, 
1921, сел. Нурове. Лейт. Загинув 


21.07.1944. Похований: с. Красна 
Зоря Курської обл., Росія. 
ГОРБАНЬ Йосип Юхимович, 


1906, сел. Нурове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ГОРБАНЬ Микола Терентійович, 
1920, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті 16.01.1942. 

ГОРБАНЬ Сергій Юхимович, 
1905, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


4 


ДАЩЕНКО Василь Митрофано- 
вич, 1915, с. Бабариківка. Рядовий. 
Загинув 29.12.1941. | Похований: 
с. Іванівка. 

ДЕНИСЕНКО Антон Панасович, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Григорій Олек- 
сандрович, 1922, сел. Крючки. 
Рядовий. Загинув 12.11.1942. Похо- 
ваний: с. Ольгінське Правобереж- 
ного р-ну, Північна Осетія. 

ДЕНИСЕНКО Григорій Трохи- 
мович, 1911, с. Пазіївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1941. 


ГОРБАНЬ Терентій Євдокимо- 
вич, 1899, сел. Нурове. Рядовий, 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ГОРБАНЬОВ Костянтин Якович, 


сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
19.08.1943. Похований: с. В'язова 
Краснокутського | р-ну Харків- 
ської обл. 


ГОРБАНЬОВ Олексій Юкимо- 
вич, 1902, сел. Нурове. Рядовий. 
Помер у полоні 9.01.1942. 


ГОРОДНИЧИЙ Іван Африкано- 
вич, сел. Крючки. Рядовий. Заги- 
нув 17.09.1941 у полоні в таборі 
Ламсдорф, Німеччина. 


ГОРОДНИЧИЙ Павло Степано- 
вич, 1903, сел. Крючки. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.04.1944. 
Похований: м. Знам'янка Кірово- 
градської обл. 


ГРИШКО Максим Кузьмич, 
1909, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1943. 


ГРИШКО Микола Прокопович, 
1922, сел. Крючки.  Призваний 
у 1941. Серж. Загинув 29.06.1944. 
Похований: с. Селиба Мінської обл., 
Бєларусь. 


ДЕНИСЕНКО Давид Іванович, 
1901, сел. Нурове Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ДЕНИСЕНКО Іван Трохимович, 
1923, с. Пазіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті 24.07.1942. 

ДЕНИСЕНКО Леонтій Семено- 
вич, 1908, с. Слабунівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ДЕНИСЕНКО Михайло Володи- 
мирович, 1914, сел. Крючки. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Михайло Остапо- 
вич, 1910, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Олексій Володи- 
мирович, 1924, сел. Крючки Балак- 
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лійського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1943. 
ДЕНИСЕНКО Павло Семенович, 
1894, с. Слабунівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 5.09.1943. 
Похований: с. Кам'янка Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 
ДЕНИСЕНКО Петро Демидович, 
1906, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 
ДЕНИСЕНКО Петро Павлович, 
1922, с. Слабунівка. Гв. ст. лейт. 
Загинув 21.10.1944. Похований: Ка- 
лінінградська обл., Росія. 
ДЕНИСЕНКО Петро Трохимо- 
вич, 1914, с. Пазіївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 
ДЕНИСЕНКО Сергій Іванович, 
1913, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
ДЕНИСЕНКО Степан Самсоно- 
вич, 1919, сел. Нурове. Мол. серж. 
Пропав без вісті 7.10.1941. 


Ж 


ЖДАНЮК  (Їван Микитович, 
1921, сел. Крючки Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ЖИГАЙЛО Тихін Федорович, 
с. Чорнобаївка |Їзюмського р-ну| 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
8.12.1943. Похований: м. Київ. 


З 


ЗАБОЛОТНИЙ Іван Юхимович, 
1905, сел. Нурове, Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ЗУБКО 4ш|Микола Андрійович, 
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ДЕНИСЕНКО Федір Іванович, 
1910, сел. Крючки. Ст-на. Загинув 
27.08.1944. Похований: Естонія. 


ДИКАНЬ Федір Савелійович, 
1913, сел. Жовтневе Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1942. 


ДІДЕНКО Іван Іванович, 1915, 
Рокитнянський р-н Київської обл. 
Рядовий. Загинув 27.07.1942. Похо- 
ваний: Волгоградська обл. 


ДІДЕНКО Микола Абрамович, 
1915, сел. Теплянка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Ст. лейт. 
Загинув 6.09.1944. 


ДРИГВАЛЬ Марко Антонович, 
1908, сел. Нурове. Рядовий, Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


ДУДНИК |щ4ілля 94 Андрійович, 
1909, сел. Крючки. Рядовий. За- 
гинув 23.06.1942. Похований: с. Сень- 
кове Куп'янського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЖОЛТИКОВ Олександр Петро- 
вич, 1905, сел. Теплянка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЖУВАК Дмитро (Іванович, 
1900, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 

ЖУВАК Микола Дмитрович, 
1922, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЖУВАК Олексій | Іванович, 
сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
12.03.1945. Похований: Угорщина. 


1925, с. Ураїнка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Єфрейтор. Загинув 
15.04.1944. Похований: м. Біляївка 
Одеської обл. 

ЗУБКО Петро Іванович, 1907, 
с. Українка. Рядовий. Загинув 
3.05.1945. Похований: м. Фрідек- 
Містек, Чехія. 
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ІВАНЧЕНКО Андрій Демидо- 
вич, 1914, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ, 1944. 


ІВАНЧЕНКО (Антон (Іванович, 
1902, сел. Крючки, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ІВАНЧЕНКО Панас Дмитрович, 
1908, сел. Нурове, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1944. 


ІВАНЧЕНКО Петро Якович, 
1914, сел. Крючки. Рядовий. Загинув 


КАЙДА Мефодій Сильвестро- 
вич, 1910, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАЙДА Михайло Григорович, 
1905, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КАЙДА Степан Васильович, 
сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
9.09.1943. Похований: с. Мала Коми- 
щуваха Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КАЛІНІН Микола Миколайович, 
1922, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.08.1943. 

КРАЛЯ Гнат Васильович, 1903, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

КРАЛЯ Микола Тимофійович, 
1924, сел. Нурове. Рядовий. Заги- 
нув 9.12.1943, Похований: с. Корчів- 
ка Житомирської обл. 

КРАЛЯ Мойсей Іванович, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
9.09.1943. Похований: с. Андріївка 
Харківської обл. 

КРИВОНІС Василь Якович, 1908, 
сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
29.09.1943. Похований: сел. Уразово 
Бєлгородської обл., Росія. 


КРИВОНІС Петро Захарович, 


1.01.1942. Похований: с. Куни Лівен- 
ського р-ну Орловської обл., Росія. 

ІВАХНЕНКО Йосип (Іванович, 
1909, с. Макарівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 20.08.1943. 


Похований: с. Суха Кам'янка Ізюм- . 


ського р-ну Харківської обл. 


ІЛЛЯШОВ Дмитро Панасович, 
1914, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
3.08.1944. Похований: Латвія. 


ІЛЛЯШОВ Павло Панасович, 
1909, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
31.01.1944. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


1902, сел. Нурове. Рядовий. Помер 
у полоні 18.09.1943. 

КРИВОНІС Петро Михайлович, 
1909, сел. Крючки. Рядовий. Заги- 
нув 28.12.1942. Похований: м. Черт- 
ково Ростовської обл., Росія. 

КРИВОНІС Семен Якович, 1914, 
сел. Крючки, Рядовий. Загинув 
18.08.1943. Похований: с. Красний 
Яр Ізюмського р-ну Харківської обл. 

КРИВОШЕЄНКО Леонід Михай- 
лович, с. Слабунівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 3.07.1942. 

КРИКУН Микола Зіновійович, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
17.02.1944. Похований: с. Перво- 
майське Дніпропетровської обл, 

КРИКУН Омелян Кирилович, 
1907, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

КРЮКОВ Данмло Тимофійович, 
1914, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 

КРЮКОВ Федот Іванович, 1898, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КРЮЧКОВ Василь Силайович, 
1906, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 

КРЮЧКОВ Онуфрій Іванович, 
1914, сел. Крючки, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 

КУРИЛО щІван Никифорович, 
1911, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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Л 


ЛАЗОРКІН Микола Селифано- 
вич, 1912, сел. Теплянка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЛЕЛЮХ Іван Андрійович, 1922, 
сел. Крючки. Матрос. Загинув 
3.07.1942. Похований: м. Севасто- 
поль, Крим. 

ЛЕЛЮХ Іван Демидович, 1919, 
сел. Теплянка. Єфрейтор. Загинув 
13.10.1944. Похований: м. Жидачів 
Львівської обл. 

ЛЕЛЮХ Сергій Іванович, 1911, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1943. 

ЛІСОВЕНКО Федір Степанович, 
1925, с. Макарівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 20.08.1943. Похований: 
с. Красний Яр Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ЛУКІЄНКО Василь Будимиро- 
вич, 1918, сел. Веселе Балаклійсько- 


М 


МАКСИМЕНКО Олександр Гав- 
рилович, сел Крючки. Рядовий. По- 
мер від ран 8.04.1943. Похований: 
с. Кунів Ізяславського р-ну Хмель- 
ницької обл. 

МАКСИМЕНКО Олександр Ос- 
тапович, 1905, сел. Старий Чизвик 
Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

МАКСИМЕНКО Федір Євдоки- 
мович, 1911, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАКУХА Григорій Денисович, 
1906, сел. Нурове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 26.12.1942. 

МАКУХА Павло Єгорович, 
1914, с. Нурове. Рядовий. Загинув 
8.05.1944. Похований: Сапун-Гора, 
м. Севастополь, Крим. 


341 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 28.12.1943. Похований: 
Світлогорський р-н  Гомельської 


обл., Бєларусь. 

ЛУКІЄНКО Данило Трохимович, 
1907, сел. Крючки, Рядовий. Заги- 
нув у листоп. 1943. 

ЛУКІЄНКО  Їван  Потапович, 
1900, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛУКІЄНКО Сильвестр Потапо- 
вич, 1911, сел. Крючки. Ст. серж. 
Загинув 8.08.1943. Похований: 
с. Лубянки ШДмитрівського р-ну 
Орловської обл., Росія. 

ЛУНЯК Петро Сергійович, 
1922, сел. Веселе. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1944. 

ЛУЦЕНКО Григорій Степанович, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
2.03.1943. Похований: с. Ожево 
Псковської обл. 

ЛУЦЕНКО Олександр Степано- 
вич, 1908, сел. Нурове. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 


МАЛИНА Андрій Трохимович, 
1913, с. Калитва Воронезької обл., 
Росія. Серж. Пропав без вісті у 
серп. 1943. 

МАНТУЛА Наум Петрович, 1907, 
с. Макарівка. Єфрейтор. Загинув 
15.04.1945. Похований: м. Бранден- 
бург, Німеччина. 


МАРИНЕНКО Панас Костянти- 
нович, 1901, сел. Нурове. Рядовий. 
Загинув 11.10.1943. Похований: с. Де- 
рюг Дмитрівського р-ну Курської 
обл., Росія. 

МАТЯШ Василь Васильович, 
1910. Призваний у 1941. Ст-на. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 


МАЧУЛІН Василь Сергійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1944. 
МОСЬПАН Григорій Іванович, 
сел. Веселе Балаклійського р-ну 


Харківської обл. Рядовий. Загинув 
18.03.1945. Похований: Литва. 
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НЕСТЕРЕНКО Іван Пилипович, 
1922, сел. Теплянка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 5.11.1944. Похований: Угор- 
щина. 

НЕСТЕРЕНКО Костянтин Гаври- 
лович, 1905, сел, Теплянка, Рядовий. 
Помер у полоні 3.11.1942. 





о 


ОЛІЙНИК Панас Юхимович, 
1904, сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
26.10.1942. Похований: ст. Клєт- 
ська Волгоградської обл. 

ОСТАПЕНКО Федір Прокопо- 
вич, 1907, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 


ПАЗІЙ Кузьма Омелянович, 
1912, с. Пазіївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
лона Пропав без вісті у квіт. 


ПАЗІЙ Тетяна Яківна, 1922, с, Па- 
зіївка. Рядовий. Пропала без вісті 
у листоп. 1943. 


ПАЗІЙ Федір Кирилович, 1919, 
с. Слабунівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944. 

ПАНАСЕНКО Антон Антонович, 
1915, смт Савинці Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 11.04.1942. Похований: с. Мала 
Чага Лідпорозького р-ну Ленінград- 
ської обл. 

ПАСЬКО Панас Миколайович, 
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1900, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ПЕТРУНІН Іван Якович, 1903, 
сел. Зелений Гай Балаклійського 
ру Харківської обл. Рядовий. 

ропав без вісті у січ. 1942. 

ПЕТРУНІН Михайло Павлович, 
сел. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
10.05.1943. Похований: м. Лисичанськ 
Луганської обл. 

ПІХОТА Григорій Прокопович, 
1917, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1941. 

ПІХОТА Денис Прокопович, 
1915, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
8.05. 1942. Похований: с. Гулково 
Орловської обл., Росія. 

ПОБЕРІЙ Василь Степанович, 
1893, с. Слабунівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943, 

ПОЛИВ'ЯНИЙ Василь Йосипо- 
вич, с. Новоукраїнка Харківської 


| 
| 
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обл. Рядовий. Загинув 17.03.1943. 
Похований: с. Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

ПОПОВ Іван Тимофійович, 1906, 
сел. Нурове. Мол. серж. Пропав без 
вісті 20.08.1941. 

ПОПОВ Петро Васильович, 1917, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1945. 

ПРЯДКА Іван Макарович, 1916, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


р 


РОГАНСЬКИЙ Семен Остапо- 
вич, 1912, сел. Веселе, Єфрейтор. 
Загинув 24.07.1943. Похований: с. До- 
можирово Лодейнопольського р-ну 
Ленінградської обл. 

РОЗЛАДА Андрій Прокопович, 
1916, с. Слабунівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

РОЗЛАДА щїван Прокопович, 
1911, с. Пазіївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 


С 


САВЧЕНКО Григорій Денисович, 
1912, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1943. 


САВЧЕНКО |Микола (Якович, 
1923, с. Бабариківка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1942. 


САВЧЕНКО Петро Денисович, 
1921, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
2.121942. Похований: с. Нова Де- 
ревня Маревського р-ну Новгород- 
ської. обл., Росія. 

САВЧЕНКО Прокіп Пилипович, 
1899, с. Бабариківка. Рядовий. Заги- 
нув 17.09.1943. Похований: с. Куба- 
шівка Краснокутського р-ну Хар- 
ківської обл. 
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ПРЯДКА Степан Микитович, 
1914, сел. Теплянка. Рядовий. 
Помер від хвороби 21.07.1944. По- 
хований: с. Шемякіно Маловишер- 
ського р-ну Новгородської обл., 
Росія. 


ПУЗИРІЙ Григорій Антонович, 
1911, сел. Крючки. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


П'ЯНОВ (Іван Іванович, 1919, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942.  . 


РОМАЩЕНКО Дмитро Самсо- 
нович, 1912, м. Ростов, Росія. Ст-на. 
Загинув 26.08.1942. Похований: 
х. Красний Краснодарського краю, 
Росія. 

РОМАЩЕНКО Дмитро Якович, 
с. Макарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
26.08.1942. Похований: х. Красний 
Краснодарського краю, Росія. 

РУДЕНКО Василь Кузьмич, 1921, 
с. Куньє Їзюмського р-ну Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


САВЧЕНКО Степан (Іванович, 
1915, с. Бабариківка. Лейт. Загинув 
18.10.1941. Похований: с. Миронівка. 

САЛТОВСЬКИЙ Іван Никифоро- 
вич, с. Зелений Гай. Рядовий. Заги- 
нув 31.04.1945. Похований: м. Бер- 
лін, Німеччина. 

САЛТОВСЬКИЙ Петро Пилипо- 
вич, 1899, сел. Крючки. Рядовий. 
Загинув | 11.10.1943. Похований: 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 

САЛТОВСЬКИЙ Тимофій Пили- 
пович, 1921, сел. Крючки. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

САРАНЧА Максим Євменович, 
1909, с. Бабариківка. Рядовий, Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 
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САТ'ЯН Павло Микитович, 1920, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті 16.01.1942. 

СВИСТУН Григорій П., 1919, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

СВИСТУН Олексій Прокопович, 
1913, сел. Крючки. Ст, серж, Заги- 
нув 18.04.1945. Похований: Чехія. 

СІЛЬЧЕНКО Микола Іванович, 
1921, сел. Крючки. Рядовий, мол. 
політрук. Пропав без вісті 9.07.1942. 

СІННИЙ Іван Антонович, 1914, 
сел. Нурове., Єфрейтор. Загинув 
16.05.1942. Похований: с. Копані 
Джанкойського р-ну, Крим. 

СІРИЙ Панас Самійлович, 1911, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

СІРИЙ Сидір Семенович, сел. Ну- 
рове. Рядовий. Пропав без вісті 
19.08.1943. 

СЛАБУН Андрій Васильович, 
1920, сел. Нурове. Лейт., 904 сп 
295 сд, к-р кул. взв. Пропав без вісті 
12.09.1942. 

СЛАБУН Андрій ФОлександро- 
вич, 1906, сел. Нурове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Андрій Петрович, 1906, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип, 1944. 

СЛАБУН Василь Федорович, 
1921, с. Слабунівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Дмитро Омелянович, 
1922, сел. Нурове. Призваний По- 
пільнянським РВК Житомирської обл. 
К-н. Загинув 30.06.1944. Похований: 
с. Домники Полоцького р-ну Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 

СЛАБУН Дорофій Гордійович, 
1911, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Іван Іванович, 1908, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1942. 

СЛАБУН Іван Лук'янович, 1912, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
27.11.1942. Похований: Калмикія. 

СЛАБУН Іван Никифорович, 
1908, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


СЛАБУН іван Юхимович, 1905, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


СЛАБУН Матвій Мусійович, 
1908, сел. Нурове, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1941. 


СЛАБУН Микола Микитович, 
1925, с. Слабунівка. Рядовий. Заги- 
нув 23.08.1943. Похований: с. Дов- 
геньке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


СЛАБУН Михайло Антонович, 
1914, сел. Крючки, Серж. Загинув 
4.02.1944. Похований: с. Іскрене 
Шполянського р-ну Черкаської обл. 


СЛАБУН Михайло Степанович, 
с. Слабунівка. Рядовий. Загинув 
8.03.1945. Похований: с. Лонау, Ні- 
меччина. 


СЛАБУН Нестор Петрович, 
1904, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
7.09.1943. Похований: с. Шепіло 
Курської обл., Росія. 


СЛАБУН Олександр Климович, 
с. Слабунівка. Ст. військфельдшер, 
47 сп. Загинув 28.06.1942. Похова- 
ний: с. Михайлівка Рильського р-ну 
Курської обл., Росія. 

СЛАБУН Олексій Єгорович, 
1925, с. Бабариківка. Рядовий. Заги- 
нув 17.08.1943. Похований: с. До- 
нецьке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

СЛАБУН Павло Олександрович, 
1908, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Панас 0 Андрійович, 
1913, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


СЛАБУН Панас Борисович, 1913, 
с. Слабунівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

СЛАБУН Петро Дем'янович, 
1904, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

СЛАБУН Петро Єгорович, 1905, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

СЛАБУН Петро Іванович, 1907, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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СЛАБУН Порфир Іванович, 1909, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Роман Минович, 1912, 
сел. Нурове. | Рядовий. Загинув 
17.01.1943. Похований: с. Кам'янка 
Ростовської обл., Росія. 

СЛАБУН Семен Полікарпович, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Степан Васильович, 
1922, сел, Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Степан Іванович, 1922, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд, 1943. 

СЛАБУН Тимофій Дмитрович, 
1913, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1943. 

СЛАБУН Федір Лаврентійович, 
1909, сел. Нурове. Рядовий. Помер 
у полоні 18.02.1943. 

СЛАБУН Юхим  Пимонович, 
1898, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СЛАБУН Яків Захарович, 1905, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1945. 


СЛАБУН Яків Мойсейович, 1905, 


сел. Нурове. | Рядовий. Загинув 
6.11.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 

СЛАБУНОВ  (Їван Єгорович, 
сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
7.041945. Похований: с. Зідлунг, 


Німеччина. 


СЛАБУНОВ Іван Олександро- 
вич, 1921, Харківська обл. Рядовий, 
ст. військфельдшер, 52 окр. сбр. 
Пропав без вісті 18.01.1943. 

СЛАБУНОВА Марія Панасівна, 
1922, с. Слабунівка. Рядовий. Про- 
пала без вісті 25.05.1942. 


СЛАБУНОВ Пилип Парамоно- 
вич, 1900, с. Бабариківка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 2.10.1942. 
Похований: х. Волгобуд Волгоград- 
ської обл. 


СЛАБУНОВ Прокіп 
1905, с. Слабунівка. 


іванович, 
Призваний 


у 1941. Рядовий. Помер від ран 
3.02.1944. Похований: с. Зелений 
Под Горностаївського р-ну Херсон- 
ської обл. 


СЛАБУНОВ Прокіп Мойсейович, 
1903, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
3.02.1944. Похований: с. Зелений 
Под Горностаївського р-ну Херсон- 
ської обл. ' 

СЛАБУНОВ Савелій Матвійо- 
вич, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
8.01.1944. Похований: Гомельська 
обл., Бєларусь. 

СЛАБУНОВ Тимофій Митрофа- 
нович, сел. Нурове. Рядовий. Заги- 
нув 28.01.1944, Похований: м. Зве- 
нигородка Черкаської обл. 

СЛІПУХІН Микола Андрійович, 
1906, сел. Нурове. Призваний Ста- 
робільським РВК Луганської обл. 
Рядовий. Загинув 18.03.1942. Гіохо- 
ваний: с. М. Слатня Тверської обл., 
Росія. 


СОКОЛОВ Василь (Іванович, 
сел. Крючки. 0 Рядовий. Загинув 
6.05.1945. Похований: с. Чукшвіц, 


Німеччина. 


СТАЛЬНА Наталя Федотівна, 
1925, сел. Нурове. Рядовий. Заги- 


- нула 18.04.1944. Похована: с. Парка- 


ни, Молдова. 

СТАЛЬНИЙ Василь Маркович, 
1919, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

СТАЛЬНИЙ Гнат Михайлович, 
сел. Крючки, Ст, лейт., заст. к-ра 
роти. Загинув 4.03.1943. Похований: 
с. Ворогушино Орловської обл. 

СТАЛЬНИЙ (Іван Романович, 
1916, сел. Крючки. Серж. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 


СТАЛЬНИЙ Іван Силович, 1902, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СТАЛЬНИЙ Костянтин Дмитро- 
вич, сел. Нурове. Мол. серж. Заги- 
нув 66.08.1943. Похований: Харків- 
ська обл. 

СТАЛЬНИЙ Федір Михайлович, 


1914, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті 12.10.1941. 
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СУКОНЬКО Іван Кузьмич, 1912, 
с. Українка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1942. 

СУЩОВ Василь Юхимович, 1911, 
сел. Крючки, Рядовий. Пропав без 
вісті 3.02.1942., 


СУЩОВ Григорій Якимович, 


т 


ТАЛАЛАЙ Олександр Іванович, 
1907, с. Слабунівка. Рядовий. Заги- 
нув 20.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


ТАРАСОВ Євген Антонович, 
1914, сел. Кам'янка Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 24.08.1942. Похо- 
ваний: с. Садки Дубовського р-ну 
Волгоградської обл. 

ТИМОФІЄНКО (|лля Андрійо- 
вич, 1924, сел. Крючки. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 31.05.1943. 
Похований: с. Бригадирівка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 


У 


УЛЬЯНОВ Павло Панасович, 
1909, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
31.01.1944. Похований: с. Базавлу- 


Ф 


ФЕДОРЕНКО Микола Петро- 
вич, 1925, с. Макарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 27.11.1943. Похований: 
с. Нижня Хортиця Запорізької обл. 


1913, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт, 1943. 

СУЩОВ Петро Васильович, 
сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
3.03.1942. Похований: Крим. 

СУЩОВ Семен Іванович, 1891, 
сел. Крючки. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942. 


ТИМОФІЄНКО Максим Васи- 
льович, 1905, сел. Крючки. Рядовий. 
Загинув 18.07.1944. Похований: 
Карелія. 

ТИМОФІЄНКО Микола Захаро- 
вич, 1925, с. Українка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув у листоп. 1943. Похо- 
ваний: с. Суха Кам'янка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

ТИМОФІЄНКО Микола Несторо- 
вич, 1925, сел. Крючки, Гв. рядовий. 
Загинув 30.07.1943. Похований: с. Заво- 
ди Їзюмського р-ну Харківської обл. 

ТОЛКАЧОВ Петро Прохорович, 
1908, сел. Нурове. Рядовий, 266 сп. 
Загинув 15.05.1942. Похований: 
с. Веселе Харківського р-ну Харків- 
ської обл. 


чок Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


УСАТИЙ Федір Логинович, 1913, 
с. Слабунівка. Рядовий. Загинув 
24.02.1942. Похований: Харківська 
обл. 


ФЕДОРЕНКО Петро Милен- 
тійович, 1900, с. Слабунівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1943. 


ФЕДОРОВ Сергій Васильович, 
1909, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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ФЕДОРЧЕНКО Іван Петрович, 
1900, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1943. 


Х 


ХАРУН Максим Андрійович, 
1900, сел. Нурове. Рядовий. Помер 
від ран 9.05.1942. Похований: м. Ба- 
баєво Вологодської обл., Росія. 

ХАРУН Матвій Андрійович, 1913, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ХАРУН Омелян Панасович, 1918, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ХАРУН Петро Панасович, 1908, 


сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.09.1943. 


ц 


ЦАРИЦАНСЬКИЙ Іван Іванович, 
1916, с. Макарівка. Ст. серж. Заги- 
нув 28.12.1944. Похований: Латвія. 


ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ Петро Аркипо- 
вич, 1896, с. Макарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ч 


ЧЕПІЛЯН Герасим Гнатович, 
1912, сел. Нуропе, Рядовий. Загинув 
21.02.1942. Похований: с. Ср. Ростки. 


ЧОРНОБАЙ Кирило  Федо- 


ФЕДОРЧЕНКО Павло Трохимо- 
вич, 1912, сел. Нурове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ХАРУН Петро Семенович, 1912, 
сел. Нурове. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 

ХАРУН Сергій Семенович, 
1919, сел. Нурове. Серж. Загинув 
10.04.1945. Похований: м. Баден, 
Австрія. 

ХОДАК Іван Денисович, 1914, 
с. Теплянка. Лейт. Загинув 27.01.1944. 
Похований: Керченський п-ів. 

ХОДАК Марко Євстафійович, 
1895, сел. Теплянка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 

ХОДАК (Микола Денисович, 
1909, сел. Теплянка. Рядовий. Заги- 
нув 1.01.1942. Похований: с. Керен- 
деново Курської обл. 


рович, 1895, с. Бугаївка (|ізюм- 
ського | р-ну) Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1944. 


ЧОРНОРИЖ Антон (Іванович, 
1900, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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Ш 


ШЕВЧЕНКО Василь Пилипович, 
1914, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Максим Пилипович, 
1905, сел. Крючки, Рядовий. Пропав 
без вісті 13.03.1944. 


ШЕВЧЕНКО Петро Єгорович, 
1918, с. Бабариківка. Лейт. Пропав 
без вісті 23.06.1944. 


ШЕВЦОВ Степан Захарович, 
1910, сел. Крючки. Рядовий. Загинув 
14.08.1943. Похований: Зміївський р-н. 

ШЕДЛОВСЬКИЙ Павло Михай- 
лович, 1915, с. Мар'ївка Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

ШЕРЕМЕТ Яків Олексійович, 
1901, сел. Теплянка. Рядовий. Заги- 
нув 28.08.1943. Похований: с. Чер- 
каський Бишкин Зміївського р-ну 
Харківської обл. 

ШИМАН Архип Леонтійович, 
1909, сел. Нурове. Ст-на. Загинув 


Щ 


ЩЕТЕНКО шСтепан Павлович, 
1908, с. Норцівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер від ран 16.04.1942. Похований: 
с. Трохимівське Підпорозького р-ну 
Ленінградської обл. 


ЯКОВЕНКО, Гнат Романович, 
7 1917, сел. Крючки. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ЯКУЩЕНКО їЇван Михайлович, 


20.07.1943. Похований: м. Балаклія 
Харківської обл. 

ШИМАН Григорій Дмитрович, 
1902, сел. Нурове. Рядовий. Загинув 
1.03.1943. Похований: с. Поріччя 
Псковської обл., Росія. 

ШИМАН Григорій Тихонович, 
1916, с. Чорнобаївка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Ст. лейт. 
Помер від ран 20.10.1944. Похова- 
ний: Угорщина. , х 

ШИМАН Микола Гаврилович, 
1923, сел. Крючки. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШИМАН Прокіп Кіндратович, 
сел. Нурове. | Рядовий. Загинув 
18.07.1944. Похований: Карелія. 

ШИШЛОВ Андрій Миколайович, 
1912, сел. Крючки, Рядовий. Загинув 
14.04.1944. Похований: с. Хойчиши- 
не Ботошанського пов., Румунія. 

ШПИЦЯ Трохим (Трифон) Се- 
менович, 1915, сел. Нурове. Рядо- 
вий. Помер від ран 1.03.1945. Похо- 
ваний: с. Шагвар, Угорщина. 

ШУЛІКА Федот Євстафійович, 
1904, сел. Нурове. Рядовий. Пропав 
без вісті 5.07.1942. 


1915, с. Пазіївка. Заст. політрука. 
Пропав без вісті 14.05.1942. 


ЯЩЕНКО Михайло Трохимович, 
1896, с. Слабунівка. Рядовий. Заги- 
нув 24.07.1944. Похований: с. Жива- 
чів Тлумацького р-ну Івано-Фран- 
ківської обл. 
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ЧЕПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АЛЕКСАНДРОВ Олексій Мико- 
лайович, 1906, с. Чепіль Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


АНТИПОВ Мойсей Володими- 
рович, 1900, Донецька обл. Призва- 


ний у 1942. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


БАКАЛО Антон Якимович, 1918, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у лют. 1944. 

БАЛАМУТ Микола Петрович, 
1912, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
11.02.1944. Похований: с. Перше 
Травня Дніпропетровської обл. 

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Григорій Анд- 
рійович, 1915, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип, 1941. 

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Павло Андрі- 
йович, 1920, с. Чепіль. Призваний 
у 1940. Ст. серж. Загинув 29.03.1943. 
Похований: с. Зелений Гай Балт- 
ського р-ну Одеської обл. 

БАХТИР Іван  Милентійович, 
1915, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

БЕЗСУДНИЙ Григорій Лук'яно- 
вич, 1918, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

БЛАЖКО Антон Іванович, 1914; 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 21.02.1942, Похований: 
Первомайський р-н Харківської обл. 


БЛАЖКО Йосип Інанович, 1912, 
с. Чепіль, Приаваний у 1941, Рядо- 
вий, Пропав без вісті у лип. 1941, 

БЛАЖКО Петро Григорович, 
1920, с. Чепіль, Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 6.03.1944, Похова- 
ний: с. Зелений Гай Широківського 
р-ну Дніпропетровської обл, 

БОГДАН Віктор Федорович, 
1922, с. Вітрівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл, Рядопий, Про- 
пав без вісті у листоп, 1941, 

БОГДАН Олександр Дмитро- 
вич, 1920, с, Чепіль Балаклійського 
р-ну Харкінської обл, Рядопий, За- 
гинув 21.07.1944. Похопаний: ст, Нія- 
тяна, Карелія, 

БОЖЕНКО Семен Петрович, 
1903, с, Вітрівка, Призпаний у 1941, 
Рядовий. Помер від ран 21,03,1944. 
Похований: ук'яніпсько | клод,, 
м. Київ. 

БУГАРЯ Леонід Федорович, 
с. Чепіль. Рядовий, Загинув 29.12.1941. 
Похований: Бєлгородський рей Бел- 
городської обл, 

БУГАРЯ Нестор Захарович, 1915, 
с. Вітрівка. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 2.02.1942. Похопаний: 
Первомайський р-н Харківської обл, 

БУГАРЯ Олексій Федорович, 
1921, с. Чепіль. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у черв. 1941. 
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ВАРВИНСЬКИЙ Василь Федоро- 
вич, 1925, с. Чепіль. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1943. 

ВАРВИНСЬКИЙ Григорій Івано- 
вич, 1919, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ВАРВИНСЬКИЙ Михайло Дмит- 
рович, 1903, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

ВАРВИНСЬКИЙ Федір Іванович, 
1911, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 13.02.1943. Похо- 
ваний: Тульська обл., Росія. 


ВЄТРОВ Данило Іванович, 1898, 
м. Балаклія. Призваний у 1943. Ст-на. 
Загинув 25.04.1943. Похований: с. Чер- 
воний Оскіл Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. 

ВОЛКОВ Іван Матвійович, 1917, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 25.04.1945. Похований: 
с. Капут, Німеччина. 


ВОЛКОВ Микола Якович, 1921, 
с. Чепіль Балаклійського р-ну Хар- 
ківської | обл. Серж. Загинув 
19.03.1943. Похований: с. Ніколь- 
ське Бєлгородської обл. 


ВОЛКОВ Павло Матвійович, 
1918, с. Чепіль, Призваний у 1938. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ВОЛОВИК Василь (Іванович, 
1916, с. Чепіль. Призваний у 1941. 


г 


ГАЛУШКОВ Сергій Григорович, 
1915, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1937. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


Серж. Загинув 25.08.1943. Похова- 
ний: с. Дідлово Ленінградської обл. 


ВОЛОВИК Іван Петрович, 1914, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1943. 


ВОЛОВИК Леонід Петрович, 
1912, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1944. 


ВОЛОВИК Микола Дем'янович, 
1906, с. Чепіль. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ВОЛОВИК Петро Іванович, 1903, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув у лип. 1941. Похова- 
ний: с. Біломир Іздешковського р-ну 
Смоленської обл., Росія. 


ВОЛОШИНА Тетяна Петрівна, 
1925, с. Чепіль. Призвана у 1943. 
Рядовий. Пропала без вісті у верес. 
1943. 


ВОРОЖКА Борис (Іванович, 
1913, с. Чепіль. Призваний у 1942. 
Серж. Загинув  4.04.1943. Похо- 
ваний: смт Усть-Ї жора Ленінград- 
ської обл. 


ВОРОЖКА |4їЇван Йосипович, 
1913, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ВОРОЖКА Михайло Іванович, 
1924, с. Чепіль. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ВОРОЖКА Микола Тихонович, 
1922, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ГНАТЮК Степан Семенович, 
1905, Полтавська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ГНИЛИЦЬКИЙ Петро Полікар- 
пович, 1921, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 12.10.1942. Похований: 
ст. Фірово Тверської обл., Росія. 
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ГОНТАРЕНКО Іван Андрійович, 
1924, с. Чепіль. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ГОНТАРЕНКО Олександр Гри- 
горович, 1923, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ГОРЛАЧОВ Василь Свиридович, 
1903, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1942. 


ГРЕБЕНЮК Павло Григорович, 
1903, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 27.05.1944. 


ГРИЩЕНКО Микола Кузьмич, 
1918, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ГУСАКОВА Віра Панасівна, 1923, 
с. Чепіль. Призвана у 1942. Рядовий. 
Загинула у листоп. 1943. Похована: 
м. Волгоград. 


ГУСАКОВ Дмитро Панасович, 
1921, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 20.10.1944. Похо- 
ваний: Литва. 


ДЗИВАНОВСЬКИЙ Петро Кос- 
тянтинович, 1910, с. Чепіль. Рядо- 
вий. Загинув 8.05.1945. Похований: 
Німеччина. 


ДІДЕНКО Олексій (Іванович, 
1911, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ДОВГОПОЛОВ Іван Сергійович, 
1895, с. Петропілля Шевченківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


11 4-352 


ГУСАКОВ Єгор Микитович, 1909, 
с. Чепіль, Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ГУСАКОВ Іван Пантелійович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 


ГУСАКОВ Іван Степанович, 1921, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ГУСАКОВ Микита (Іванович, 
1916, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1938. 
Ст-на. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ГУСАКОВ Петро Семенович, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 24.07.1942. 


ГУСАКОВ Семен Йосипович, 
1912, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 


ГУСАКОВ Сергій Федорович, 
1912, с. Чепіль. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 27.03.1942. Похо- 
ваний: с. Абрамово Смоленської 
обл., Росія. 

ГУСАКОВ Степан Семенович, 
1917, с. Чепіль. Призваний у 1940. 
Рядовий. Загинув 12.07.1943. Похо- 
ваний: Корочанський р-н Бєлгород- 
ської обл. 


ДОНЧЕНКО Данило Іванович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 9.08.1941. Похова- 
ний: с. Почарне Єльнінського р-ну 
Смоленської обл., Росія. 

ДОНЧЕНКО Іван Іванович, 1893, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ДОНЧЕНКО Іван Петрович, 1902, 
с. Чепіль. Рядовий. Загинув у лют. 
1943. Похований: с. Шопенка Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 

ДРОБОТОВ Сергій Степанович, 
1924, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Помер від ран 3.06.1943, 
Похований: м. Балашов Саратовської 
обл., Росія. 


322 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


 б'Иб'б'Аібб''б'-отоб'5оо0| що о 11 С 22 


З 


ЗАВГОРОДНІЙ Тихін Якович, 
1909, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 21.04.1945, По- 
хований: с. Радшток, Німеччина. 


ЗАДНІПРОВСЬКИЙ (Іван Васи- 
льович, 1922, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 18.10.1943. 
Похований: с. Недайвода Криворі- 
зького р-ну Дніпропетровської обл. 

ЗАСЯДЬКО Василь Миколайо- 
вич, 1904, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
у верес. 1943. Похований: с. Піщане, 

ЗАСЯДЬКО Іван Петрович, 1906, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 21.03.1943 у полоні. 

ЗАСЯДЬКО Олександр Андрі- 
йович, 1925, с. Чепіль. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ЗАСЯДЬКО Павло Миколайо- 
вич, 1918, с. Чепіль. Призваний 
у 1938. Ст. лейт. Загинув 12.04.1945, 
Похований: м. Відень, Австрія. 


ІВАНОВ Овер'ян Григорович, 
1906, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

ІВАНОВ Петро Павлович, 1897, 
с. Чепіль. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 8.02.1943. Похований: 


К 


КАМЕНЄВ Іван Олексійович, 
1907, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Василь Сидоро- 
вич, 1901, с. Гусарівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943, 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ (Іван  Андрійо- 
вич, с. Вітрівка. Ст. серж. Загинув 
14.10.1944. Похований: с, Кишмар'я, 
Угорщина. 


ЗОРЯ Василь Парплович, 1913, 
с. Чепіль. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес, 1943. 


ЗОРЯ Іван Йосипович, 1895, 
с. Чепіль. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп, 1944. 


ЗОРЯ ван Петрович, 1921, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ЗОРЯ Михайло Федорович, 
1906, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 23.03.1942. Похо- 
ваний: с. Клепіно Тверської обл., 
Росія. 


ЗОРЯ Микола Іванович, 1921, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип. 1943. 


Большетроїцький | р-н 
ської обл. 

ІВАЩЕНКО Григорій Семено- 
вич, 1920, с. Вітрівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 

ІСІЧЕНКО Спиридон Тимофійо- 
вич, 1903, с, Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 23.07.1943, 
Похований: с. Заводи Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 


Бєлгород- 


КАНДІЙ Василь Олександрович, 
1901, с. Чепіль. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1942. - 

КАНДІЙ Федір Євстафійович, 
1900, с. Чепіль. Рядовий. Загинув 
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у берез. 1943. Похований: с. Дол- 
бенкіно Дмитрівського р-ну Орлов- 
ської обл., Росія. 

КИКАЛЕНКО Яків Андрійович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1940 
Краматорським РВК Донецької обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 

КИШКО Андрій Панасович, 1924, 
с. Чепіль. Призваний у 1943. Серж. 
Загинув 14.07.1944. Похований: 
с. Новий Рочин Волинської обл. 


КИШКА (Василь 0 Данилович, 
1900, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської | обл.  Призваний у 
1941. Рядовий. Помер у полоні 
14.06.1944. 


КИШКА Василь Єгорович, 1924, 
с. Чепіль. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1942. 

КИШКА Григорій Якович, 1923, 
с. Чепіль. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Загинув 12.05.1944. Похований: 
с. Бутор, Молдова. 

КИШКА Іван Васильович, 1922, 
с. Чепіль. Рядовий. Загинув 6.02.1944. 
Похований: Озарицький р-н Гомель- 
ської обл., Бєларусь. 


КИШКА Іван Федорович, 1908, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 7.08.1944. Похований: 
с. Лущув, Польща. 


КИШКА Михайло Андрійович, 
1894, с. Чепіль. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


КИШКА Михайло Никифоро- 
вич, 1910, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


КИШКА Павло Тимофійович, 
1922, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


КИШКА Пантелеймон Тимофі- 
йович, 1922, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 
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КОВАЛЬОВ Іван Іванович, 1915, 
Орловська обл. Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

КОВАЛЕНКО Дмитро Федоро- 
вич, 1906, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.02.1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

КОВАЛЕНКО Єгор Федорович, 
1916, с. Чепіль. Призваний у 1941 
Єнакіївським РВК Донецької обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


КОВАЛЕНКО Іван Володимиро- 
вич, 1908, с. Чепіль Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у 1942. Похований: с. Михай- 
лівка Первомайського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОВАЛЕНКО Митрофан Федо- 
рович, 1921, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. Похований: с. Остришево 
Староруського р-ну Новгородської 
обл., Росія. 

КОВАЛЕНКО Олексій Антоно- 
вич, 1917, с. Чепіль. Призваний 
у 1937. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


КОВАЛЕНКО Олексій Федоро- 
вич, 1911, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 


КОВАЛЕНКО Петро Федорович, 
1919, с. Чепіль. Призваний у 1939. 
Серж. Загинув 24.02.1942. Похова- 
ний: Первомайський р-н Харків- 
ської обл. 

КОВАЛЕНКО Федір  Петро- 
вич, 1913, с. Чепіль. Призваний 
у 1938. Мол. лейт. Пропав без 
вісті у 1941. 

КОЛЕНЄВ (Їван Олексійович, 
1907, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


КОЛІСНИЧЕНКО Прокіп Васи- 
льович, 1910, с. Чепіль. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КОНАРЄВ Михайло Данилович, 
1912, с. Чепіль. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1945. 


КОНОНЕНКО Андрій Тимофі- 
йович, 1908, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

КОНОНЕНКО Григорій Федо- 
рович, 1900, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
1.07.1944. Похований: с. Верхівка 
Луцького р-ну Волинської обл. 

КОРНІЄНКО Дмитро Іванович, 
1914, с. Чепіль. Призваний у 1941, 
Рядовий. Помер у полоні 9.05.1944. 


КОРНІЄНКО |щЇван (Іванович, 
1902, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

КОРНІЄНКО щ4їІван (Іванович, 
1921, с. Чепіль Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


Л 


ЛЕЖЕНІН Василь Данилович, 
1919, с. Чепіль. Призваний у 1939. 
Серж. Загинув 13.03.1942. Похова- 
ний: с. Замістя Ленінградської обл. 


ЛЕЖЕНІН Василь Павлович, 1901, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув у лют. 1942. Похова- 
ний: с. Орловка Бєлгородської обл. 

ЛЕЖЕНІН Володимир Семено- 
вич, с. Чепіль. | Ст-на. Загинув 
23.07.1942. Похований: м. Ростов- 
на-Дону, Росія. 

ЛЕЖЕНІН Дмитро Тимофійович, 
1920, с. Чепіль. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1941. 


ЛЕЖЕНІН Петро Іванович, 1902, 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


КОРНІЄНКО Митрофан Івано- 
вич, 1914, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


КОРНІЄНКО Микола Якимович, 
1920, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1942. 


КОРНІЄНКО Павло (Іванович, 
1924, с. Чепіль. Рядовий. Загинув 
у полоні 4.04.1944. 


КРАВЦОВ Петро Васильович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у берез. 1943. 

КРИВОНІС Петро Андрійович, 
1916, с. Чепіль. Призваний у 1938. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 

КУЗЬМІНОВ Микита Іванович, 
1914, с. Чепіль. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1941, 


с. Чепіль, Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1941. 

ЛЕЖЕНІН Савелій Тимофійо- 
вич, 1925, с. Чепіль. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 6.02.1943. 


ЛЕЖЕНІН Федір Данилович, 
1920, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Загинув у верес. 1943. 
Похований: с. Нижня Сироватка 
Сумської обл. 

ЛИТВИНОВ Василь Григорович, 
1902, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 1941. 

ЛИТВИНОВ Дмитро Олексійо- 
вич, 1898, с. Чепіль. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 

ЛИТВИНОВ Іван Васильович, 
1923, с. Чепіль. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 20.02.1945. Похо- 
ваний: с. Стара Губа, Словаччина. 
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ЛИТВИНОВ Микола Дмитрович, 
1923, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


М 


МАКЛЯК Андрій Іванович, 1908, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1941. 


МАКЛЯК Віктор Єгорович, 1921, 
с. Чепіль. Призваний у 1940. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у лип, 1941. 


МАКЛЯК Іван Іванович, 1904, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1941, 


МАКЛЯК Михайло Єгорович, 
1914, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.10.1942. Похо- 
ваний: с. Дубровка Волгоградської 


обл. 


МАКЛЯК Михайло (Іванович, 
1906, с. Чепіль. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 17.03.1942. Похо- 
ваний: с. Соболєво Новгородської 
обл., Росія. 


МАКЛЯК Сергій Єгорович, 1913, 
с. Чепіль. К-н. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті 25.03.1945. 


МАКЛЯК Яків Єгорович, 1918, 
с. Чепіль. Призваний у | 1941. 
Мол, серж. Загинув 11.10.1943. По- 
хований: с. Бородаївка Верхньо- 
дніпровського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

МАРКОВНИЧЕНКО Федот Іва- 
нович, 1913, с. Чепіль Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

МАРТИНЕНКО Михайло Ми- 
хайлович, 1912, с. Чепіль. Призва- 
ний у 1942. Політрук. Загинув 
20.01.1944. Похований: с. Перше Трав- 
ня Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


ЛУКАШОВ Михайло Олексійо- 
вич, 1909, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1942. 


МАРТИНЕНКО Михайло Рома- 
нович, 1915, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
1.12.1941. 


МАРТИНЕНКО Микола (Івано- 
вич, 1923, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 12.04.1943. 
Похований: м. Куйбишево Ростов- 
ської обл., Росія. 


МАРТИНЕНКО Петро Романо- 
вич, 1921, с. Вітрівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 29.04.1945. Похований: НІ- 
меччина. 


МАРТИНЕНКО Семен Данило- 
вич, 1914, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


МАРТИНЕНКО Сергій Петрович, 
1922, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943, 


МАРТИНЕНКО 4Тихін (Якович, 
1911, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


МАРТИНЕНКО Федір Федоро- 
вич, 1915, с. Чепіль. Призваний 
у 1935. Мол. лейт, Пропав без вісті 
у черв. 1941, 


МАРЧЕНКО Архип Володими- 
рович, 1907, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.02.1942. 
Похований: с. Острилово Новгород- 
ської обл., Росія. 


МАРЧЕНКО Василь Захарович, 
1904, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 10.02.1942. Похо- 
ваний: с. Верхній Бишкин Первомай- 
ського р-ну Харківської обл. 

МАРЧЕНКО (Іван Іванович, 1909, 
с. Чепіль Балаклійського р-ну Хар- 
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ківської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 20.02.1942. Похований: 
с. Овчинкіно Новгородської обл. 

МАРЧЕНКО Климентій Іванович, 
1904, с. Чепіль. Призваний у 1941, Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 1941. 

МАРЧЕНКО Леонтій Антоно- 
вич, с. Чепіль. Призваний у 1939. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАРЧЕНКО Михайло Микола- 
йович, 1908, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


МАРЧЕНКО Михайло Степано- 
вич, 1922, с. Чепіль. Призваний 

1941. Лейт. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

МАРЧЕНКО Павло Єгорович, 
1913, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 


МАРЧЕНКО Павло Петрович, 
1900, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

МАРЧЕНКО Семен Антонович, 
1921, с. Чепіль. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

МАРЧЕНКО Степан Павлович, 
1905, с, Чепіль. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп, 1943. 

МАРЧЕНКО Степан Степанович, 
с. Чепіль. Серж. Загинув 3.04.1944. 
Похований: с. Грекове Комінтернів- 
ського р-ну Одеської обл. 

МАРЧЕНКО Яків Єгорович, 1908, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт, 1941. 


НАРОЖНИЙ (Їван Микитович, 
1914, с. Вітрівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

НАРОЖНИЙ Сергій Микито- 
вич, 1904, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 28.08.1943. 
Похований: сел. Рубашкін Мартинів- 
ського р-ну Ростовської обл., Росія. 
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МАСЛОВ Дмитро Семенович, 
1905, м. Курськ, Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1945. 

МАСЛЯКОВ Петро Архипович, 
1891, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

МАСНИЦЬКИЙ Дмитро Івано- 
вич, 1923, с. Чепіль Балаклійського 
рену Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 4.03.1944. 
Похований: Криворізький р-н Дні- 
пропетровської обл. 

МЕДЯНСЬКИЙ Василь Федоро- 
вич, 1924, с. Чепіль. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


МИРОНЕНКО Михайло Петро- 
вич, 1920, с. Чепіль. Призваний 
у 1940. Загинув 19.09.1941. Похова- 
ний: с. Мар'янівка. 

МИРОНЕНКО Яків (Іванович, 
1909, с. Чепіль. Призваний у 1932. 
Мол. лейт. Пропав без вісті у лип. 
1941. 


МІЩЕНКО Петро Григорович, 
1903, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

МИЩЕНКО Сергій Євдокимо- 
вич, 1911, с. Чепіль. Призваний 
у 1942. Пропав без вісті у лют, 1942. 

МОГИЛЬЧЕНКО Іван Федоро- 
вич, 1894, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.08.1943. 
Похований: с. Красиково Орлов- 
ської обл., Росія. 
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о 


Олексієнко Яків Андрійович, 
1904, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 


п 


ПАЛІЄНКО Микола Степанович, 
1904, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ПАЛІЄНКО Олександр Федо- 
рович, 1920, с. Чепіль. Призваний 
у 1939. Лейт. Загинув 26.07.1944. 
Похований: с. Оструп, Польща. 

ПАЛІЄНКО Олексій Данилович, 
1911, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
24.08.1944. Похований: с. Сагайдак, 
Молдова. 


ПАЛІЄНКО Федір  Данило- 
вич, 1910, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


ПАНАСОВСЬКИЙ Василь Мака- 
рович, 1907, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 23.02.1942. 
Похований: с. Сельце Ржевського 
р-ну Тверської обл., Росія. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Кузьма (ЇІва- 
нович, 1912, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Микола Ти- 
мофійович, 1903, с. Чепіль. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 28.09.1943, 

ПАНАСОВСЬКИЙ | Олександр 
їванович, 1909, с. Чепіль. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПАНАСОВСЬКИЙ | Олександр 
Якович, 1922, с. Чепіль. Призваний 


у 1941. Рядовий. Загинув 13.08.1943. 
Похований: с. Кулебівка Новомос- 
ковського р-ну Дніпропетровської 
обл. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Петро Андрі- 
йович, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Петро Тимо- 
фійович, 1919, с. Чепіль. Призваний 
у 1940. Рядовий. Загинув 3.09.1943. 
Похований: с. Копень Добропіль- 
ського р-ну Донецької обл. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Роман Мака- 
рович, 1920, м, Єнакієво Донецької 
обл. Призваний у 1939. Рядовий. За- 
гинув. Похований: Криворізький р-н 
Дніпропетровської обл. 

ПАНАСОВСЬКИЙ Степан Івано- 
вич, 1919, с. Чепіль, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 

ПАСІЧНИК Іван Федорович, 
1911, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943, 


ПЕНЧЕНКО (щІван Сергійович, 
1925, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 18.06.1945. Похований: Ні- 
меччина. 

ПІТАЛЄВ Віктор Іванович, 1910, 
с. Солдатське Курської обл. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 


ПОЛІНКОВ Григорій Сергійо- 
вич, 1917, с. Чепіль. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 

ПОЛЧАНІНОВ Віктор Іванович, 
1916, с. Чепіль. Призваний Ленін- 
градським РВК. Ст. лейт. Пропав без 
вісті 18.05.1942. 


ПОЛЧАНІНОВ (Іван (Іванович, 
1913, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.12.1942. Похо- 
ваний: ст. Боковська, Ростовська обл. 

ПОНОМАРЕНКО (Іван Антоно- 
вич, 1902, с. Чепіль. Призваний у 


Р 


РАДЮКОВ Федір Хомич, 1903, 
с. Чепіль, Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1942. 

РОСПОПОВ Іван Олексійович, 
1903, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 12.09.1943. Похо- 
ваний: с. Надеждівка Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. 


С 


САВІН Микола Васильович, 1917, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Помер від ран 20.04.1943. Похо- 
ваний: Краснодарський край, Росія. 

САЙКО Петро Григорович, 1915, 
с. Чепіль. Призваний у 1936. Рядо- 
вий. Загинув 18.01.1945. Похований: 
с. Гросграбен, Німеччина. 

САЛОВ Василь Митрофанович, 
1910, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1942. 


САХНО Іван Гаврилович, 1912, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


1941. Рядовий. Загинув у верес. 1944, 
Похований: с. Привільне Дніпропет- 
ровської обл. 


ПОНОМАРЕНКО Степан Пана- 
сович, 1915, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
14.11.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл. 


ПОСУНЬКО Микола Борисович, 
1914, с. Куньє Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


РОССОЛЕНКО (Іван Іванович, 
1907, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

РУСАКОВ Дмитро Панасович, 
1922, с. Чепіль. Рядовий. Загинув 
20.10.1944. Похований: м. Акмяне, 
Литва. 

РЯБОКОНЬ Іван Іванович, 1914, 
с. Свяченівка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес, 1943. 


СЕМБУР Микола Іванович, 1916, 
м. Грозний, Чечня. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СЕРДЮК Петро Трохимович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті 
12.12.1944. 

СКИДАН Павло Петрович, 1908, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1941. 


СКИДАН Петро Іванович, 1914, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Серж. 
Загинув 25.03.1942. Похований: с. Бор- 
жеве Староруського р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 

СКИДАН Петро Петрович, 1914, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Ст-на. 
Пропав без вісті у серп. 1944. 
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СКИДАН Петро Тимофійович, 
1914. Призваний у 1941, Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1944. 

СКИДАН Степан Іванович, 1914, 
с. Чепіль Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941. 

СКЛЯРОВ Василь Петрович, 
1909, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 24.11.1944. Похо- 
ваний: м. Арад, Румунія. 

СОБОЛЄВ Веніамін Васильович, 
1909, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1941. 

СОБОЛЄВ Леонід Васильович, 
1913, с. Вітрівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 1943. 

СТОВБА Дмитро Петрович, 
с. Чепіль, Рядовий. Загинув 27.02.1942. 


т 


ТЕМНИЙ Дмитро Антонович, 
1910, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Мол, серж. Помер від ран 3.12.1943. 
Похований: м. Запоріжжя. 


ТЕМНИЙ Микола Степанович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1944. 

ТЕРЕНИК Василь Дмитрович, 
1924, с. Чепіль. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 

ТЕРЕНИК Григорій Михайлович, 
1922, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1942. 

ТЕРЕНИК Дмитро Омелянович, 
1911, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 22.06.1942. Похо- 
ваний: с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


Похований: с. Кувшиново Смолен- 
ської обл., Росія. 


СТОВБА |ван Якович, 1920, 
с. Чепіль. Призваний у 1939. Рядо- 
вий. Загинув 22.02.1945. Похований: 
Німеччина. 


СТОВБА Максим Пилипович, 
1908, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Серж, Пропав без вісті у верес. 1943. 


СТОВБА Павло Петрович, 1907, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Помер від ран 3.11.1941. Похо- 
ваний: м. Москва. 


СТОВБА Яків Леонтійович, 1904, 
с. Чепіль. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


СУДАК Андрій Григорович, 
1900, с. Чепіль. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 23.08.1943. Похо- 
ваний: с. Суха Гомільша Зміївського 
р-ну Харківської обл. 


ТЕРЕНИК Микола Їванович, 1922, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Мол. 
серж. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ТЕРЕНИК Петро Степанович, 
1921, Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 1.01.1942. Похований: с. Хо- 
лохоленка Вишньоволоцького р-ну 
Тверської обл., Росія. 

ТЕРЕНИК Пилип Іванович, 1902, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Серж. 
Загинув 3.02.1944. Похований: с. Ко- 
заченко Тверської обл., Росія. 

ТИМЧЕНКО Кузьма Семенович, 
1906, Зміївський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941 Зміївським 
РВК Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.05.1944, 

ТИТАРЕНКО Андрій Петрович, 
1912, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 21.02.1942. Похо- 
ваний: Первомайський р-н Харків- 
ської обл. 

ТИТАРЕНКО Павло Васильович, 
1905, с. Вітрівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 16.01.1945. Похо- 
ваний: с. Словно, Польща. 
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ТИТАРЕНКО Степан Іванович, 
1910, с. Вітрівка. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 28.10.1943. Похова- 
ний: с. Липняки Лоєвського р-ну 
Гомельської обл., Бєларусь. 

ТРУКШИН Іван Єгорович, 1910, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 7.10.1941. 

ТУЗЕНКО |Ілля Миколайович, 


У 


УРДЕНКО Михайло Степанович, 
1922, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Мол. серж. Загинув 30.01.1945. По- 
хований: м. Познань, Польща. 


УРДЕНКО Микола Якович, 1923, 


Ф 


ФЕДОРЧЕНКО шМикола Васи- 
льович, 1924, Крим. Призваний у 
1942. Рядовий. Загинув 20.10.1944. 
. Похований: с. Саль, Крим. 

ФЕДЧЕНКО Василь Данилович, 
1918, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
19412 

ФЕДЧЕНКО Михайло Дмитро- 
вич, 1903, с. Чепіль. Призваний у 


ч 


ЧАУС Василь Федорович, 1894, 
с. Вітрівка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 5.04.1943. 
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1924, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943, 


ТУЗЕНКО Федір Денисович, 
1904, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 22.03.1942. Похо- 
ваний: с. Мольвотиця Новгород- 
ської обл., Росія. 


с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1943. 


УРДЕНКО Павло Миколайович, 
1911, с. Чепіль. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


УСТИМЕНКО Олександр Мико- 
лайович, 1920, с. Чепіль. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

ФЕДЧЕНКО Микола Микитович, 
1924, с. Чепіль. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943 


ФЕДЧЕНКО Павло Степанович, 
1900, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у берез. 
1942. 


ФЕДЧЕНКО Федір Степанович, 
1903, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.01.1943, Похо- 
ваний: Ленінградська обл. 


ЧАУСОВ Федір Васильович, 1919, 
с. Чепіль Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний Ї 1939. 
Пропав без вісті у лип. 1941. 


ЧЕРКАСОВ Іван Маркович, 1912, 
с. Вітрівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 21.02.1942. Похо- 
ваний: Ростовська обл., Росія. 
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Ш 


ШАПОВАЛ (Їван Федорович, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 


ШАПОВАЛОВ Володимир Іва- 
нович, с. Чепіль. Рядовий. Загинув 
21.01.1945. Похований: с. Скуодас, 
Литва. 


ШАПОВАЛОВ (Їван Петрович, 
1908, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 18.12.1942. Похо- 
ваний: Молоковський р-н Тверської 
обл., Росія. 

ШАПОВАЛОВ Іван Якович, 1909, 
с. Чепіль. Лейт. Пропав без вісті 
24.07.1941. 

ШАПОВАЛОВ Кузьма Степано- 
вич, 1905, с. Чепіль. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 
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ШАПОВАЛОВ Олексій Якович, 
1902, с. Чепіль. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес, 1943. 

ШАПОВАЛОВ Петро Андрійо- 
вич, 1895, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер у полоні 
12.12.1942. 

ШАПОВАЛОВ Петро Кузьмич, 
1922, с. Морозівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 

ШАПОВАЛОВ Федір Іванович, 
1899, с. Чепіль. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 29.09.1943. Похо- 
ваний: с. Терехівка Добруського 
р-ну Гомельської обл., Бєларусь. 

ШАПОВАЛОВ Федір Семено- 
вич, 1901, с. Чепіль. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 18.01.1942. 
Похований: с. Огірцеве Вовчансько- 
го р-ну Харківської обл. 

ШАПОВАЛОВ Яків Якович, 1909, 
с. Чепіль. Призваний у 1941. Лейт. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ШЕБЕЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АЛБАСОВ Петро Єгорович, 
1914, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

АРХИПОВ Федір Якович, 1923, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


БАТІЩЕВ Олександр Федоро- 
вич, 1907, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


АФАНАСЬЄВ Іван Прокопович, 
1907, с. Шебелинка. Призваний у 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


АФАНАСЬЄВ Семен Савелійо- 
вич, 1907, с. Шебелинка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 28.10.1943. 
Похований: с. Петрове Кіровоград- 
ської обл. 


БИНЮКОВ Кузьма Васильович, 
1903, с. Шебелинка. Призваний у 
1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

БИНЮКОВ Митрофан Тихоно- 
вич, 1909, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті 25.09.1943. 
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БОРОДІН Микола Йосипович, 
1921, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БОРОДІНОВ Савелій Митрофа- 
нович, 1917, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1942. 

БУЛАВІНОВ Василь Стефано- 
вич, 1911, с. Новотроїцьке Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 


ВОРОТИНЦЕВ Семен Антоно- 
вич, 1909, с. Шебелинка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
зваций у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у'лют. 1944. 


г 


ГЕРАСИМОВ Дмитро Петро- 
вич, 1902, с. Шебелинка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ГОРЯЇНОВ Семен Федорович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
4.02.1943. Похований: с. Мосьпанове 
Чугуївського р-ну Харківської обл, 

ГРИТЧИН Денис Пилипович, 
1896, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 2.09.1943. Похований: м. Мере- 
фа Харківської обл. 


ГРИТЧИН Єгор Павлович, 1907, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ГРИТЧИН Іван Андрійович, 1922, 
с. Новомиколаївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Берека Первомайського р-ну Хар- 
ківської обл. 
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Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1942. 

БУЛАВІНОВ Роман Костянтино- 
вич, 1906, с. Шебелинка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

БУЛАВІНОВ Федір Єгорович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті 15.02.1943. 


ГРИТЧИН Іван Костянтинович, 
1910, с. Шебелинка. Призваний у 
1944. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


ГРИТЧИН Павло Михайлович, 
с. Шебелинка, Ст. серж. Загинув 
1.05.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


ГРИТЧИН Петро Федорович, 
1924, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 18.12.1943. Похований: Знам'ян- 
ський р-н Кіровоградської обл. 


ГРИТЧИН Степан Пилипович, 
1906, с. Шебелинка. Призваний у 
1941 Зміївським РВК Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ГРИТЧИН Юхим Миколайович, 
1918, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 17.11.1943. 


ГРИТЧИН Яків Костянтинович, 
1907, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 
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Д 


ДМИТРОВ Григорій Петрович, 
1918, с. Шебелинка. Призваний у 
1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 

ДМИТРОВ Єгор Петрович, 1918, 
с. Шебелинка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ДМИТРОВ Іван Петрович, 1920, 
с. Шебелинка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Загинув у груд. 1943. По- 
хований: Волгоградська обл.; за інш. 
відом.-- пропав без вісті у верес. 
1941. 

ДМИТРОВ Павло Юхимович, 
1921, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Степан Сте- 
панович, с. Шебелинка, Рядовий. 
Загинув 7.11.1944 на р. Тиса, Угор- 
щина. 


ДОЛЖЕНКОВ Тихін Тимофійо- 
вич, с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
5.04.1944., Похований: м. Тернопіль. 


ДОРОХОВ Андрій Ілліч, 1907, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер у полоні 6.01.1943. 


ДРОКІН Віктор Хрисанович, 
1916, с. Шебелинка. Призваний у 


Є 


ЄВДОКИМОВ Андрій Захаро- 
вич, 1918, с. Шебелинка. Рядовий, 
40 сп. Пропав без вісті 6.10.1941. 


ЄВДОКИМОВ Михайло Павло- 
вич, 1925, с. Шебелинка. Призваний 
Саратовським РВК, Росія. Рядовий. 
Загинув 29.08.1944. Похований: 
с. Лось Варшавського воєвод., 
Польща. 


1941. Ст. лейт. Загинув 9.03.1943. 
Похований: с. Успенське Дмитрієв- 
ського р-ну Курської обл., Росія. 

ДРОКІН Іван Хрисанович, 1923, 
с. Новотроїцьке Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


ДУБ Семен Олександрович, 
1920, с. Шебелинка. Рядовий. Помер 
від ран 23.10.1943. Похований: с. Са- 
мійлівка Запорізької обл. 

ДЬОМІН Василь  (ЇІванович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Помер у по- 
лоні 15.03.1943. 

ДЬОМІН Василь Гнатович, 1921, 
с. Шебелинка. Призваний у 1940, 
Дагестан. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ДЬОМІН Гнат Петрович, 1897, 
с. Шебелинка. Серж. Загинув 
21.03.1945. Похований: с. Талин- 
дорф, Німеччина. 

ДЬОМІН Максим Петрович, 
1915, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Пропав без вісті 23.08.1942. 

ДЬОМІН Микола Миколайович, 
1917, с. Шебелинка. Рядовий. Помер 
від ран 11.09.1944. Похований: 
с. Циенгачка, Польща. 

ДЬОМІН Степан Іванович, 1903, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
4.06.1943. Похований: с. Курейка 
Орловської обл., Росія. 


ЄНЮТІН Сергій Петрович, 1908, 
с. Шебелинка. Призваний Єлгавським 
РВК, Латвія. Єфрейтор. Помер від 
ран 19.08.1944. Похований: Латвія. 

ЄНЮТІН Тихін Петрович, 1904, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ЄРІН Віктор Іванович, 1922, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 
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ЄРОХІН  Їван 0 Євдокимович, 
1902, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 27.08.1943. Похований: с. Остро- 
верхівка Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

ЄРОХІН Павло Іванович, с. Ше- 
белинка. Рядовий. Пропав без вісті 
12.05.1942. 

ЄРШОВ Василь Тимофійович, 
1922, с. Шебелинка. Серж. Загинув 
27.01.1944. Похований: с. Корт'янки 
Могильовської обл., Бєларусь. 


ЄРШОВ Костянтин Антонович, 
1919, с. Шебелинка. Призваний у 
1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ЄРШОВ Кузьма Тихонович, 1905, 
с. Шебелинка. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав. без вісті у лют. 
1944. 

ЄРШОВ Михайло Тихонович, 
1910. Рядовий. Загинув 22.07.1943. 
Похований: с. М'ясоєдово Бєлгород- 
ської обл. 

ЄРШОВ Олександр Тихонович, 
1914, с. Шебелинка Балаклійського 


З 


ЗАЗЕРІН Іван Тихонович, 1911, 
с. Асіївка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЗОЛОТАРЬОВ Микита Факти- 
сович, 1918, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ІНОЗЕМЦЕВ Микита Йосипович, 
1907, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1942. 


р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 10.05.1943. Похований: с. Ли- 
ман Харківської обл. 

ЄРШОВ Олексій Парфенович, 
1918, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 19.02.1942. 
Похований: смт Єсаулівка Антраци- 
тівського р-ну Луганської обл. 

ЄРШОВ Павло Миколайович, 
1904, с. Новотроїцьке Балаклій- 
ського | р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЄРШОВ Петро Кузьмич, 1916, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Ст-на. Помер від ран 22.09.1942. 


ЄРШОВ Стефан Мойсейович, 
1908, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 12.12.1943. Похований: с. Пру- 
сово Костюковицького р-ну Моги- 
льовської обл., Бєларусь. 


ЄРШОВ "Тимофій Тихонович, 
с. Шебелинка. Рядовий 389 сд. По- 
мер від ран 30.08.1945. Похований: 
Лук'янівське клад., м. Київ. 
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КАЛАШНИК Петро Андрійович, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран у берез. 1942. 

КИЗМЛОВ Василь Максимович, 
1925, с. Шебелинка. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 4.01.1945. 
Похований: с. Кабанія, Угорщина. 

КОЗИРКОВ Федір Трохимо- 
вич, 1908, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті 10.02.1942. 


КОМАРОВ Яків Парамонович, 
с. Шебелинка. Рядовий, Загинув 
7.02.1944. Похований: с. Дмитрівка 
Нікопольського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

КОНДРАШОВ Василь Федото- 
вич, 1918, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

КОНОНОВ Григорій Андрійо- 
вич, 1918, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1942. 

КОНОНОВ Пантелій Павлович, 
1887, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

КОНОНОВ Петро Пантелійович, 
1912, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


Л 


ЛЕЖЕБОКОВ Їван Миколайо- 
вич, 1903, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ЛЕЖЕБОКОВ Михайло (Івано- 
вич, 1924, с. Новотроїцьке Балаклій- 
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КОНОНОВ Федір Андрійович, 
1919, с. Новомиколаївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КОСТІН Віктор Олексійович, 
1924, с. Мілова Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


КОСТІН Іван Тимофійович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КОСТІН (Макар Григорович, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 11.09.1942. Похо- 
ваний: с. Редькіно Тверської обл., 
Росія. 


КОСТІН Петро Федорович, 1901, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1944. 


КОСТІН Семен Тимофійович, 
1914, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 16.08.1942. Похований: с. Бо- 
тєво Осташковського р-ну Тверської 
обл., Росія. 

КОСТІН Тихін Федорович, 1908, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
22.12.1944. Похований: с. Дузені, 
Латвія. 

КОСТЮК Яків Степанович, 1906, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
2.04.1945. Похований: Краківське 
воєвод., Польща. 

КРАСНОВ (Їван Омелянович, 
1922, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
21.11.1944. Похований: Угорщина. 


ЛУК'ЯНОВ Василь Тимофійович, 
1910, с. Новотроїцьке. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1942. 


ЛУК'ЯНОВ Григорій Олександ- 
рович, 1918, с. Шебелинка. Призва- 
ний у 1941. Мол. серж. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 
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ЛУК'ЯНОВ іван Сидорович, 1900, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті 30.07.1944. 

ЛУК'ЯНОВ Матвій Тимофійович, 
1903, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 


ЛУК'ЯНОВ Павло Іванович, 1925, 


мМ 


МАЛИХІН Григорій Іванович, 
1920, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 10.09.1941. 

МАЛИХІН Іван Кузьмич, 1926, 
с. Шебелинка. Єфрейтор. Загинув 
17.01.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


МАРТИНОВ Андрій Олексійо- 
вич, 1898, с. Шебелинка. Рядовий. 
Загинув 8.12.1942. Похований: с. Бе- 
кетовка Волгоградської обл., Росія. 

МАРТИНОВ Василь (Іванович, 
1901, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 31.10.1943. Похований: с. Недай- 
вода Кіровоградської обл. 

МАРТИНОВ Гаврило Антоно- 
вич, с. Шебелинка. Рядовий. Помер 
від ран 5.04.1942. Похований: м. Кис- 
ловодськ Ставропольського краю. 
Росія. 


МАРТИНОВ Григорій Антоно- 
вич, 1911, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

МАРТИНОВ Іван Олексійович, 
1913, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Ст-на. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

МАРТИНОВ Іван Іванович, 1913, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
17.03.1944. Похований: Нарвський 
р-н, Естонія. 

МАРТИНОВ Максим (Якович, 
1905, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.11.1944. 
Похований: Польща. 


с. Шебелинка, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЛУК'ЯНОВ Павло Степанович, 
1903, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 21.12.1943. Похований: с. Лебе- 
динське Нікопольського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 


МАРТИНОВ Михайло Єгорович, 
1914, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


МАРТИНОВ Михайло Михайло- 
вич, 1912, с. Шебелинка. Мол. лейт., 
к-р вав., 297 сд. Загинув 4.01.1944. 
Похований: с. Перше Травня Соло- 
нянського | р-ну  Дніпропетров- 
ської обл. 


МАРТИНОВ Олександр Дмит- 
рович, 1910, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


МАРТИНОВ Остап Костянтино- 
вич, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 5.04.1944. Похований: м. Зве-, 
нигородка Звенигородського р-ну 
Черкаської обл. 


МАРТИНОВ Тимофій Єгорович, 
1917, с. Шебелинка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 


МАРТИНЕНКО Федір Петрович, 
1908, с. Шебелинка. Ст. серж. Заги- 
нув 20.05.1944. Похований: с. Шар- 
пень, Молдова. 

МІСІНЬОВ Григорій Андрійович, 
1917, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

МІСІНЬОВ Дмитро Микитович, 
1920, с. Новотроїцьке Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув 12.01.1943. 
Похований: с. Мар'їно Ленінград- 
ської обл. 

МІСІНЬОВ Євстафій Кузьмич, 
1908, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у полоні 
у верес. 1942. Гіохований: м, Хемер, 
Німеччина. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


МІСІНЬОВ Іван Миколайович, 
1913, с. Новотроїцьке. Рядовий. 
Загинув | 13.06.1942. Похований: 
с. Жовтневе Вовчанського р-ну Хар- 
ківської обл. 

МІСІНЬОВ Олексій Микитович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

МІЩИН Антон "Трохимович, 
1905, с. Новомиколаївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

МІЩИН Григорій Тихонович, 
1911, с. Шебелинка. Призваний 


н 


НАГИБІН Микола Васильович, 
1924, с. Шебелинка. Рядовий, 165 
зсп. Пропав без вісті у черв. 1942. 

НЕПОЧАТОВ Андрій Кіндрато- 
вич, 1904, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1943. 

НЕПОЧАТОВ Костянтин Петро- 
вич, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 22.12.1944. 
Похований: Польща. 

НЕПОЧАТОВ Кузьма Іванович, 
1906, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


НЕПОЧАТОВ Микола Петрович, 


о 


ОВЧИННИКОВ Данило Антоно- 
вич, 1915, с. Шебелинка. Рядовий, 
223 сд. Помер від ран 9.11.1943. 


ОВЧИННИКОВ Єгор Прокопо- 
вич, с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
22.06.1944. Похований: с. Дубенець 
Пустошкинського р-ну Гісковської 
обл., Росія. 
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у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

МУХІН Дмитро Гаврилович, 
1910, с. Новомиколаївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

МУХІН Іван Васильович, 1909, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: м. Крас- 
нокутськ Харківської обл. 

МУХІН Семен Прокопович, 
1904, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

НЕПОЧАТОВ Петро Арсентійо- 
вич, 1904, с. Шебелинка. Мол. серж. 
Загинув 19.08.1943. Похований: смт 
Безлюдівка Харківського р-ну Хар- 
ківської обл. 

НЕПОЧАТОВ Петро Кіндрато- 
вич, 1909, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

НЕПОЧАТОВ Федір Петрович, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 10.03.1943. 

НІКІТІН | іван | Єфремович, 
1906, с. Шебелинка. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1943. 


ОВЧИННИКОВ Пантелеймон 
Михайлович, с. Шебелинка. Рядо- 
вий. Загинув 13.02.1943. Похований: 
с. Охоче Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 


ОВЧИННИКОВ Павло Іванович, 
1905, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1941. 
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ПАВЛОВ Антон Васильович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті 2.03.1943. 


ПАВЛОВ Борис Петрович, 1911, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
21.04.1945, Похований: Німеччина. 

ПАВУК Григорій Васильович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Помер від 
ран 5.08.1943. Похований: Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 

ПЕТРУХІН Кузьма Савич, с. Ше- 
белинка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 24.08.1942. 

ПОПОВ Андрій Пилипович, 1908, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
12.01.1943. Похований: с. Сербівка 
Волгоградської обл., Росія. 

ПОПОВ Віктор Єгорович, 1925, 
с. Шебелинка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

ПОПОВ Григорій Петрович, 1908, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
14.06.1943. Похований: с. Андріївка 
Харківської обл. 

ПОПОВ Єгор Трохимович, 1908, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 

ПОПОВ Костянтин Олександро- 
вич, 1906, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПОПОВ (Максим Антонович, 


Р 


РУДАКОВ Кузьма Костянтино- 
вич, 1905, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


РУДАКОВ Олексій Семенович, 
1910, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 
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1904, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув у жовт. 1941 на Дніпрі. 

ПОПОВ Олександр Трохимо- 
вич, 1921, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ПОПОВ Олексій Іванович, 1911, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті 2.04.1943. Похований: м. Лозо- 
ва Харківської обл. 

ПОПОВ Павло Андрійович, 1918, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПОПОВ Павло Захарович, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 13.02.1943. Похо- 
ваний: с. Охоче Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. 

ПОПОВ Петро Федорович, 1904, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПОПОВ Тихін Федорович, 1923, 
с. Шебелинка. Мол. серж. Загинув 
6.09.1943. Похований: с. Бірочок 
Другий Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 

ПОПОВ Тимофій Прокопович, 
1917, с. Шебелинка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ПОПОВ Яків Данилович, 1912, 
с. Шебелинка. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПУСТОВОЙ Омелян Петрович, 
1903, с. Хрищівка Черкаської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


РУДАКОВ Федір Петрович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
4.08.1943. Похований: с. Пустошка 
Ленінградської обл. 

РУДНЄВ Михайло Григорович, 
1925, с. Новотроїцьке. Рядовий. 
Загинув 27.10.1943. Похований: 
с. Павлівка Дніпропетровської обл. 

РУДНЄВ Тимофій Олександро- 
вич, 1904, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941 Донецьким РВК. Ст, політрук. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 








БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


С 


СИЧОВ  Їван Якович, 1910, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 

СІГОВ Панас Іванович, 1901, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 1942. 

СКРИНІКОВ (Іван Григорович, 
1909, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 13.02.1943. Похований: с. Охоче 
Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. 

СЛЯДНЄВ Матвій Іванович, 1910, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
10.03.1943. Похований: м. Дергачі 
Харківської обл. 


Т 


ТАТАРЕНКО Пантелеймон Бо- 
рисович, 1915, с. Шебелинка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ТКАЧОВ Михайло Омелянович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав бе 
вісті 2.10.1944. » 

ТОПОРІН Василь Іванович, 1922, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ч 


ЧЕНЦОВ Микола Лаврентійо- 
вич, 1914, с. Шебелинка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

ЧЕПЦОВ Федір Карпович, 1905, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЧЕРКАШИН Павло Андрійович, 


339 


СОТНИКОВ Семен Максимович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 


СТОРОЖЕВ Григорій Андрі- 
йович, с. Шебелинка. Рядовий. За- 
гинув 26.03.1944. Похований: с. Вар- 
вари-Кирич, Естонія. 


СТОРОЖЕВ іван Олексійович, 
1914, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 25.04.1945. Похований: Ні- 
меччина. 


СТОРОЖЕВ Олексій Андрійо- 
вич, 1912, с. Шебелинка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 


СТОРОЖЕВ Сергій Євдокимо- 
вич, 1919, с. Новотроїцьке Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 


1905, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ЧЕРКАШИН Павло Андрійович, 
1904, с. Новотроїцьке Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 20.03.1943. 
Похований: с. Єрик Яковлєвського 
р-ну Бєлгородської обл. 

ЧМУТ Анатолій Георгійович, 
1906, Краснодарський край, Росія. 
Призваний у 1941, Рядовий. Загинув 
16.04.1945. Похований: м. Кюстрин, 
Німеччина. 
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Ш 


ШВЕЦОВ  (4їван Григорович, 
1926, с. Шебелинка. Єфрейтор. За- 
гинув 16.08.1945. Похований: Маньч- 
журія. 

ШВЕЦОВ Іван Митрофанович, 
1907, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

ШЕХОВЦОВ Єгор Микитович, 
1900, с. Шебелинка. Рядовий. Заги- 
нув 1.12.1943. Похований: Софіїв- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 

ШЕХОВЦОВ Михайло Якович, 
1925, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 10.04.1944. 
Похований: с. Корнєво, Молдова. 

ШЕХОВЦОВ Олексій Іванович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 


щ 


ЩИРОВ Терентій Пилипович, 
с. Шебелинка. Рядовий. Загинув 
6.02.1943. Похований: с. Скрипаї 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


у трав. 1945. Похований: с. Айспу- 
тер, Латвія. 

ШЕХОВЦОВ Софрон Іванович, 
1895, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 9.09.1942. 

ШЕХОВЦОВ Увар Андрійович, 
1895, с. Шебелинка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ШЕХОВЦОВ Федір Андрійович, 
1910, с. Шебелинка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 7.11.1943. Похований: с. Ко- 
райкове Солонянського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 

ШЕХОВЦОВ Яків Панасович, 
1917, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті 15.07.1942. 


ШИРОБОКОВ Пилип Іванович, 
1925, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1945, 


ЩОКОВ Григорій Шорінович, 
1921, с. Шебелинка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЩОКОВ Опексій Іларіонович, 
1925, с. Шебелинка. Ст. серж. За- 
гинув 17.01.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл., Росія. 


ЯКОВЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БАБАК Михайло Володимиро- 
вич, 1924, с. Червоний Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий, 253 сд. Загинув 6.06.1944. 
Похований: с. Блудов Волинської обл. 


БАБАК Степан Федорович, 
1898, с. Скрипаї Зміївського р-ну 


Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 


БАБИЧ Петро Іванович, 1906, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


БАРДАКОВ Степан Якович, 
1918, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Мол. лейт,, 


дан  Н !' |!|.|. . . |. | 
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151 тп. Загинув 8.10.1944. Похова- 
ний: с. Пюшпек-Ладань, Угорщина. 

БАРДАКОВ Яків Максимович, 
с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 18.02.1943. Похо- 
ваний: с. Таранівка Зміївського р-ну 
Харківської обл. 

БЕЗКОРСИЙ  Їван Павлович, 
1917, смт Андріївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

БЕЗКОРСИЙ Тимофій Мусійо- 
вич, 1907, с. Вовчий Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

БЕЗКУРНИЙ Іван Леонтійович, 
1922, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

БЕЛЕВЦОВ Юхим Гордійович, 
1902, с. Вовчий | Яр. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 


БЕЛЕНЦОВ  Їван Сергійович, 
1895, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 27.12.1942. 
Похований: ст. Тацинська Ростов- 
ської обл. 


БЕМБЕЛЮК Іван Михайлович, 
1906, с. Яковенкове. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 17.07.1943. 
Похований: м. Балаклія Харківської 


обл. 


БІЛЕНЕЦЬ Павло Сергійович, 
1909, с. Вовчий Яр. Серж., 780 артп. 
Загинув 12.03.1944. Похований: 
с. Сінькове Андреапольського р-ну 
Тверської обл., Росія. 


БІЛОДІД Андрій Фадейович, 
1901, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


БІЛОДІД Дмитро Сидорович, 
1898, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БІЛОДІД Іван Петрович, 1914, 
с. Яковенкове. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 13.01.1944. Похо- 
ваний: с. Високе ШДніпропетров- 
ської обл. 


БІЛОДІД Микола Сидорович, 
1902, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
21.02.1943. 


БІЛОДІД Микола Трохимович, 
1922, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Матрос. Загинув 15.01.1943. 
Похований: Краснодарський край, 
Росія. 

БІЛОДІД Сидір (Сидорович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.07.1943. 
Похований: с. Макаровка Вол- 
ховського | р-ну | Ленінградської 
обл. 

БІЛОДІД Степан (Іванович, 
1904, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

БІЛОУС Микола Іванович, 1920, 
с. Яковенкове, Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


БІЛОУС Тимофій Родіонович, 
1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


БІЛОУС Яків Григорович, 
1911, с. Яковенкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


БОВДУЙ Федір Григорович, 
1919, с. Борщівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Призва- 
ний у 1942, Пропав без вісті у лис- 
топ. 1943. 


БОЖКО Трохим Іванович, 1905, 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 8.04.1943. 

БОРИСЕНКО (Їван Йосипович, 
1907, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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БОРИСЕНКО Кузьма Якович, 
1897, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

БОРИСЕНКО Олександр Кузь- 
мич, 1923, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БОРМАЧОВ Гаврило  Тито- 
вич, 1899, с. Вовчий Яр Балаклій- 
ського району Харківської обл. 
Рядовий. Помер від ран 11.03.1945. 
Похований: м. Штоль, Німеччина. 

БРОВКО (Іван Кузьмич, 1925, 
с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
19.02.1945. Похований: Німеччина. 

БРОВКО Іван Микитович, 1914, 
с. Вовчий Яр. Призваний у 1943, Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ВАРЧЕНКО Григорій Романо- 
вич, 1912, с. Вовчий Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
4.02.1943. Похований: м. Запоріжжя. 


ВАРЧЕНКО |щЇван 4 Антонович, 
1893, с. Вовчий Яр. Рядовий. Помер 
від ран 11.11.1943, Похований: 
м. Слов'янськ Донецької обл. 

ВЕРБИЦЬКИЙ Іван Андрійович, 
1910, с. Вербівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Пропав без 
вісті у січ. 1945, 


ВИСОЧИН Василь Никифорович, 
1920, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1941, Рядовий. Загинув 23.10.1943. 
Похований: с. Ордик Кобеляцького 
р-ну Полтавської обл. 

ВИСОЧИН Іван Федорович, 
1907, с. Вовчий Яр. Мол. лейт. Помер 
від ран 5.08.1944. Похований: с. На- 
семевка Острув, Польща. 

ВИСОЧИН Трохим Васильович, 
1914, с. Вовчий Яр. Призваний 


БУГАЙОВ Олексій Володими- 
рович, 1919, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без віс- 
ті у квіт. 1943. 


БУГАЙОВ Петро Володимиро- 
вич, 1915, с. Яковенкове. Призваний: 
у 1935. Стена. Загинув 24.02.1945. 
Похований: | м.  Баламадьярмат, 
Угорщина. 


БУГАЙОВ Прокіп Антонович, 
1919, с. Яковенкове, Призваний у 


1939. Рядовий. Пропав без вісті у 
квіт. 1943. 


БУТЬКО Григорій Гаврилович, 
1909, с. Яковенкове. Рядовий. Заги- 
нув 5.04.1943. Похований: с. Кринич- 
не Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ВИСОЧИН Тарас Якович, 1904, 
с. Вовчий Яр. Рядовий, 350 сд. За- 
гинув 17.02.1943. Похований: с. Та- 
ранівка Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 


ВИСТРЕБЕЦЬ Ілля Овсійович, 
1922, с. Яковенкове. Ст. лейт., 624 
сп. Загинув 26.04.1945. Похований: 
Калінінградська обл., Росія. 


ВИСТОРОБЕЦЬ Єгор Степано- 
вич, 1906, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Призва- 
ний Челябінським РВК у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 23.07.1943. Похований: 
с. Брусін Брянської обл., Росія. 


ВМИСТОРОБЕЦЬ Іван Євтихійо- 
вич, 1907, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.06.1944. 
Похований: ст. Червона Дніпропет- 
ровської обл. 


ВИСТОРОБЕЦЬ Іван Онуфрійо- 
вич, 1921, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943, 


4 ьабі 
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ВИСТОРОБЕЦЬ Михайло Андрі- 
йович, 1912, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

ВИСТОРОБЕЦЬ Микола Васи- 
льович, 1903, с. Яковенкове. При- 
званий 1943, Рядовий. Загинув 


7 


ГАРАЖА Захар Іванович, 1908, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
26.02.1943. Похований: с. Котлярівка 
Харківської обл. 

ГАРАЖА Олексій Іванович, 
1909, с. Червоний Яр. Рядовий. 
Пропав без вісті 6.07.1941. 


А 


ДЕМОЧКО Єрмолай Іванович, 
1920, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 16.02.1943. Похо- 
ваний: с. Таранівка Зміївського 
р-ну Харківської обл. 

ДЕМОЧКО їван Мартинович, 
1910, с. Вовчий Яр. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ДЕМОЧКО Лук'ян Герасимо- 


"вич, 1923, с. Вовчий Яр Балаклій- 


ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті 7.03.1943. 


ДЕМОЧКО Роман Миколайо- 
вич, 1905, с. Вовчий Яр. Рядо- 
вий. Загинув у січ. 1943 у по- 
лоні. Похований: м. Кременчук 
Полтавської обл. 
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у верес. 1943 на переправі у Дні- 
пропетровській обл. 


ВОЛОСЬОНОК Омелян Пор- 
фирович, 1910, с. Скрипаї Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ГАРАЖА Павло Іванович, 1920, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1940. 
Рядовий, Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ГЕРАСИМЕНКО Павло Михай- 
лович, 1909, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГОНЧАРОВ іван Олександро- 
вич, 1918, с. Червоний Яр. Рядовий. 
Пропав без вісті 17.03.1942. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Микола Іванович, 
1922, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

ДЕСЯТНИК Омелян (Іванович, 
1905, с. Червоний Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті 7.03.1942. 


ДЕСЯТНИК Юхим Григорович, 
1908, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ДЕСЯТНИК Яків Омелянович, 
1923, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті 15.03.1943. 

ДУДКА Роман Володимирович, 
1908, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ДЬОМІН Максим Петрович, 
1915, с. Вовчий Яр. Мол. серж. 
Пропав без вісті 23.08.1942. 
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Ж 


ЖАДАН Михайло Петрович, 
1923, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 11.02.1943. 
Похований: смт Андріївка Харків- 
ської обл. 


ЖАДАН Павло Петрович, 1918, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1939. 
Ст. серж. Загинув 10.01,1943. Похо- 
ваний: с. Орловка Волгоградської 
обл., Росія. 


ЖАДАН Стефан Петрович, 
1921, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1941. 


ЖАРКО Свирид Сергійович, 
1911, с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. й 

ЖЕРЕБНИЙ |Іван Михайлович, 
1921, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 





З 


ЗАВІЗЬОН (Іван 4ш Антонович, 
1918, с. Скрипаї. Призваний у 1943. 
Пропав без вісті 18.03.1943, 

ЗАВІЗЬОН Митрофан Антоно- 
вич, 1923, с. Скрипаї. Призваний у 
1943. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1943. 

ЗАГОРУЙКО (4Шван Павлович, 
1922, с. Вовчий Яр. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув у лют, 1943. Похо- 
ваний: с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. 

ЗАСАДЧЕНКО Андрій Макси- 
мович, 1897, с. Яковенкове. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Гнат Євдокимо- 
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ЖИЖКО Герасим Васильович, 
1906, с. Скрипаї Зміївського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


ЖИЛА Митрофан Антонович, 
1910, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 


ЖИТЧЕНКО (Їван Дмитрович, 
1925, с. Таранушене Балаклійського 
р-ну Харківської обл, Рядовий. Про- 
пав без вісті 13.09.1944. 


ЖУВАГА Іван Денисович, 1913, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941, 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЖУВАГА Микола Денисович, 
1924, с. Яковенкове, Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у черв. 
1943. Похований: с. Яковенкове 


Балаклійського | р-ну Харківської 
обл. 


вич, 1920, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 19.08.1943. 
Похований: с. Василівське Сумської 
обл. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Іван Денисович, 
191, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
16.04.1943. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ (Іван Павлович, 
1914, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Леонтій Михайло- 
вич, 1914, с. Вовчий Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олександр Пет- 
рович, 1917, с. Вовчий Яр. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
16.02.1943. Похований: с. Таранівка 
Зміївського р-ну Харківської обл. 


| 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


Кк 


КАЛИНИЧЕНКО Марія Василів- 
на, 1924, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
звана у 1942. Рядовий. Загинула 
15.01.1943, 


КАЛИНИЧЕНКО Федір Іванович, 
1912, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


КВІТКА Микола Якович, 1923, 
с. Яковенкове. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 16.09.1944. Похо- 
ваний: с. Рембельгидно, Польща. 


КОБИЛКА Андрій Степанович, 
1904, с. Скрипаї Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув у берез. 1943. По- 
хований: с. Таранівка Зміївського 
р-ну Харківської обл. 

КОБИЛКА Василь Іванович, 
1904, с. Червоний Яр. Рядовий. По- 
мер від ран 21.11.1941. Похований: 
с. Краснопілля Слов'янського р-ну 
Донецької обл. 

КОБИЛКА Михайло (Іванович, 
1924, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 

КОБИЛКА Сергій (Іванович, 
1914, с. Яковенкове. Рядовий. Заги- 
нув у берез. 1943. Похований: 
с. Шляхове Харківської обл. 


КОВАЛІВСЬКИЙ Андрій Кири- 
лович, 1921, с. Вовчий Яр. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
18.02.1943. Похований: с. Таранів- 
ка Зміївського р-ну Харківської обл. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Захар Матві- 
йович, 1895, с. Яковенкове Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Іван Вікторо- 
вич, 1919, с. Яковенкове. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 
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КОВАЛІВСЬКИЙ Іван Стефано- 
вич, 1907, с. Яковенкове, Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без віс- 
ті у груд. 1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Костянтин Да- 
нилович, 1908, с. Яковенкове. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
13.08.1941. Похований: с. Грейгове 
Жовтневого р-ну Миколаївської обл. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Олексій Васи- 
льович, 1912, с. Яковенкове. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Петро Марти- 
нович, 1914, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Загинув 
18.07.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОВАЛІВСЬКИЙ Юхим Захаро- 
вич, 1921, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КОЛІСНИК Василь Дмитрович, 
1903, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Мол. по- 
літрук. Помер від ран 25.08.1942. 
Похований: с. Велика Воробцовка 
Діловлинського р-ну Волгоград- 
ської обл., Росія. 

КОЛІСНИК Володимир Андрі- 
йович, 1922, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті 20.08.1943. 


КОЛІСНИК Дмитро Оксентійо- 
вич, 1919, с. Яковенкове. Рядовий. 
Загинув у трав. 1945. Похований: 
Німеччина. 


КОЛІСНИК Захар Федорович, 
1900, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КОЛІСНИК їЇван Андрійович, 
1915, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 27.04.1944. 
Похований: с. Аджимук, Молдова. 


КОЛІСНИК Ілля | Іванович, 
1897, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 12.03.1945. Похований: 
Польща. 
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КОЛІСНИК Кузьма Федорович, 
1903, с.. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


КОЛІСНИК Митрофан Микола- 
йович, 1910, с. Яковенкове. Рядо- 
вий. Загинув 16.08.1943. Похований: 
с. Суха Кам'янка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 


КОЛІСНИК Михайло Григоро- 
вич, 1913, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


КОЛІСНИК Михайло Іванович, 
1922, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. Похований: с. Таранівка Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. 

КОЛІСНИК Микола Іванович, 
1919, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Лейт. Загинув 8.08.1941. 
Похований: ст. Котли, Ленінград- 


ська обл. 
КОЛІСНИК Олексій Панасович, 
1897, с. Яковенкове. Призваний 


у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КОЛІСНИК Олексій Трохимо- 
вич, 1912, с. Яковенкове. Рядовий, 
Загинув 16.08.1943. Похований: 
с. Тихоцьке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 


КОЛІСНИК Петро Онисимович, 
1903, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 7.08.1943. 
Похований: с. Задонецьке Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. 

КОЛІСНИК Роман Дмитрович, 
1903, с. Червоний Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 3.01.1944. 
Похований: Крим. 

КОЛІСНИК Семен Гаврилович, 
1907, с. Яковенкове. Призваний 7 
1943. Рядовий. Загинув у груд. 1943. 
Похований: смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

КОЛІНЬКО Олександр Федо- 
рович, 1916, с. Яковенкове Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КОМИШАН Василь Стефанович, 
1924, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КОМИШАН Петро Пантелійо- 
вич, 1912, с. Вовчий Яр. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
15.07. 1943. Похований: с. Шахове 
Прохоровського р-ну Бєлгородської 
обл. 

КОНОВАЛОВ Іван Осипович, 
1903, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 25.10.1943, 
Похований: с. Берізовка Славгород- 
ського р-ну Могильовської обл., Бе- 
ларусь. 


КОРОБКА Василь Данилович, 
1918, с. Вовчий Яр. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КОРОБКА Семен Данилович, 
1919, с. Вовчий Яр. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КОРИНСЬКИЙ Іван Петрович, 
1918, с. Яковенкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ (Іван (Іванович, 
1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Микола Якович, 
1910, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


КОТЕЛЕВЕЦЬ Петро Іванович, 
1897, с. Яковенкове.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943 у р-ні с. Дякове Луган- 
ської обл. 

КОТЛЯРОВ Петро Гнатович, 
1915, с. Яковенкове. Рядовий. Заги- 
нув у верес. 1943. Похований. с. Охо- 
че Нововодолазького р-ну Харків- 
ської обл. 

КОШОВИЙ Михайло Семенович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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КРАВЧЕНКО Олексій Кузьмич, 
1909, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 22.08.1943. 
Похований: с. Гайдари Зміївського 
р-ну Харківської обл. 

КРИВОНІС Андрій Ілліч, 1913, 
с. Яковенкове. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 

КРИВОНІС Володимир Данило- 
вич, 1909, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

КРИВОНІС Герасим Федорович, 
1911, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 21.12.1944. 
Похований: ст. Домаша, Словаччина. 


КРИВОНІС Микола Микитович, 
1917, с. Яковенкове. Призваний 
у 1938. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КРИВОНІС Микола Федорович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1938. Лейт. Загинув у 1941. Похо- 
ваний: Карелія. 

КРИВОНІС Оксентій (Ілліч, 
1909, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у серп. 1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 

КРИВОНІС Павло Андрійович, 
1916, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КРИВОНІС Павло Никифорович, 
1911, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 28.01.1945, 
Похований: Польща. 

КРИВОНІС Петро Мойсейович, 
1911, с. Яковенкове. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 20.08.1943. 
Похований: с. Довгеньке Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 

КРИВОНІС Прокопій Данилович, 
1907, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. Похований: с. Іваніно Сафро- 
новського р-ну Смоленської обл., 
Росія. 
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КРИВОНІС Тимофій Олексійо- 
вич, 1901, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


КРИНСЬКИЙ | Павло Якович, 
1922, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 30.10.1944. Похований: Мін- 
ська обл., Бєларусь. 


КРИШНЯ Мойсей Сергійович, 
1918, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1943. 


КРИШНЯ Микола Никифорович, 
1911, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 14.10.1944. 
Похований: с. Дроздово, Польща. 


КРЯЧКО Іван | Васильович, 
1907, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 14.08.1942. 
Похований: с. Муриніно Смолен- 
ської обл., Росія. 


КРЯЧКО Михайло Дем'янович, 
1905, с. Геніївка Зміївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Тара- 
нівка Зміївського р-ну Харківської 
обл. 

КРЯЧКО Олександр Васильович, 
1915, с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
18.11.1941. 

КУРИЛО Василь Лаврентійович, 
1919, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув 1.07.1942. 
Похований: с. Горничне Староос- 
кольського р-ну Бєлгородської обл. 

КУРИЛО Василь Миколайович, 
1926, с. Червоний Яр. Рядовий, 947 
сп. Помер від ран 19.06.1944. По- 
хований: с. Терийоки, Карелія. 

КУРИЛО Лаврентій Євменович, 
1906, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1943, Рядовий. Загинув у квіт. 
1943. Похований: с. Таранівка Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. 

КУРИЛО Марко Іванович, 1915, 
с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1943. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


КУРИЛО Петро Іванович, 
1916, с. Вовчий Яр. Ст. лейт., 
939 сп. Помер від ран 22.02.1943. 
Похований: с. Круглик Луган- 
ської обл. 


Л 


ЛАЗОРКО Федот Олексійович, 
1922, с. Яковенкове Балаклійського 
рону Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий, Помер від ран 
у трав. 1943. Похований: с. Усохи Би- 
ховського р-ну Могильовської обл., 
Беларусь. 


ЛАТУШКО Панас Федорович, 
1913, с. Вовчий Яр Балаклійського 
рену Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав, 1943. 

ЛЕЩЕНКО Григорій Павлович, 
1911, с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.04.1945, Похова- 
ний: с. Пюртендорфе, Австрія. 

ЛЕЩЕНКО (Їван Омелянович, 
1907, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ЛЕЩЕНКО (|Іван Савелійович, 
917, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1937. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941, 

ЛЕЩЕНКО Олексій Григорович, 
1926, с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
15.02.1945. Похований: Польща. 

ЛИННИК Василь Петрович, 
1910, с. Яковенкове, Рядовий. Заги- 
нув 26.01.1942. Похований: с. М'яс- 
ний Бір Чудовського р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 

ЛИННИК Дмитро Микитович, 
1906, с. Яковенкове. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
13.11.1943. 

ЛИННИК Євдоким Микитович, 
1900, с. Яковенкове. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛИННИК Іван Карпович, 1911, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941. 


КУРИЛО Петро Миколайович, 
1915, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.07.1943. 
Похований: с. Заводи Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 


Рядовий. Пропав без вісті груд. 
1943. о 

ЛИННИК Іван Микитович, 1913, 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 16.08.1943, Похо- 
ваний: с. Красний Яр Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ЛИННИК Іван Романович, 1893, 
с. Яковенкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

ЛИННИК Іван Семенович, 1903, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

ЛИННИК Михайло Дмитрович, 
1910, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ЛИННИК Митрофан Петрович, 
1912, с. Яковенкове, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1941. 

ЛИННИК Олексій Петрович, 
1920, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛИННИК Терентій Євгенович, 
1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у черв. 
1943. Похований: смт Андріївка 
Балаклійського р-ну Харківської обл. 

ЛИСАК Іван Михайлович, 1923, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 25.02.1943. Похо- 
ваний: с. Семенівка Первомайського 
р-ну Харківської обл. 

ЛИСАК Тимофій Федорович, 
1903, с. Червоний Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес, 1943. 


ЛИСЕНКО Мойсей Степанович, 
1906, с. Волохів Яр Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
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Загинув | 18.02.1943. Похований: 
с. Рябухине Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 

ЛИТВИНОВ Олексій Лукьяно- 
вич, с. Червоний Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 5.08.1943. Похований: с. Ти- 
морівка Курської обл., Росія. 


ЛИТУШКО Панас Федорович, 
1913, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1943. 

ЛОСЬ Микола Уколович, 1903, 
с. Яковенкове. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. Похований: смт Андрі- 
ївка Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 

ЛОСЄВ Семен Уколович, 1914, 
с. Яковенкове. Рядовий. Загинув 
у берез. 1942. Похований: Тверська 
обл., Росія. 


М 


МАКОВЕЦЬКИЙ Василь Омеля- 
нович, 1926, с. Червоний Яр. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
22.06.1944. Похований: с. Будино 
Могильовської обл., Бєларусь. 


МАКОВЕЦЬКИЙ Іван Васильо- 
вич, 1903, с. Вовчий Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Рядовий, 350 сд. Загинув 21.02.1943. 
Похований: с. Мелихівка Нововодо- 
лазького р-ну Харківської обл. 


МАКОВЕЦЬКИЙ Михайло Гри- 
горович, 1912, с. Скрипаї Зміїв- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 16.02.1942. Похований: 
с. Олексіївка Первомайського р-ну 
Харківської обл. 

МАКОВОЗ Михайло Герасимо- 
вич, 1914, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ЛУГОВОЙ Григорій Антонович, 
1914, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
Чугуївським РВК у 1941. Лейт. Про- 
пав без вісті у 1943. 


ЛЮТИЙ Єгор Петрович, 1912, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941. 


Рядовий. Загинув 26.08.1943. 
Похований: с. Перемога Харків- 
ської обл. 


ЛЮТИЙ Олексій Григорович, 
1897, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 19.12.1944. Похований: с. Вовче 
Покровського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


ЛЮТИЙ Тимофій (Іванович, 
1907, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув у 1942. По- 
хований: с. Вески Прохоровського 
р-ну Бєлгородської обл. 


МАМЧУР Михайло Кузьмич, 
1910, с. Вовчий Яр. Серж. Загинув 
6.03.1944. Похований: с. Медсавахта, 
Естонія. 


МАНТУЛОВ Василь Якович, 
1910, с. Яковенкове. Рядовий. За- 
гинув 15.02.1942. Похований: с. Жу- 
равлівка Московської обл. 


МАРТИНОВ Пантелеймон Яко- 
вич, 1921, с. Вовчий Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 30.12.1942. 
Похований: с. Кузьмичі Волгоград- 
ської обл. 


МАРТИНОВ Яків Сидорович, 
1912, с. Вовчий Яр. Рядовий, 350 сд. 
Загинув 18.02.1943. | Похований: 
с. Таранівка Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


МАСЛЮК Євтух Пантелі- 
йович, 1896, с. Вовчий Яр. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
6.08.1944. Похований: с. Куслисти, 
Карелія. 
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МАСЛЮК  Їван Євтихійович, 
1921, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1943. Рядовий. Помер від ран 
20.05.1945. Похований: м. Інстер- 
бург, Німеччина. 


МАТЮШЕНКО Іван Семенович, 
1922, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941 в р-ні 
м. Севастополя, Крим. 


МАТЮШЕНКО Микола Якович, 
1918, с. Яковенкове. Рядовий. По- 
мер 19.12.1941 у полоні. 


МАЦЬКО Гаврило Якович, 
1905, с. Червоний Яр. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


МИСОЧКА Єпіфан Євтихійович, 
1916, с. Яковенкове, Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 21.11.1943. Похований: с. Недай- 
вода Кіровоградської обл. 


МИСОЧКА Микола Євтійович, 
1910, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті 
19.08.1943. 


МИХНО Іван Артемович, 1900, 
с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.06.1944. Похо- 
ваний: с. Варська Фелениця Волин- 
ської обл. 


МИХНО Кузьма Герасимович, 
1918, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балашовським РВК Саратовської 
обл. Росія. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МИЧУРА Данило Олексійович, 
1905, с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
3.11.1943. Похований: Дніпропетров- 
ська обл. 

МОРОЗ Павло Іванович, 1913, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

МОСКАЛЕНКО Євдоким Кіндра- 
тович, 1903, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

МОЩУРА Андрій Данилович, 
1923, с. Вовчий Яр. Призваний у 1942. 


Рядовий. Загинув 10.08.1944. Похо- 
ваний: с. Лаври Печерського р-ну 
Псковської обл., Росія. 


МОЩУРА Василь Григорович, 
1926, с. Вовчий Яр. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 29.07.1944. 
Похований: с. Виноградівка Боб- 
руйського р-ну Могильовської обл., 
Бєларусь. 


МОЩУРА Василь Тимофійович, 
1914, с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 25.09.1941, 


МОЩУРА Віра Олексіївна, 
1924, с. Вовчий Яр. Призвана у 1942. 
Ст. серж. Померла від ран 22.05.1945. 
Похована: с. Скудас, Литва. 


МОЩУРА Григорій Якович, 1905, 
с. Червоний Яр. Призваний Хаба- 
ровським РВК, Приморський край, 
Росія, Рядовий. Загинув 17.08.1943. 


МОЩУРА Данило Антонович, 
1904, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті 3.11.1943. 


МОЩУРА Дмитро Степанович, 
1903, с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


МОЩУРА Михайло Платонович, 
1925, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1944. 


МОЩУРА Олександр Федоро- 
вич, 1921, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 29.12.1942. 
Похований: сел. Чернишевський Вол- 
гоградської обл. 


МОЩУРА Павло Дмитрович, 
1920, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

МОЩУРА Павло Маркович, 
1926, с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
19.07.1944. Похований: с. Бинчі, 
Латвія. 


МУКОВОЗ Михайло Герасимо- 
вич, 1914, с. Яковенкове Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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НАРОЖНИЙ Андрій (Савич, 
1902, с. Червоний Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


НАРОЖНИЙ Севастян Матвійо- 


о 


ОЛЕНЧЕНКО Кирило Васильо- 
вич, 1912, с. Скрипаї Зміївського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ОРЕЛ Іван Ананійович, 1910, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий, Загинув 1.03.1943. Похова- 
ний: с. Рябухіне Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. 


ПАВЛЕНКО Павло Якович, 1918, 
с. Гракове Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1941. 


ПАВЛЕНКО Федір Максимович, 
1903, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 17.08.1943. Похований: 
смт Лиман Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


ПАНАСЕНКО Андрій Андрійо- 
вич, 1922, с. Яковенкове Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПАНАСЕНКО Андрій Тимофі- 
йович, 1898, с. Яковенкове, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 


вич, 1907, с. Червоний Яр. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


НИКОНЕНКО фФадей Григоро- 
вич, 1912, с. Вовчий Яр. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


НІКІТОВ Іван Єфремович, 1906, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 


ПАНАСЕНКО Микола Тимофі- 
йович, 1912, с. Яковенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПАНАСЕНКО Петро Тимофійо- 
вич, 1903, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. : 


ПАНЕНКО Михайло Мартино- 
вич, 1912, с. Вовчий Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Помер від 
ран 17.02.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл., Росія. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Павло Іларіоно- 
вич, 1914, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

ПЕТЧЕНКО Григорій Євгенович, 
1903, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
10.09.1944. Похований: Молдова. 
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ПЕТЧЕНКО Іван Полікарпович, 
1912, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1943. 


ПЕТЧЕНКО Митрофан Євгено- 
вич, 1915, с. Яковенкове. Призваний 


у 1941. Ст. серж, Пропав без вісті 
у січ. 1943. 


ПИВОВАРЧУК Григорій Григо- 
рович, 1899, с. Межерич Рів- 
ненської обл. Рядовий. Загинув 
8.04.1943. Похований: с. Криничне 
Балаклійського р-ну Харківської 
обл. 


ПИМОН Григорій Васильович, 
1914, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий, Загинув 13.10.1944. 
Похований: с. Шляхетська, Польща. 


ПЛАХОТЯ Іван Іванович, 
1907, с. Яковенкове. ШПризваний 
у 1941. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

ПОДОПРИГОРОВ Іван Якович, 
1903, с..Червоний Яр. Ст. технік- 
лейт. Помер від ран 24.01.1945. Го- 
хований: с. Кузнеца Яна, Польща. 


ПОНОМАРЕНКО Іван Володи- 
мирович, 1923, с. Яковенкове. Приз- 
ваний у 1943. Рядовий. Помер від 
ран 9.09.1943. Похований: Ізюм- 
ський р-н Харківської обл. 


ПОНОМАРЕНКО Микайло Євдо- 
кимович, 1906, с. Яковенкове Бала- 
клійського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Пилип Пили- 
пович, 1894, с. Яковенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Сергій Йоси- 
пович, 1905, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ПОНОМАРЕНКО Степан Пана- 
сович, 1915, с. Червоний Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
"довий. Загинув 10.11.1942. Похо- 
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ваний: Клетський р-н Волгоград- 
ської обл. 


ПОНОМАРЕНКО Федір Тимо- 
фійович, 1920, с. Яковенкове. Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ПОНОМАРЕНКО Фелон Тихо- 
нович, 1912, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1941. Рядовий, Загинув у квіт. 
1943. Похований: м. Великі Луки 
Псковської обл., Росія. 


ПОРТ Корній Єгорович, 1921, 
с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
30.04.1942. Похований: с. Заборки 
Тверської обл., Росія. 


ПОРТ Федір Якимович, 1916, 
с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 31.01.1945, Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія, 


ПОСТУПНИЙ Прокофій Кіндра- 
тович, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, 350 сд. 
Загинув 22.02.1943. Похований: 
с. Мелихівка Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. 


ПРИХОДЬКО Йосип Якимович, 
1900, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 3.09.1943. 
Похований: с. Шевченкове Харків- 
ської обл. 


ПРИХОДЬКО Панас Олексійо- 
вич, 1923, с. Вовчий Яр. Рядовий. 
Загинув 15.10.1943. Похований: с. Но- 
воолександрівка Запорізької обл. 


ПРОЦЕНКО Денис Микитович, 
1917, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 


ПУЖКА Григорій Федотович, 
1907, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув у лют. 1943. 

ПУЖКА (Їван Іванович, 1920, 
с. Яковенкове. Призваний у 1940. Ря- 
довий. Загинув 9.03.1943. Похований: 
с. Ульяново Орловської обл. 

ПУЖКА Іван Савич, 1898, с. Яко- 
венкове. Рядовий, Пропав без вісті 
у берез. 1943. 
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РІЗНИК Трохим Тихонович, 1910, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 28.11.1943. Похова- 
ний: с. Раковичі Радомишльського 
р-ну Житомирської обл. 

РІЙ Євдоким (Іванович, 1901, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943, 

РІЙ Євдоким Панасович, 1903, 
с. Геніївка Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

РІЙ Михайло Якович, 1922, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1941. 


С 


САВИДОВ Олексій Харитоно- 
вич, 1902, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


САЄНКО Варвара Трохимівна, 
1920, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


САЄНКО Василь Трохимович, 
1913, с. Яковенкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 


САЄНКО Григорій Митрофано- 
вич, 1902, с, Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


САЄНКО Гнат Григорович, 1921, 
с. Яковенкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


САЄНКО Іван Давидович, 1893, 
с. Червоний Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл, Рядовий. Загинув 
2.08.1943. Похований: с. Перемога 
Харківської обл. 


САЄНКО 
1923; с. 


Іван Лаврентійович, 
Яковенкове. ШПризваний 
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Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1943. 


РІЙ Микола Панасович, 1904, 
с. Червоний Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 30.08.1943. Похова- 
ний: ст-ця Тамань Краснодарського 
краю, Росія. 

РУДЕНКО  Їван Григорович, 
1908, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


РУДЕНКО Петро Семенович, 
1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


РУДЕНКО Степан Григорович, 
с. Яковенкове. Ст-на. Пропав без 
вісті 19.08.1944. 


у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

САЄНКО їЇван Митрофанович, 
1907, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941, 7 


САЄНКО Костянтин Лавренті- 
йович, 1905, с. Червоний Яр. 
Призваний Краснодарським РВК 
у 1943. Рядовий. Загинув 10.09.1943. 
Похований: м. Козелець Чернігів- 
ської обл. 

САЄНКО Петро Іванович, 1920, 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 27.07.1943. 
Похований: м. Алма-Ата, Казахстан. 

САЄНКО Тимофій Лаврентійо- 
вич, 1913, с. Червоний Яр Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Помер від 
ран у груд. 1943. Похований: м. Чу- 
гуїв Харківської обл. 

САПІТЬКО Федір Гаврилович, 
1907, с. Червоний Яр. Призваний у 


1941. Рядовий. Пропав без вісті 
17.11.1944. 
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СИНЕНКО Василь Сергійович, 
1912, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СИНЕНКО (щїЇван Зіновійович, 
1902, с. Яковенкове. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 19.09.1943. 
Похований: с. Уразово Бєлгород- 
ської обл. 


СИНЕНКО Селафонтій Сергійо- 
вич, 1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

СИНЕЛЬНИК Сергій Прокопо- 
вич, 1903, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


СИПЧЕНКО Михайло Пилипо- 
вич, с. Яковенкове. Рядовий. Заги- 
нув 8.01.1944. Похований: військ. 
клад., м. Кіровоград. 


СИЧОВ Андрій Олексійович, 


1910, с. Яковенкове. Призваний 
Хабаровським РВК Приморського 
краю, Росія. Рядовий. Загинув 


21.03.1945, Похований: с, Райтвен 
Калінінградської обл., Росія, 

СИЧОВ Трохим Васильович, 
1913, с. Яковенкове. Рядовий. Заги- 
нув 21.08.1943. Похований: с. Суха 
Кам'янка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

СІРОМОЛОТ Михайло Петро- 
вич, 1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 

СІРОМОЛОТ Микола Петрович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 16.08.1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 


СІРОМОЛОТ Пилип Петрович, 


1917, с. Яковенкове. Призваний 
у 1938. Рядовий. Загинув у ли- 
стоп. 1943. Похований: с. Ситом- 


ля Тихвінського р-ну Ленінград- 
ської обл. 

СКОРИК Федір Самійлович, 
1923, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


СКОРИК Харитон Хомич, 1912, 
с. Вовчий Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт 1943. 


СЛІПЦОВ їЇван Олексійович, 
1921, с. Червоний Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 7.04.1944. 

СОКІЛ Григорій Федорович, 
1922, с. Вовчий Яр. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


СПАС Олександр Федорович, 
1914, сг Скрипаї Зміївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1944, 

СТАРУСЬОВ Митрофан Стефа- 
нович, 1911, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

СТАРУСЬОВ Михайло Семено- 
вич, 1910, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

СТОЛБОВИЙ Василь Павлович, 
1906, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СТОЛБОВИЙ Іван Ананійович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СТОЛБОВИЙ (Іван Павлович, 
1909, с. Яковенкове, Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СТОЛБОВИЙ Олександр Дмит- 
рович, 1911, с. Яковенкове. Ст-на. 
Загинув 23.03.1943. 


СТОЛБОВИЙ Петро Лук'янович, 
1924, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 21.03.1945, Похова- 
ний: с. Їванна, Угорщина. 

СТРІЛЕЦЬ Григорій Денисович, 
1924, с. Вовчий Яр. Призваний 


у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1944. 


ун 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 


СТРІЛЕЦЬ Денис Гнатович, 1900, 
с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
12.09.1943. Похований: с. Михайлівка 
Харківської обл. 

СТРІЛЕЦЬ Іван Панасович, 1907, 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у бе- 
рез, 1944. 


СТРІЛЕЦЬ (шШван Михайлович, 
1922, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СТРІЛЕЦЬ 0 Макар Гнатович, 
1907, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Помер від ран 
25.02.1943. Похований: м. Чугуїв 
Харківської обл. 

СТРІЛЕЦЬ Никифор Григорович, 
1911, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СТРІЛЕЦЬ Панас Петрович, 1916, 


с. Яковенкове. Рядовий. Пропав без 
вісті 27.11.1942. 


т 


ТАТАРСЬКИЙ Семен Юхимович, 
1921, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Призваний у 1940. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ТОВСТОКОРИЙ Костянтин Іва- 


Ф 


ФЕДОРІН Євген Іванович, 1920, 
с. Мануйлово Новгородської обл., 
Росія. Рядовий. Загинув 27.04.1942. 
Похований: с. Щочково Ленінград- 
ської обл. 


17 
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СТРІЛЕЦЬ Павло Іванович, 1911, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.07.1943. Похо- 
ваний: с. Суха Кам'янка Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. 

СТРІЛЕЦЬ Петро Павлович, 
1920, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 


СТРІЛЕЦЬ Трохим Омелянович, 
1898, с. Яковенкове.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 11.01.1944. 
Похований: с. Базулуки  Крини- 
чанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

СТРІЛЕЦЬ | Тимофій Якович, 
1904, с. Яковенкове. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


СТРІЛЕЦЬ Федір Петрович, 
1910, с. Яковенкове.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СУХИНЯ Олександр Васильович, 
1907, с. Скрипаї Зміївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
12.05.1944. Похований: Естонія. 


нович, 1909, с. Червоний Яр. Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Загинув 
17.02.1943. Похований: с. Таранівка 
Зміївського р-ну Харківської обл. 
ТРЕТЬЯК Павло Михайлович, 
1902, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.04.1943. 
Похований: с. Криничне Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





ц 


ЦЕЛУЙКО Василь Данилович, 
1913, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


ч 


ЧАГОВЕЦЬ Василь Іларіонович, 
1923, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ЧАГОВЕЦЬ Леонтій Несторович, 
1921, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 16.07.1943. 
Похований: смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ЧАГОВЕЦЬ Олександр Микито- 
вич, 1902, с. Вовчий Яр. Призваний 
у 1942. Серж. Пропав без вісті у 
верес. 1943. 


ЧЕЧЕРИНДА Данило Олександ- 
рович, 1909, с. Червоний Яр. Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Загинув 
8.05.1942. Похований: с. Дубовець 
Ленінградської обл. 

ЧИЧЕРИНДА Дмитро Олександ- 
рович, 1926, с. Червоний Яр Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Приз- 
ваний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945. 

ЧИЧЕРИНДА шМихайло Олек- 
сандрович, 1915, с. Червоний Яр. 
Призваний у 1941, Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ЧИЧЕРИНДА Яків Олександро- 
вич, 1907, с. Червоний Яр. Приз- 
ваний у 1941, Рядовий. Загинув 
8.03.1942. Похований: с. Цариця Вол- 
гоградської обл. 

ЧМІЛЬ Семен Петрович, с, Вов- 
чий Яр Балаклійського р-ну Харків- 


у 1941. Рядовий. Загинув у ли- 
стоп. 1943. Похований: м. Біла Церк- 
ва Київської обл. 

ЦЕЛУЙКО Олексій Прокопович, 
1922, с. Яковенкове. ШПризваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ЧОРНОБАЙ Андрій Давидович, 
1904, с. Червоний Яр Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
лют. 1942. 


ЧОРНОБАЙ Іван Миколайович, 
1913, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1937. Ст. лейт, Загинув у груд. 1941. 
Похований: м. Санкт-Петербург. 


ЧОРНОБАЙ Іван Трохимович, 
1911, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


ЧОРНОБАЙ Іван Федорович, 
1924, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ЧОРНОБАЙ Михайло Миколайо- 
вич, 1923, с. Червоний Яр. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
у берез. 1943, Похований: поблизу 
м. Ізюма Харківської обл. 


ЧОРНОБАЙ Петро Давидович, 
1907, с. Червоний Яр. Рядовий. По- 
мер від хвороби 30.01.1944. Похова- 
ний: с. Манановичі Речицького р-ну 
Гомельської обл., Бєларусь. 

ЧОРНОБАЙ Петро Федорович, 
1913, с. Червоний Яр. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЧОРНОЙВАН Василь Степано- 
вич, 1914, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1936. Рядовий. Загинув 
16.02.1944. Похований: с. Бір Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 
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ЧОРНОЙВАН Василь Семено- 
вич, 1918, с. Яковенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті 17.03.1943. 


ЧОРНОЙВАН Володимир Григо- 
рович, 1924, с. Яковенкове Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл, Приз- 
ваний у 1942. Рядовий. Загинув 
9.03.1944. Похований: с. Алесовичі 
Гомельської обл., Беларусь. 


ЧОРНОЙВАН Іван Матвійович, 
1924, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
17.03.1943. 


ЧОРНОЙВАН Іван Сидорович, 
1908, с. Яковенкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943 у р-ні с. Шляхове 
Харківської обл. 


ЧОРНОЙВАН Карпо Якович, 
1904, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1943. 


ЧОРНОЙВАН Митрофан Рома- 
нович, 1911, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ЧОРНОЙВАН Михайло Якович, 
1915, с. Яковенкове. Ст, лейт. Помер 
від ран 24.06.1944. Похований: с. Що- 
ки Вітебської обл., Беларусь. 


ЧОРНОЙВАН Олександр Яко- 
вич, 1925, с, Яковенкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1944. 


Ш 


ШЕВЦОВ Іван Митрофанович, 
1913, с. Вовчий Яр. Призваний у 1943. 
Мол. серж. Загинув у серп. 1943. 
Похований: смт Андріївка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ШЕВЧЕНКО Іван Якович, 1903, 
с. Вовчий Яр Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий, 350 сд. 
Загинув 16.02.1943. Похований: с. Та- 
ранівка Зміївського р-ну Харків- 
ської обл. 


ЧОРНОЙВАН Петро Григоро- 
вич, 1919, с. Яковенкове. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЧОРНОЙВАН Роман Сидоро- 
вич, 1903, с. Яковенкове. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


ЧОРНОЙВАН Семен Трохимо- 
вич, 1899, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


ЧОРНОЙВАН Тимофій Захаро- 
вич, 1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 8.04.1943. 
Похований: с. Криничне Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 


ЧОРНОЙВАН Федір Романо- 
вич, 1914, с. Яковенкове, При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


ЧОРНОЙВАН фФедот Григоро- 
вич, 1915, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943, 


ЧОРНОЙВАН Яків Степанович, 
1901, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
23.04.1945 у Чехії. 


ЧУМАК Микола Михайлович, 
1920, м. Балаклія. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав, 1943. 


ШЕЛЕСТ Василь Никифорович, 
1904, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

ШЕЛЕСТ Данило Григорович, 
1914, с. Яковенкове. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ШЕЛЕСТ Іван Никифорович, 
1898, с. Яковенкове Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. - 

ШЕЛЕСТ (Ілля Герасимович, 
1909, с. Яковенкове. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Загинув у ли- 
стоп. 1943. Похований: с. Афанасьєво 
Тверської обл., Росія. 


ШЕЛЕСТ Михайло Митрофано- 
вич, 1918, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ШЕЛЕСТ Микола Григорович, 
1909, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


Щ 


ЩУРОВ Семен Семенович, 1909, 
с. Яковенкове. Рядовий. Загинув 
13.08.1941. Похований: с. Грейгове 
Жовтневого р-ну Миколаївської обл. 


ЯКУБОВСЬКИЙ Антон Якович, 
1912, с. Вовчий Яр Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 24.08.1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка Їзюм- 
ського р-ну Харківської обл. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ШЕЛЕСТ Никифор Іванович, 
1905, с. Яковенкове. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 


у квіт. 1943. 


ШЕЛЕСТ Яків Іванович, 1920, 
с. Яковенкове. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ШЕЛЕХАНЬ Григорій Іванович, 
1917, с. Яковенкове. К-н. Загинув 
12.04.1944. Похований в р-ні Турець- 
кого валу, Крим. 


ЯКУБОВСЬКИЙ Юхим Павло- 
вич, 1898, с. Вовчий Яр. При- 
званий у 1941. Рядовий. Помер від 
ран 8.03.1943. Похований: м. Чугуїв 
Харківської обл. 

ЯКУБОВСЬКИЙ Яків Дмитрович, 
1912, с. Вовчий Яр. Рядовий. Загинув 
15.08.1943. Похований: Єльнінський 
р-н Смоленської обл., Росія. 
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ПОІМЕННИЙ СПИСОК 


| ПАРТИЗАНІВ І ПІДПІЛЬНИКІВ 
БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ, 


ПОЛЕГЛИХ У БОРОТЬБІ В РОКИ ВІЙНИ 


БАШКАТОВ Денис Михайлович, 
1915. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

БЕЛЄВЦОВ Петро Пантелійо- 
вич, 1899. Партизан. Розстріляний 
німцями. 

БЄЛКІН! Олександр Якович, 
1906. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

БЄЛЬСЬКА Євгенія Михайлівна, 
1900. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями у м. Балаклії. 

БЄЛЬСЬКИЙ Кирило Михайло- 
вич, 1910. Партизан. Розстріляний 
німцями у м. Балаклії. 

БУГАРЯ Ольга Крисантіївна, 
1914. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями у с. Чепіль. 

ВИННИК Кирило Якович, 1891. 
Партизан. Загинув. ч 

ВОДОЛАШЕНКО Марія Трохи- 
мівна, 1918. Партизанка. Розстрі- 
ляна німцями. 

ВОЛЬВАЧ Панас Іванович, 1918. 
Партизан. Загинув. 

ВОРОБИОВ (Іван Андрійович, 
1906. Партизан. Загинув. 

ВОСКОВИЙ |Їван Пилипович, 
1905. Партизан. Загинув. 

ГАНИЧ Іван Іванович. Партизан. 
Розстріляний німцями. 

ГЕРАСИМЕНКО Павло Пилипо- 
вич, 1912. Партизан. Розстріляний 
німцями, 

ГОЛОЗУБОВ Андрій Несторо- 
вич, 1907. Партизан. Розстріляний 
німцями. 

ГОРЛАЧ Іван Іванович, 1923. 
Партизан загону Мо 10. Загинув. 
у 1942. 

ГОРЛАЧ Марія Яківна, 1910. 
Партизанка. Розстріляна німцями. 


ГОРЯЇНОВ Лев Львович, 1916. 
Радист. Загинув. 

ГРЕБЕНЮК Павло Васильович, 
1918, с. Чепіль. Партизан. Розстріля- 
ний німцями у 1943 у с. Чепіль. 

ДЗЮБА Єфросинія Микитівна, 
1896. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями. 

ДЗЮБА Юхим Максимович, 
1893. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

ДІДЕНКО Яким Іванович, 1905. 
Партизан. Загинув. 

ЖИРОВА Наталія Федорівна, 
1890. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями. 

ЗАВГОРОДНІЙ Сергій Олексі- 
йович, 1915, с. Чепіль. Партизан. 
Розстріляний німцями у 1941 у с. Че- 
піль, 

ЗАЇКА Антон Іванович, 1905. 
Партизан. Розстріляний німцями. 

ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Ми- 
колайович, 1917, с. Мілова. Парти- 
зан. Розстріляний німцями біля с. Гу- 
сарівки у 1942. 

ЗУЄВ іван Іванович, 1896. Пар- 
тизан. Загинув. 

ЗУЄВ Юхим Карпович, 1902. 
Партизан. Розстріляний німцями. 

КАЛАЙДА Тихін Трохимович, 
1903. Партизан. Загинув. 6.12.1941. 

КАНУННИКОВ Іван Якимович. 
Партизан. Загинув. 

КАНУННИКОВ Олександр Се- 
менович, с. Петрівське. Партизан. 
Загинув. 

КАНУННИКОВ Яким Григоро- 
вич. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

КАЧУРА Григорій Герасимович. 
Партизан. Загинув. 
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КЕЛЮХ Андрій Маркович, 1905, 
смт Савинці. Партизан. Розстріляний 
німцями у 1942. | 

КОВАЛЕНКО Павло Григорович, 
1908. Партизан. Загинув. 

КОЖЕВНИКОВ Олексій Івано- 
вич, 1898. Партизан. Розстріляний 
німцями у 1942. 

КОЛІСНИК Степан Артемович, 
1915. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

КОЛОВОРОТНИЙ Никифор Ка- 
лістратович, 1884, смт Савинці. 
Партизан. Розстріляний німцями 
у 1942. 

КОНОВАЛ Тимофій Никифоро- 
вич, 1896. Партизан. Загинув. 

КОНОВАЛЕНКО Прокіп Федо- 
рович, 1903. Партизан. Загинув. 

КОНОНЕНКО Варвара Іванівна, 
1904, с. Чепіль. Партизанка, Розстрі- 
ляна німцями у с. Чепіль у 1943. 

КОРИТНИЙ Олександр Петро- 
вич, 1891. Партизан. Розстріляний 
німцями. 

КРАВЧЕНКО Григорій Іванович, 
1897. Партизан. Загинув. 

КРУГЛОВОЛОВ Василь Проко- 
пович, 1910. Партизан. Загинув. 

КУЗЬМИНОВ Дмитро Митрофа- 
нович, 1900. Партизан. Загинув. 

КУГІЧИНА Агрипича Михайлів- 
на, 1891. Партизанка. Розстріляна 
німцями, 

ЛЕЖЕНІНА Варвара Марківна, 
1898, с. Чепіль. Партизанка. Розстрі- 
ляна німцями у 1943 у с. Чепіль. 

ЛИТВИНЕНКО (Їван Петрович, 
1902. Партизан. Загинув. 

ЛЮБИЦЬКИЙ іван Гаврилович, 
1922, с. Чепіль. Партизан. Розстріля- 
ний німцями у 1943 у с. Чепіль. 

МАЛЯР Кирило Іванович, 1904. 
Партизан. Розстріляний німцями 
у 1942. 

МАРТИНЕНКО Іван Данмлович, 
1898, с. Чепіль. Партизан. Загинув 
у 1942. 

МАРЧЕНКО Микола Миколайо- 
вич, 1914, с. Чепіль, Партизан. Заги- 
нув у 1942 у с. Чепіль. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


МАРЧЕНКО Прокіп Іларіонович, 
1905. Партизан. Загинув. 

МАЧУЛІН Василь Іванович, 1915. 
Партизан. Розстріляний німцями. 

МЕЗЕНОВ Василь Логвинович, 
1905. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

МЕЗЕНОВ Василь Федорович, 
1913, с. Петрівське, Партизан. Роз- 
стріляний німцями 22.10.1941, 

МІНІН Павло іІполитович. Пар- 
тизан. Загинув. 

НАЙДА Явтух Семенович. Пар- 
тизан. Розстріляний німцями. 

НЕПОЧАТОВ Антон Іванович, 
1913. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

НЕПОЧАТОВ Петро Васильович, 
1908, с. Петрівське. Партизан. Заги- 
нув 22.01.1942. 

НИКИТЧЕНКО Галина Трохимів- 
на, 1912. Партизанка. Повішена нім- 
цями. 

НІКІТІН Степан Миколайович, 
1898. Партизан. Розстріляний нім- 
цями у 1942. 

ПЄТУХ Дмитро Проко" сич, 
1906. Партизан. Розстрілямий нім- 
цями. 

ПІХОТА Варвара Прокопівна, 
1924, с. Протопопівка. Партизанка. 
Розстріляна німцями. 

ПЛЕСКАЧ Іван Григорович, 
1892, с. Крейдянка. Партизан. Заги- 
нув у м. Балаклії у 1942. 

ПЛЕСКАЧ Марія Тихонівна, 1880, 
с. Криничне. Партизанка. Розстріляна 
німцями. і 

ПЛОТНИКОВ Сергій Григорович, 
1891. Партизан. Розстріляний нім- 
цями у 1942. 

ПОДЕНЕШКО Семен Данило- 
вич, 1904. Партизан. Загинув. 

ПОХОДЕНКО Степан Андрійо- 
вич, 1889. Партизан. Загинув. 

ПРИЙМАК Олександр Григоро- 
вич, 1925. Партизан. Загинув. 

ПРУДСЬКИЙ Гаврило Васильо- 
вич, с. Завгороднє. Партизан. Роз- 
стріляний німцями в с. Петрівське 
у 1942. 7 
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РИЖОВ Василь Гаврилович, 
1903, с. Гіетрівське, Партизан. Заги- 
нув у 1942. 

РУДЕНКО Іван Петрович, 1907. 
Партизан. Загинув. 

РЯБЧЕНКО Микола Єгорович. 
Партизан. Розстріляний німцями. 

СМРОВ Василь Семенович, 1903. 
Партизан. Загинув у 1942. 

СІЛЬЧЕНКО Меланія Микола- 
ївна, 1905. Партизанка. Розстріляна 
німцями. 

ТЕРТИШНИЙ Гілатон Романович. 
Партизан, Помер від ран. 


ТИМОФІЄНКО Ніна Михайлівна, 
1911. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями. 


ТРИКОЗА Роман Калинович, 
1891, с. Чепіль. Партизан. Розстріля- 
ний німцями у 1943 у с. Чепіль. 


ТЯТЬКОВ Панас Васильович, 
1896, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Партизан. За- 
гинув. 


ФЕДОРЯКА Яків Юхимович, 
1901, с. Червона Поляна Іізюмського 
р-ну Харківської обл. Партизан. Роз- 
стріляний німцями у м. Балаклії 
у 1942. 


ФЕДЧЕНКО Любов Василівна, 
1926, м. Зміїв Харківської обл. Пар- 
тизанка. Загинула у 1943. 


ФІЛІПЧУК Микита Григорович, 
1908. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

ХАРЧЕНКО Єфросинія Іванівна, 
1884. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями. 

ЧМІЛЬ Антон Власович, 1910. 
Партизан. Загинув. 

ЧАГОВЕЦЬ Антон Пилипович, 
1910. Партизан. Загинув. - 

ЧЕРЕПОВ Борис, 1904. Партизан. 
Повішений німцями. 

ШАПОВАЛ Василь Григорович, 
1904, м. Балаклія. Партизан. Заги- 
нув у 1945 у с. Кривеньке Терно- 
пільської обл. 

ШАПОВАЛ Ганна Григорівна, 
1902. Партизанка. Розстріляна нім- 
цями. 

ШАРНІЙ Іван Юхимович, 1912. 
Партизан. Розстріляний німцями. 

ШИШКІН Олексій Семенович, 
1893. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

ШТРАФУН, 1903. Партизан. 
Загинув. 

ШУЛЬЦ Василь Аркадійович, 
1895. Партизан. Розстріляний нім- 
цями. 

ЩУЛЬЦ, Олександра (Іванівна. 
Партизанка. Розстріляна німцями. 

ЯКИМЕНКО «Яків Матвійович, 
1902, смт Савинці. Загинув 5.07.1942. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ДОДАТКОВИЙ ПОІМЕННИЙ СПИСОК 


ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ У РОКИ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941--1945 рр. 
ПРИЗВАНИХ 
БАЛАКЛІЙСЬКИМ РАЙВІЙСЬККОМАТОМ 


А 


АЛБАСОВ Василь Степанович, 
1908, с. Гусарівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий, моторист, 
28 окр. б-н охорони. Пропав без 


БИКОВ Костянтин Іванович, 
с. Теплянка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Матрос, 61 зсп. Загинув 
у 1941--1942. 


ВАСЕНКО ("Тихін Несторович, 
1892, Балаклійський р-н. Рядовий. 
Загинув 2.12.1944. Похований: 


г 


ГАБУР Михайло Іванович, 1923, 
Київська обл. Рядовий, стрілець, 
442 сп 106 сд. Пропав без вісті 
17.05.1942. 


вісті 13.08.1941 у р-ні ст. Грейгове 
Жовтневого р-ну Миколаївської обл. 


АСЄЄВ Тихін Микитович, 1914, 
с. Волобуївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж. Загинув 
23.09.1943. Похований: с. Хутірське 
Царичанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


БІРКО  Пантелій Корнійович, 
1911, с. Гусарівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Серж. Загинув 
2.12.1942. Похований: с. Карпівка 
Калачовського | р-ну | Волгоград- 
ської обл., Росія. 


м. Єзерище Городоцького р-ну 
Вітебської обл., Бєларусь. 


ВОВК іван Остапович, 1905, 
с. Червоний Лиман Барвінківського 
р-ну. Рядовий, 520 сп. Помер 11.01. 
1943 у концтаборі м. Хемер, Німеч- 
чина. 


ГОЛОВКО Опанас Осипович, 
сел. Крючки Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 17.10.1943. Похований: с. Ци- 
булівка Царичанського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ГОРЯЇНОВ Федір Лазарович, 
1915, с. Шевелівка Балаклійського 
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р-ну Харківської обл. Рядовий, стрі- 
лець, 28 окр. б-н охорони. Пропав 


без вісті 13.08.1941 у р-ні ст. Грей- ! 


гове Жовтневого р-ну Миколаїв- 
ської обл, 


ГРИГОР'ЄВ Петро Семенович, 
1906, м. Балаклія Харківської обл. 


Є 


ЄРЬОМІН Олексій Миколайо- 
вич, 1915, с. Крейдянка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 13.02.1942. Похований: 
Курган Слави, м. Малоярославець 
Калузької обл., Росія. 


З 


ЗДВИЗОВ (ЗАВИВОВ) Федір 
Миколайович, 1912, Балаклійський 
р-н. Рядовий, Загинув 8.04.1942. 
Похований: с. Погоріле Зубцов- 


КАЛАШНИКОВ Максим Олек- 
сійович, 1921, с. Благодатне Балак- 
лійського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий, 233 сп 97 сд. Пропав без 
вісті 25.06.1941. 

КАНДИБА Петро Матвійович, 
с. Морозівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж., 61 зен. 
артп. Загинув у 1941--1942. 


КОВАЛЕВСЬКИЙ Костянтин, 


1908, с. Яковенкове Балаклійського 
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Серж., к-р відділ. Пропав без вісті 
23.08.1942. 

ГРУЗІН Микола Іванович, 1918, 
Балаклійський р-н Харківської обл. 
Ст. серж., к-р взв. Помер від ран 
14.04.1943. Похований: Преображен- 
ське клад. м. Москва. 


ського | р-ну  "Тверської  обл., 
Росія. 

ЗУБ Михайло Єлисейович, 1916, 
м. Харків. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 

ЗУБАРЄВ Василь Іванович, Хар- 
ківська обл. Рядовий, 797 окр. б-н 
зв'язку. Загинув 10.02.1942. Похова- 
ний: с. Вишня Калузької обл., Росія. 


р-ну Харківської обл. Рядовий, 
28 окр. б-н охорони. Пропав без 
вісті 13.08.1941 у р-ні ст. Грей- 
гове Жеовтневого р-ну Миколаїв- 
ської обл. 


КОРОЛЬКО Данило Степанович, 
с. Новомиколаївка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КУПЧИК Михайло  Парфено- 
вич, м. Балаклія Харківської обл. 
Матрос, 61 зеніт. артп. Загинув 
у 1941--1942. 
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Л 


ЛАВРОВ Іван Якович, 1923, Ка- 
захстан. Рядовий, 1155 сп 343 сд. 
Загинув 30.09.1942. Похований: 
Волгоградська обл., Росія. 


М 


МАЛИХІН Олексій (Іванович, 
с. Шебелинка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Матрос, 61 зеніт. 
артп. Загинув у 1941--1942. 

МАРДА Григорій Федорович, 
1914, м. Барвінкове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 4.01.1943 у полоні. Похований: 
Німеччина, 


н 


НАРОЖНИЙ Федір Євменович, 
смт Савинці Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж., 61 зе- 
ніт. артп. Загинув у 1941--1942. 


о 


ОБОЗНИЙ Микола  Кирило- 
вич, 1907, Балаклійський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
6.12.1942. Похований: с. Карпівка 


МАХОНЬКО (ШТихін Петрович, 
смт Андріївка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Серж., 61 зеніт, 
артп. Загинув у 1941--1942. 

МИРОНЕНКО Максим Григоро- 
вич, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Матрос, 61 зеніт. 
артп. Загинув у 1941--1942, 

МОРОЗ Пилип Володимирович, 
1910, Харківська обл. Рядовий. По- 
мер від ран 29.10.1943. Похований: 
с. Прядівка Царичанського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


Городищенського р-ну Волгоград- 
ської обл., Росія. 

ОРЕЛ Іван Матвійович, 1904, 
с. Грушуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
16.02.1943 у концтаборі, м. Мюль- 
берг на Ельбі, Німеччина. 
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ПОГОРЄЛОВ Павло Єгорович, 
1909, Балаклійський р-н. Мол. серж. 
Помер від ран 8.03.1943. Похований: 
Преображенське клад., м. Москва. 

ПОЛТАВЕЦЬ Михайло Андрійо- 
вич, 1913, с. Гусарівка Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий, 389 сп. Помер 18.11.1942 у конц- 
таборі м. Моосбург, Німеччина. 


Р 


РАЗИНКОВ Михайло Іванович, 
с. Асіївка Балаклійського р-ну. Мат- 


рос, 61 зеніт. артп. Загинув у 1941-- 
1942. 


т 


ТОКАР Петро Іванович, с. Гуса- 
рівка Балаклійського р-ну. Матрос, 
61 зеніт. артп. Загинув у 1941--1942, 


У 


УМРИХІН Василь Сидорович, 
1900, с. Асіївка Балаклійського р-ну. 
Рядовий. Загинув 15.03.1942. Похова- 
ний: с. Погорілки Ржевського р-ну 


-Тверської обл., Росія. 


УМРИХІН Захар Петрович, 1908, 
с. Асіївка Балаклійського р-ну Хар- 
ківської обл. Гв. рядовий, стрілець, 
232 гв. сп 80 гв. сд. Пропав без вісті 
2.01.1945 на тер. Угорщини. 


ПОПОВ Володимир П., 1903, 
Балаклійський р-н Харківської обл. 
Рядовий, 1129 сп 337 сд. Загинув 
21.12.1942. Похований: м. Малгобек, 
Чечня. 


ПРОКОПЧУК Іван Андрійович, 
1911, с. Чепіль Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий, 28 окр. 
б-н охорони, Рядовий. Пропав без 
вісті 13.08.1941 поблизу ст. Грей- 
гове Жеовтневого р-ну Миколаїв- 
ської обл. 


РОМАЩЕНКО Василь Михайло- 
вич, 1910, Василівський р-н Запо- 
різької обл. Рядовий, стрілець. Про- 
пав без вісті 7.10.1941. 

РУМ'ЯНЦЕВ Петро Кузьмич, 
1907, Балаклійський р-н. Рядовий, 
360 сп. Помер 1.03.1942 у концта- 
борі. Похований: Австрія. 


ч 


ЧЕЛОВЕЦЬ Тарас Сергійович, 
с. Андріївка Балаклійського р-ну. 
Матрос, 61 зеніт. артп. Загинув у 
1941--1942. 


ЧЕРНЕНКО Микита Олексійо- 
вич, с. Попівка Харківської обл. 


Ш 


ШЕВЧЕНКО Іван Єгорович, Хар- 
ківська обл. Матрос, 61 зеніт. артп. 
Загинув у 1941--1942. 


ШЕЛЕСТ Никифор Леонтійович, 
с. Андріївка Балаклійського р-ну 


ЯСИНОВИЙ Єгор Григорович, 
1925, Балаклійський р-н. Рядовий, 
стрілець, 995 сп 263 сд. Пропав без 
вісті 5.04.1943. 
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Матрос, 61 зеніт, артп. Загинув у 
1941--1942. 

ЧУБЕНКО Олександр Онуфрійо- 
вич, с. Савинці Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Матрос, 61 артп. 
Загинув у 1941--1942. 

ЧУПРИНА Андрій Андрійович, 
1925, Харківська обл. Рядовий, 
546 сап. б-н. Помер 30.12.1942 у конц- 
таборі Ме 358, м. Житомир. 


Харківської обл. Серж. Помер від 
ран 31.12.1942. Похований: м. Волго- 
град, Росія. у 

ШУРОВ Семен Семенович, 1909, 
с. Яковенкове Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 13.08.1941 поблизу ст. Грей- 
гове Жовтневого р-ну Миколаїв- 
ської обл. 
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У ЗАГАЛЬНОМУ СТРОЮ 


Барвінкове -- центр одноіменного району -- розташова- 
не на півдні Харківської області, за 180 км від обласного 
центру, у долині річки Сухий Торець (басейн Дону). Район 
межує з Близнюківським, Лозівським, Балаклійським райо- 
нами Харківської та Олександрівським і Слов'янським райо- 
нами Донецької областей. 

Напередодні 1941 р. територія району складала 1,4 тис. 
кв. км, населення становило близько 40 тис. чоловік. До його 
складу входили міська та 11 сільських Рад, 89 населених 
пунктів. За роки довоєнних п'ятирічок район формувався як 
аграрно-промисловий, що славився в Україні високими вро- 
жаями кукурудзи і соняшника. Найбільше підприємство 
«Червоний промінь» випускало гірниче обладнання, парові 
котли. Населення райцентру налічувало понад 17 тис. жите- 
лів. Його обслуговували дві поліклініки, лікарня, пологовий 
будинок. Тут були дві середні і дві семирічні школи, комер- 
ційне училище, медична школа, кінотеатр, історико-крає- 
знавчий музей, бібліотека. 

Напад фашистського агресора перервав мирну працю 
колгоспників і робітників. В історію Великої Вітчизняної вій- 
ни м. Барвінкове і район в цілому увійшли як місце важливих 
оборонних і наступальних операцій військ Південно-Західно- 
го напрямку. Про жорстокість боротьби з німецько-фашист- 
ськими загарбниками свідчить той факт, що місто й населені 
пункти району тричі переходили із рук в руки. 

Фронт швидко наближався. 23 жовтня 1941 р. наші 
війська під ударами переважаючих сил противника були 
змушені залишити Барвінкове |і відійти за р. Сіверський До- 
нець. Настали страшні дні німецької окупації. 

Фашисти тероризували населення, грабували і жорстоко 
експлуатували людей, а непокірних заарештовували і вбива- 
ли; трупи скидали у балку поблизу хлібної бази. Серед пер- 
ших жертвами окупантів стали ні в чому не винні колгосп- 
ник І. Ф. Орел, працівник райспоживспілки Т. М. Сіроштан, 
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дружина активіста І. Ф. Потуржанського. По-звірячому були 
замордовані сестри Марія і Діна Дворецькі. Останню в лю- 
тий мороз, зовсім голу, гітлерівські молодчики возили в ко- 
лясці мотоцикла по місту під регіт та улюлюкання п'яної 
солдатні, а коли вона втратила свідомість - - застрелили. 

Важко навіть перелічити всі факти вбивств і жорстокості 
фашистів. Це і був так званий «новий порядок», встановле- 
ний усюди загарбниками. 

Але вже з перших днів окупації населення району вияви- 
ло непокірність ворогу. Почав діяти партизанський загін на 
чолі з першим секретарем райкому партії А. У. Пісковським, 
до складу якого добровільно вступили 62 бійці. Партизани 
були розділені на три бойові групи, тісно зв'язані з підпіль- 
никами і добровільними розвідниками. Народні месники на- 
падали на окупантів, спалювали їхні автомашини, різали лінії 
зв'язку, поширювали листівки з закликами до опору ворого- 
ві, надавали різноманітну допомогу Червоній Армії. 

На початку листопада 1941 р. барвінківські партизани ра- 
зом з бійцями 124-го кавалерійського полку провели розвід- 
ку боєм у Курульських лісах. Фашисти втратили 52 солдат 
і офіцерів вбитими, 27 пораненими. Шістнадцятирічний пар- 
тизан Дмитро Сальников з с. Григорівка по завданню розвід- 
відділу одного з'єднання вісім разів переводив через фронт 
в тил ворога розвідувально-диверсійні групи. Підпіль- 
ник Я. Т. Волик підпалив німецький гараж, де згоріло 10 авто- 
машин. Розвідниця А. К. Молчанова вивела з ладу 8 німець- 
ких автомашин, знищила двох мотоциклістів, захопила куле- 
мет, іншу зброю. 

Після розгрому німецьких військ під Москвою Червона 
Армія перейшла в наступ і на інших фронтах. 18 січня 
1942 р. почалася Барвінківсько-Лозівська операція. Задум 
радянського командування був широким: ударами військ су- 
міжних Південно-Західного і Південного фронтів в напрямку 
на м. Запоріжжя прорвати оборону ворога, вийти в тил Дон- 


-басько-Таганрозького угруповання німців, закрити їм шлях 


на захід, притиснути до узбережжя Азовського моря | лікві- 
дувати. Водночас частина сил Південно-Західного фронту 
повинна була наступати на м, Красноград з метою визволен- 
ня м. Харкова. 

Згідно з планом операції з'єднання 57-ї і 6-ї армій про- 
рвали оборону ворога, форсували Сіверський Донець. Бойо- 
ві дії розгорталися в морозні дні на відкритій місцевості, пе- 
ресіченої, яругами та балками, забитими снігами. Темпи 
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наступу спочатку були невисокими. На четвертий день операції 
війська 57-ї армії (командуючий генерал-лейтенант Д. М. Ря- 
бишев) вийшли на рубіж Велика і Мала Комишуваха, Дов- 
геньке, Маяк. Для успіху в напрямку Барвінкового у прорив 
були введені 1-й і 5-й кавалерійські корпуси, підсилені танко- 
вими бригадами. Цей вдалий маневр негайно відбився на 
темпах просування наших військ. 23 січня, зламавши жорсто- 
кий опір ворога, 5-й кавалерійський корпус генерал-майо- 
ра А. А. Гречко разом з 351-ю стрілецькою дивізією (коман- 
дир генерал-майор М. У. Курський) увірвалися в Барвінкове 
і зайняли прилеглі до міста населені пункти. При цьому був 
розгромлений штаб 257-ї німецької піхотної дивізії. 

Таким чином було ліквідовано важливий вузол опору в 
обороні ворога, перерізана залізнична лінія  Лозова- 
Слов'янськ, захоплені німецькі армійські склади. Взяті вели- 
кі трофеї: 160 вагонів з військовим майном і продовольст- 
вом, 261 вантажна автомашина, 30 тис. снарядів, склади авіа- 
бомб і боєприпасів, 19 гармат, чотири зенітні батареї. При 
штурмі Барвінкового бійці і командири виявили винахідли- 
вість, ініціативу і героїзм. Старший лейтенант В. М. Гоман 
в критичну хвилину бою взяв на себе командування ескадро- 
ном 178-го кавалерійського полку і під шквальним вогнем 
повів за собою бійців в атаку. Відважні кавалеристи першими 
увірвалися в місто. На полі бою залишилися сотні трупів 
німецьких загарбників. 

Після втрати м. Барвінкового ворог почав спішно відсту- 
пати на південь і в південно-західному напрямку в бік Олек- 
сандрівки, Гаврилівки. Переслідуючи противника, кіннотни- 
ки 5-го корпусу до 30 січня просунулися на 55 км, вийшли 
в район Добропілля, Князєве, Сергіївка. Виникла реальна за- 
гроза тилу німецької групи військ генерала Шредера. 

В цей же час 1-й кавалерійський корпус звільнив населені 
пункти Нікополь, Василівку, Гусарівку, висунувся на рубіж 
Очеретяне, Гарбузівка, виходячи в тили Краматорсько- 
Слов'янського угруповання фашистів. Правофлангові дивізії 
57-ї армії зайняли Новомиколаївку, Мечебилове, Рижове, 
Семенівку і до 30 січня вийшли в район Близнюків, Уплатове. 
Однак противник встиг перегрупувати оперативні резерви. 
Частини 57-ї армії зустрілися з жорстоким опором ворога. 
Не вплинуло на розвиток подій і введення в бій з резе- 
рву з'єднань 9-ї армії (командуючий генерал-лейтенант 
Ф. П. Харитонов). Вже на третій день наступ їх захлинувся. 
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Не вирішила цього разу свого завдання і 37-а армія. В ре- 
зультаті угруповання противника, що засіло у Краматорську 
і Слов'янську, залишилося не розбитим. 

Більш успішно діяли частини 6-ї армії (командуючий ге- 
нерал-майор А. М. Городянський). Ліквідувавши ворожі 
плацдарми на лівому березі Сіверського Дінця і форсував- 
ши річку, вони вже до 22 січня досягли рубежу Грушуваха -- 
Петрівське -- Лозовенька -- Шевелівка. В прорив було вве- 
дено 6-й кавалерійський корпус, підсилений танковою брига- 
дою. Кінна механізована група в швидкому темпі вийшла 
в район селища Біляївка, перерізавши тим самим стратегічну 
залізничну лінію Харків -- Лозова і продовжувала наступати 
вздовж залізниці на північ у бік Олексіївки, Береки. 
Лівофлангові дивізії 6-ої армії також швидко просувалися 
вперед. 

Особливо відзначилась 270-а стрілецька дивізія, очолю- 
вана генерал-майором 3. Ю. Кутліним. Її бійці, посаджені на 
сани, швидко просунулися до Семенівки, Секретарівки, Чер- 
воної Балки. Лижні батальйони дивізії, вміло маневруючи, 
з'явилися в сніжну заметіль у передмісті м. Лозової. 

27 січня 1942 р. частини 270-ї стрілецької дивизії штур- 
мом визволили це місто. Ворог втратив також крупний заліз- 
ничний вузол, через який йшло постачання його Донбасько- 
го угруповання. Тут були захоплені великі трофеї. В наступні 
дні дивізії лівого крила 6-ї армії відбивали контратаки воро- 
га, що намагався повернути Лозову. Бої набули повсюди 
жорстокого виснажувального характеру. 

31 січня 1942 р. командуючий Південно-Західним на- 
прямком віддав наказ припинити наступ на всіх ділянках 
фронту. чл 

В результаті двотижневого наступу наші війська просуну- 
лися на захід і південний захід на 90--100 км, визволили 
більше 400 населених пунктів, в тому числі важливі у опера- 
тивному відношенні міста Барвінкове і Лозову. Створився 
так званий Барвінківський виступ, з якого можна було нано- 
сити удари по флангах і в тили Харківського і Донбаського 
угруповань ворога. Фашисти зазнали значних втрат, у піхот- 
них дивізіях залишилося 30--50 процентів штатного складу. 
Однак головні завдання, поставлені тоді перед нашими 
військами, не були виконані. Заважало, зокрема, несвоєчас- 
не розширення прориву, кількісна перевага ворога у живій 
силі і техніці. 
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Намагаючись поліпшити свої тактичні позиції, війська 
Південно-Західного фронту продовжували активні бої міс- 
цевого значення. Небезпечні виступи в районі Балаклії і 
Слов'янська, з яких німецькі війська постійно загрожували 
тилам наших армій, продовжували існувати. Не рахуючись 
з цим, командування Південно-Західного напрямку (С. К. Ти- 
мошенко, М. С. Хрущов, І. Х. Баграмян) розробило новий 
план далекосяжної наступальної операції. Генеральний штаб 
попереджав Верховного Головнокомандуючого Й. В. Ста- 
ліна про небезпеку такого широкого наступу, але останній, 
посилаючись на авторитет С. К. Тимошенка, дозволив його 
провадити. 

12 травня 1942 р. наші війська знову розпочали бойову 
операцію, яка увійшла в історію Великої Вітчизняної війни 
під назвою Харківське бойовище. За перші три дні важких 
боїв війська прорвали ворожу оборону на всіх напрямках, 
просунулися вперед на 18--50 км. Однак з різних причин 
подальший темп наступу різко знизився. Ворог безперервно 
нарощував свої сили, використовував оперативні резерви. 

Німецько-фашистське командування заздалегідь виріши- 
ло провести саме на цій ділянці фронту, під Харковом, одну 
з важливих своїх операцій, запланованих на 1942 рік,-- 
операцію «Фрідерікус-1». 

Для ліквідації Барвінківського виступу противник зосере- 
див в районі Краматорська і Слов'янська армійську групу 
«Клейст», що складалася з танкових і механізованих дивізій. 
Контрудар розпочався вранці 17 травня. Він виявився неспо- 
діванним для нашого командування. Прорвавши оборону 9-ї 
армії, танкові колони ворога вже в перший день просунули- 
ся на 25 км і вийшли у район Барвінкового і Довгенького, де 
був потужний вузол армійського зв'язку. 

З'єднання 9-ї армії втрачали одну позицію за іншою. Фа- 
шисти вийшли у тил нашого головного угруповання фронту, 
створилася загроза його оточення. Небезпека була велика, 
але з'єднання Південно-Західного фронту, виконуючи наказ, 
продовжували свій наступ... 23 травня війська груп «Клейст» 
і 6-ї німецької армії з'єдналися на південь від Балаклії. Шля- 
хи відступу для наших частин за Сіверський Донець були від- 
різані. 

Розпочалися важкі і нерівні бої в умовах оточення. Не- 
вдовзі наші війська залишилися без боєприпасів, пального, 
продовольства. Ворожа авіація панувала у повітрі. Виявляю- 
чи масовий героїзм і відвагу, радянські воїни намагалися 
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вирватися із німецького «кільця». Та часто ці спроби виявля- 
лися марними. В одному місці вдалося зробити невеликий 
прохід, шириною близько одного кілометра. Фашисти бук- 
вально поливали його вогнем з усіх видів зброї. Ціною вели- 
чезних втрат близько 22 тисячам радянських воїнів вдалося 
вирватися з оточення і вийти в розташування 38-ї армії. 

Це була справжня трагедія для наших військ. Втрати були 
величезними. Серед загиблих -- заступник командуючого 
Південно-Західним фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Ко- 
стенко, командуючий 6-ю армією генерал-лейтенант А. І. 
Городянський, командуючий 57-ю армією генерал-лейте- 
нант К. П. Подлас, командуючий армійською групою гене- 
рал-майор Л. В. Бобкін. Командир 270-ї стрілецької диві- 
зії 3. Ю. Кутлін організовано відводив бійців в напрямку 
с. Дмитрівка, Тут, в Бузовій Балці, німці оточили штаб дивізії 
ії всіх знищили, Тільки через двадцять років останки генера- 
ла 3. Ю. Кутліна були знайдені і перепоховані в братській 
могилі в Барвінковому. 

На полях, де відбулось бойовище, назавжди залишилися 
десятки тисяч радянських воїнів. Понад 70 тисяч їх потрапи- 
ли в полон. Це за офіційними даними, а насправді втрати на- 
ших військ були тоді значно більшими. Головні причини 
серйозної поразки радянських військ під Харковом у травні 
1942 р.-- невірна оцінка командуванням Південно-Західного 
напрямку сил ворога, його перебільшена самовпевненість 
в успіху задуманої операції, недоліки в організації взаємодії 
фронтів, затримка з введенням у прорив оборони противни- 
ка танкових армій. 

Ввірвавшись 18 травня в Барвінкове вдруге, гітлерівці 
вчинили криваву розправу над мирними жителями. Пору- 
шуючи міжнародне право, розстрілювали полонених і важ- 
копоранених радянських воїнів. В табір, що знаходився у 
дворі колишнього пункту заготзерно, при допомозі зрадни- 
ків виявили групу з партизанського загону імені Будьонного. 
Командир його Герой Радянського Союзу І. Й. Копьонкін 
ї його товариші були закатовані фашистами. З Барвінкового 
на каторгу до Німеччини було вивезено близько 500 чоловік, 
переважно молоді. 

Та боротьба проти загарбників не затихала. Місцевий 
партизанський загін під командуванням М. К. Бородіна почав 
рішучі дії проти окупантів. Він постійно змінював місце своєї 
дислокації, здійснюючи бойові рейди на території суміжних 
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районів. Основними методами боротьби партизан і підпіль- 
ників були диверсії на залізничних коліях. Так, в результаті 
однієї з них у жовтні 1942 р. на перегоні Гаврилівка -- Дубо- 
ве було знищено 13 вагонів з вантажем. Сміливо діяв 14-річ- 
ний розвідник і підривник Коля Зелений із с. Нікополь. Од- 
ного разу, прикриваючи відхід групи після знищення складу 
боєприпасів у с. Шидлівка, він потрапив до рук фашистів і 
був страчений. 

Після історичної перемоги під Сталінградом радянські 
війська розгорнули потужний наступ на Харківському і Дон- 
баському напрямку. В ході його 6 лютого 1943 р. з'єднання 
1-ї гв. армії знову визволили Барвінкове. В боях за місто від- 
значились воїни 35-Ї гв. стрілецької дивізії (командир гене- 
рал-майор |. Я. Кулагін) і 4-го гв. стрілецького корпусу -- 
(генерал-майор М. О. Гаген). На підступах до міста героїч- 
ний вчинок здійснив командир танкового взводу лейте- 
нант М. П. Кольцоз. Він хоробро атакував і знищив ворожу 
колону у складі 8 важких танків і 29 автомашин з піхотою. 
Коли танк Кольцова був підбитий, він, незважаючи на пора- 
нення, продовжував битися в лавах піхотинців до повного 
визволення Барвінкового. За цей подвиг М. П. Кольцову 
було вручено Золоту Зірку Героя. 

Командування військ Південно-Західного фронту (ко- 
мандуючий генерал-полковник М. Ф. Ватутін) помилково 
вважало, що після поразки на Волзі ворог деморалізований 
і відступає за Дніпро. Не поправив його і Генеральний штаб. 
Тому від наступаючих вимагали швидкого просування впе- 
ред, не беручи до уваги становища сусідів і тили. 

Німецько-фашистське командування доклало відчайдуш- 
них зусиль, щоб будь-якою ціною утримати Донбас, знову 
захопити Харків, визволений 16 лютого 1943 р. Терміново 
підтягнувши резерви із Західної Європи і зібравши боєздат- 
ні танкові частини на флангах нашої ударної групи, націленої 
на Дніпропетровськ і Запоріжжя, фашисти 19 лютого завда- 
ли контрудари по напрямках, що сходились на Павлоград. 

Авангардні з'єднання Південно-Західного фронту були 
вимушені відступати. В районі Барвінкового і Лозової німці 
завдали нового танкового удару. До 23 лютого в районі Бар- 
вінкового із оточення вдалося прорватися частинам 57-1Ї, 
52-ї і 38-ї стрілецьких дивізій. Із ще недавно могутньої 
фронтової групи генерал-лейтенанта М. М. Попова до Барвін- 
кового з оточення вирвалось тільки 20 танків. Ці війська про- 
тягом чотирьох діб в нерівних боях, втрачаючи тисячі бійців 
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і командирів, стримуючи переважаючі сили ворога, прикри- 
вали відхід наших військ. 

Відчувши жорсткий опір в районі Барвінкового, ворожа 
танкова колона обійшла наше прикриття і рушила на північ 
з метою повного оточення і знищення наших відступаючих 
військ. 

Становище тих днів просліджується на долі 41-о0ї гв. стрі- 
лецької дивізії. Вже перебуваючи в оточенні, вона продов- 
жувала атакувати залізничний вузол Синельникове. Тільки 
надвечір 23 лютого по радіо був одержаний наказ команди- 
ра 4-го гв. стрілецького корпусу відірватися від противника 
ї вийти в район Павлограда. Але тут вже були німці. Коман- 
дир дивізії М. П. Іванов наказав відходити на Барвінкове. 
Рухаючись по території, зайнятій ворогом, дивізії вдалося 
вийти на річку Терновка. Але тут із засади її атакували ні- 
мецькі танки і мотопіхота. Частини дивізії вступили в нерів- 
ний бій, який перейшов у рукопашну. З настанням темряви 
двом групам бійців і командирів вдалося відірватися від 
противника. 28 лютого вони вийшли в район Барвінкового, 
але місто вже було захоплене ворогом. Група штабних пра- 
цівників на чолі з командиром дивізії зупинилась в урочищі 
Вовча Балка біля села Григорівка, проте була виявлена нім- 
цями. Почався останній нерівний бій. Лише через 25 років 
тіла полеглих були знайдені і з військовими почестями пере- 
поховані в братській могилі. 

Барвінківський район втретє на довгі п'ять місяців потра- 
пив під окупацію. Фашисти лютували, ще більше знущалися 
над населенням. 

З 17 по 27 липня 1943 р. радянські війська здійснили 
Ізюм -- Барвінківську операцію. Мета її -- скувати, а за 
сприятливих умов розгромити угруповання ворога в Донба- 
сі, де фашисти зосередили багато сил, створили міцну обо- 
рону на правому крутому березі Сіверського Дінця. На про- 
тязі першого дня 1-а і 8-а гв. армії форсували річку і захопи- 
ли кілька плацдармів на правому березі. На другий день для 
завершення прориву в бій вступили частини 23-го танкового 
і 1-го гв. механізованого корпусів. Але ворог швидко підтяг- 
нув сильні резерви. Тактичну оборону противника повністю 
прорвати не вдалось. Проте наші війська прикували до себе 
чимало німецьких з'єднань, тим самим надавши допомогу 
радянським військамі що вели боротьбу на Курській дузі. 

Про те, які жорстокі бої проходили тут влітку 1943 р., 
говорять численні пам'ятники і довгі списки загиблих воїнів 
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і командирів, занесених на меморіальні дошки в Голій Доли- 
ні, яку наші бійці назвали «мертвою долиною». Тільки після 
розгрому німців на Курській дузі і поразки фашистів в Дон- 
басі, 8-й і 1-й гв. арміям вдалося прорвати фронт ворога. 
9 вересня рухома танкова група, зосереджена в районі насе- 
леного пункту Довгеньке, атакувала ворожі укріплення на 
шляху до Барвінкового. Але місто ще залишалося міцним 
«горішком». Протягом ночі сюди підійшла 39-а гв. стрілець- 
ка дивізія. Вранці 10 вересня 31 окр. танкова бригада гене- 
рал-майора Д. М. Бурдова і 39-а гв. стрілецька дивізія пол- 
ковника В. А. Лещиніна дружно атакували Барвінкове і до 
10 години повністю його визволили. 

Їз повідомлення Радянського інформбюро: «Протягом 
10 вересня наші війська вели успішний наступ і, просунув- 
шись вперед від 20 до 40 км, оволоділи містом Барвінкове. 
На перегоні залізниці Слов'янськ -- Барвінкове наші війська 
захопили більше 400 вагонів з продовольством, боєприпаса- 
ми, медикаментами, обмундируванням, заводським облад- 
нанням. Радянські танкісти, переслідуючи розгромленого 
противника, завдають йому важких втрат. За день боїв наші 
частини знищили більше 2000 гітлерівців, підбили 30 танків 
і 8 самохідних гармат противника. Взята значна кількість по- 
лонених ...» 

Наказом Верховного Головнокомандуючого на честь пе- 
ремоги при визволенні м. Барвінкове почесне найменування 
«Барвінківських» було присвоєно 39-й гв. стрілецькій дивізії, 
31-й окр. гв. танковій бригаді, 1890-му окр. артилерійському 
полку і 517-му окр. танковому батальйону. 

Про це повідомляє напис на постаменті танка Т-34, вста- 
новленого при в'їзді в Барвінкове, як пам'ятний знак на честь 
танкового екіпажу Ф. П. Дюкарева, що першим увірвався 
в місто. 

Під час окупації району було завдано величезної мате- 
ріальної шкоди. Барвінкове лежало в руїнах. Підірвані цехи 
заводу «Червоний промінь», молокозавод, розбито і сгале- 
но 80 відсотків житлового фонду. Люди жили в землянках 
ії наспіх збитих куренях. Були розбиті всі п'ять залізничних 
станцій. Пограбовані 64 колгоспи і радгоспи, дві машинно- 
тракторні станції. Повністю зруйновані заклади освіти, куль- 
тури, охорони здоров'я. Війна назавжди забрала понад де- 
сять відсотків всього населення. 

Після визволення відразу розпочалася відбудова народ- 
ного господарства. Робота трудівників району була підпо- 
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рядкована інтересам фронту. На зібрані кошти на фронт бу- 
ла направлена колона нових танків. Вони з боями дійшли до 
Німеччини, громили фашистів у їх логові. 

.. Давно відгриміла війна. Нове життя розквітло на бар- 
вінківській землі. Вдячні жителі району не забувають своїх 
визволителів. У кожному селі стоять пам'ятники на брат- 
ських могилах. В них вічним сном сплять 7560 полеглих бій- 
ців і командирів. 

Останнім часом завдяки пошуковій роботі встановлено 
ще 1400 прізвищ раніше невідомих героїв війни, похованих 
на території району. Серед них генерали М. П. Іванов, 
А. А. Онуфрієв, М. М. Юрчик, командир партизанського за- 
гону І. Й. Копьонкін. | 

Проведена також велика робота по пошуку земляків, які 
не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни. Вста- 
новлено понад 4500 барвінківців, що загинули у боях, пропа- 
ли без вісті, померли від ран та замучені в полоні. Абсолют- 
на більшість із них проявила в боротьбі з фашизмом героїзм 
і відвагу, хоробрість й відданість своїй Батьківщині. 3068 жи- 
телів району нагороджені орденами і медалями. Серед них 
Герої Радянського Союзу Андрій Прокопович Гергель із села 
Нова Павлівка, Григорій Карпович Кулик із села Велика Ко- 
мишуваха, мешканці міста Барвінкове Олександр Андрійо- 
вич Безсонов і Григорій Костянтинович Денисенко, Михайло 
Іванович Перевозний із села Мечебилове, Іван Прокопович 
Петренко із села Цеглярівка. 

Для вшанування полеглих у роки війни земляків у Барвін- 
ковому споруджено меморіальний обеліск, на гранітних 
плитах перелічені їх прізвища. У селах на честь полеглих 
смертю хоробрих встановлено 117 меморіальних плит. 

До пам'ятників часів Великої Вітчизняної війни не зарос- 
тає народна стежка. До могил своїх однополчан і близьких 
також приїжджають люди з усіх кінців України, Росії, Сибі- 
ру, Башкирії, Узбекистану, Кавказу. Барвінківчани зустрі- 
чають їх як рідних -- хлібом і сіллю. 

Пам'ять про полеглих на полі брані збережеться в віках. 

іт В. КОРОБКА, 


голова районної ради ветеранів 
війни та праці, підполковник у відставці 
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ПОІМЕННИЙ СПИСОК 
ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ, ПОЛЕГЛИХ 
У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

1941--1945 рр. ПРИЗВАНИХ 
БАРВІНКІВСЬКИМ РАЙВІЙСЬККОМАТОМ 
м. БАРВІНКОВЕ 


А 


АГЕЄВ Антон Іванович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

АЛЕКСАНДРОВ Ілля Савелійо- 
вич, 1897, Вітебська обл., Бєларусь. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1943. 

АЛЕКСЕЄНКО Олексій (4 Ан- 
дрійович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1944. 

АЛЕНИК Леонід 94 Андрійо- 
вич. Рядовий, 1026 сп. Загинув 
23.02.1945. Похований: м. Калінін- 
рад, Росія. 

АЛЕШНМИКОВ Леонід Іванович, 
м. Артемівськ. Рядовий. Пропав без 
вісті 4.10.1942. 

АЛТУХОВ Лев Якович, 1924, 
м. Барвінкове Харківської обл. Мол. 
лейт. к-р взв. Загинув 15.09.1943. 
Похований: х. Красний Абінсько- 
го р-ну Краснодарського краю, 
Росія. 

АМЕЛІН Сергій Іванович, 1910, 
м. Курськ, Росія. Загинув 28.08.1942. 


БАНДЮК Олексій Петрович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БАРАБАШ Василь Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945. 


Похований: сел. Ягідне |Ольхов- 
ського р-ну Волгоградської обл... 

АНДРІЄНКО Андрій Андрійо- 
вич, 1918, м. Барвінкове Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

АНДРІЯНОВ Юрій Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 28 осб. Заги- 
нув 24.09.1944. Похований: с. Карса- 
Дуже Стопницького пов., Польща. 

АНДРЮЩЕНКО  Їван ШМико- 
лайович, 1918, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Загинув 66.03.1942. Похований: 
ст. Бринь Сухиницького р-ну Ка- 
лузької обл., Росія. 

АНДРЮЩЕНКО Олексій Трохи- 
мович, 1911, м. Барвінкове. Серж. 
Пропав без вісті. 

АНДРЮЩЕНКО Федір Григо- 
рович, 1909, м. Барвінкове. Рядовий 
Загинув 24.04.1945. Похований: 
м. Обржанд, Угорщина. 

АНТИПОВ Григорій Несторо- 
вич, 1905, м. Барвінкове Харківської 
обл. Рядовий, автоматник. Пропав 
без вісті. 


БАРАНИЧЕНКО Леонід Ники- 
форович, 1902, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

БАРАНОВ Андрій Васильович, 
1914, м. Барвінкове Рядовий. Заги- 
нув 17.03.1942. Похований: с. Пол- 
кове Сухиницького р-ну Калузь- 
кої обл. 

БАРАНОВ Василь Миколайович, 
1906, м. Барвінкове Харківської обл. 
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Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


БАРАНОВ Володимир Євста- 
фійович, 1923, м. Барвінкове. При- 
званий ФСлов'янським МВК Доне- 
цької обл. Мол. лейт., льотчик, 
951 ап 10 ак. Загинув 7.04.1945. 


БАРАНОВ Олексій Іванович, 
1911, м. Барвінкове, Рядовий, куле- 
метник. Загинув у груд. 1942. 


БАРАНОВ Петро Васильович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 12.01.1944. Похований: с. Степа- 
нівка Дніпропетровської обл. 


БАРАНОВ Петро Якович, 1924, 
м. Барвінкове Харківської обл. Гв. 
лейт. к-р роти, 125 сп. Загинув 
4.11.1943. Похований: с. Грузинівка 
Криничанського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


БАРАНОВ Степан Митрофано- 
вич, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 27.01.1943. 


БАРАНОВ Яків Миколайович, 
1915, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БАЦІЙ (Іван Єгорович, 1908, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
26.08.1942. 


БЕЗПАЛИЙ Петро Аврамович, 
1919, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну. Рядовий, 1135 сп. Помер від 
ран 3.12.1943. Похований: м. Тем- 
рюк Краснодарського краю. 

БЕЗСОННИЙ Олександр Михай- 
лович, 1920, м. Барвінкове. Мол. 
лейт. льотчик, 103 ап 230 ад. 
Пропав без вісті 22.07.1943 в р-ні 
ст. Червоноармійська. 

БЕЗСОННИЙ Степан Олексійо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1944. з 

БЕЗЧАСТНОВ Йосип Артемо- 
вич, сол, Краснопавлівка Лозівсько- 
го р-ну. Рядовий, 98 сп. Загинув 
30.06.1944. Похований: с. Олександ- 
ріпка Брестської обл., Бєларусь. 


БЕЛИМЕНКО Антон Вікторович, 
1897, м. Барвінкове. Рядовий, 27 гв. 
сп 88 гв. сд. Загинув 6.11.1943, Похо- 


ваний: Солонянський р-н Дніпро- 
петровської обл. 

БЕЛИМЕНКО Олексій Дмитро- 
вич, 1899, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БЕЛИМЕНКО Павло Андрійо- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

БЕЛИМЕНКО Пилип Данилович, 
1907, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 

БЕНДАСОВ Борис (Іванович, 
м. Ізюм Харківської обл. Ст. серж. 
Загинув 12.03.1944. Похований: 
с. Джулинка Бершадського р-ну 
Вінницької обл. 


БЕРЕЗКО Микола Тихонович, 


м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
10.11.1943. 
БЕТІН Степан Олексійович, 


1900, Дніпропетровська обл. Рядо- 
вий. Загинув 2.06.1942. Похований: 
с. Лиман Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. х 

БИЛИМ Микола Федорович, 
1925, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

БІБИК Федір Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

БІЛАН Іван Степанович, 1910, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

БІЛИЙ Іван Олексійович, 1903, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 


БІЛИЙ | Олексій | Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


БІЛИК  Федосій Сергійович, 
1912, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Єфрейтор, ст. телефоніст 561 
артп. Загинув 22.07.1943. Похова- 
ний: сел. Апраксин Кіровського р-ну 


Ленінградської обл. 


БІЛИЦЬКИЙ Дмитро Георгійо- 
вич, 1909, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув у жовт. 1943. 
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БІЛОКОБИЛА Панас Платоно- 
вич, 1906, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 28.09.1942. Похований: 
м. Волгоград, Росія. 

БІЛОУС Микита Якович, 1918, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1941. 

БІЛОУС Петро Якович, м. Бар- 
вінкове, Матрос. Пропав без вісті у 
груд. 1943, за інш. відом.-- у жовт. 
1941. 

БІЛОУС Наум Трохимович, 
1902, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 

БІЛЬЧЕНКО Їлля Федорович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БІНДАСОВ Григорій Іванович, 
1920, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.11.1941. 

БОБРОВ Василь Семенович, 
1909, Валуйський р-н Бєлгородської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 

БОБУХ Андрій Андріянович, 
1899, м. Барвінкове. Рядовий, 913 сп 
244 сд. Загинув 30.10.1943. Похова- 
ний: м. Запоріжжя, правий берег 
р. Дніпра. 

БОБУХ Андрій  Андріянович, 
1911, м. Барвінкове. Серж., к-р від- 
діл., 860 сб. Загинув 15.02.1945. По- 
хований: с. Тарнау, Німеччина. 


БОБУХ Андрій Петрович, 1896, 


м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
5.12.1943. Похований: с. Чумаки 
Дніпропетровської обл. 

БОБУХ Василь 0 Андрійович, 


м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран 25.02.1944. Похований: с. Михай- 
лівка Дніпропетровської обл. 


БОБУХ Василь Маркович, 1923, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
23.12.1942. Похований: с. Куликов- 
ський Новомиколаївського р-ну 
Волгоградської обл., Росія. 


БОБУХ Віктор Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
17.04.1942. 


БОБУХ Григорій Андрійович, 
1916, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БОБУХ Дмитро Мойсейович, 
м. Барвінкове. Ст, матрос. Загинув 
30.09.1941. Тіло віддано морю. 


БОБУХ Іван Васильович, 1924, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
30.10.1943. Похований: с, Дніпров- 
ське Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


БОБУХ  Їван Якович, 1910, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 


БОБУХ Леонід 04 Андрійович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
10.09.1943. Похований: с. Кам'янка 
Первомайського р-ну: Харківської 
обл. 

БОБУХ Михайло Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
20.08.1944. Похований: с. Вайцехув, 
Польща. 

БОБУХ Петро Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
18.12.1942. Похований: с. Гірське 
Первомайського р-ну Луганської обл. 

БОБУХ Федір Никифорович, 
1910. Серж. Загинув 25.10.1944. 

БОБУХ Федір  Самійлович. 
Серж. Пропав без вісті у груд. 1943. 

БОВА Зіновій Сергійович. Гв. 
ст. лейт., 152 сп. Загинув 27.10.1944. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

БОВА Сергій Якович, м. Барвін- 
кове. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

БОГОНОС Дмитро Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий, артилерист. 


Загинув  8.01.1945. | Похований: 
с. Уйбарак, Угорщина. 
БОГОНОС Іван Семенович, 


1910. Загинув 13.03.1944. Похова- 
ний: с. Красниці Могильовської обл., 
Бєларусь. 


| 
| 
| 
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БОГОНОС Микола Тимофійо- 
вич, 1921, с. Баранове Харківської 
обл. Техн. лейт. 1 гв. пов.-дес. 
спо 5 гв. пов»дес. див. Загинув 
20.08.1943. Похований: Охтирський 
р-н Сумської обл. 

БОГОНОС Семен Омелянович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті у 
лют. 1944. 


БОГОНОС Федір Андрійович, 
1915, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 14.12.1943. Похований: 
с. Канівське Запорізької обл. 


БОЄВ Остап Іванович, м. Курськ, 
Росія. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО Андрій Костян- 
тинович, 1911, м. Барвінкове. Серж. 
Пропав без вісті у листоп. 1943, 

БОНДАРЕНКО Віктор Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

БОНДАРЕНКО Дмитро Григо- 
рович, 1913, с. Надеждівка. Рядовий. 
Загинув 1.07.1943. Похований: Дро- 
гобузький р-н Смоленської обл., 
Росія. 

БОНДАРЕНКО Олексій Семе- 
нович, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1941. 


БОРОВИК Іван  Євграфович, 
1911, (м. (Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 27.02.1942. Похований: 


м. Рильськ Курської обл., Росія. 


БОРОВИК Яків Якович, 1924, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
15.08.1943. Похований: с. Красний 
Яр Ізюмського р-ну Харківської 


обл. 


БОРОДЬКО Василь (Іванович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БОРОТЬКО  Їван Єгорович, 
1900, м, Барвінкове. Рядовий, 113 
артп. Загинув 25.03.1945. Похова- 
ний: Н. Дзерніскі Салдуського р-ну, 
Латнія. 


БОРЩОВ Володимир  Олек- 
сандрович, 1912, м. Барвінкове. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

БОРЩОВ Микола Олександро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 13.10.1944. Похований: с. Сам- 
бор Львівської обл, 

БРАТЧЕНКО Олександр Семе- 
нович, 1926, м. Слов'янськ Донець- 
кої обл. Рядовий. Загинув 20.01.1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

БРЕСЛАВСЬКИЙ Петро Мико- 
лайович, 1907. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БРУСНИК Григорій Захарович, 
1904 м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


БУГРІЙ Іван Петрович, м. Бар- 
вінкове, Серж. Пропав без вісті. 


БУГРІЙ | Михайло Петрович, 
м. Барвінкове. Гв. ст. лейт. Загинув 
27.08.1943. Похований: с. Будилка 
Лебединського р-ну Сумської обл. 


БУДНИЙ Григорій Дмитрович, 
1924, с. Червона Кам'янка Олек- 
сандрійського р-ну Кіровоградської 
обл. Рядовий. Загинув 21.07.1943. 
Похований: с. Семенівка Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. і 

БУДЯК Микола Іванович, 1916, 
м. Барвінкове. Рядовий, Пропав без 
вісті 2.10.1941. 


БУКІН Іван Якимович. Рядовий. 
Помер від ран 25.01.1942. Похова- 
ний: Курська обл., Росія. 

БУРИЙ Іван Степанович, 1911, 
м. Барвінкове. | Лейт. | Загинув 
20.01.1943. 

БУТ Кузьма Павлович, 1907, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


"БУТ Свирид Іванович, 1 896, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
8.10.1943. Похований: с. Забори 


Чорнобильського 
обл. 


р-ну Київської 
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ВАРЕНИК Григорій Панасович, 
1907, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, 269 
гв. сп 88 гв. сд. Санітар. Загинув 
15.11.1943. Похований: с. Карайкове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ВАРЕНИК Захар Іванович, 1910, 
м. Барвінкове, Рядовий, 913 сп. За- 
гинув 1.11.1943. Похований: м. Запо- 
ріжжя, правий берег Дніпра. 

ВАРЕНИК Іван Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ВАРЕНИК Семен Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 


Г 


ГОГЕНКО Микола Платонович, 
1923, м. Барвінкове, Мол. лейт,., 
З гв. сд, Загинув 28.09.1943. Похова- 
ний: смт Пришиб Токмацького р-ну 
Запорізької обл. 


ГОЛОВАНЬОВ Володимир Пав- 
лович, 1925, Дніпропетровська обл, 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ГОЛОВКО Микола Якимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
12.10.1943. Гіохований: с. Дружелю- 
бівка Запорізької обл. 

ГОЛОВКО Олексій Мартино- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 12.10.1943. Похований: с. Дру- 
желюбівка Запорізької обл. 

ГОЛУБ Василь Степанович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
2.03.1945. Похований: с. Геллен. 


ГОЛУБ Іван Андрійович, 1900, 
м. Барвінкове.  Лейт. Загинув 
30.10.1943. Похований: с. Грушівка 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ВАРЕНИК Тимофій Панасович, 
1907, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 15.11.1943. Похований: с. Ка- 
райкове Солонянського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 


ВАСИЛЬЧЕНКО Григорій Йоси- 
пович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Іван Нефедо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ВАСЬКО Лука Максимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ВЕЛИКОЛУЦЬКИЙ (Іван Васи- 
льович, 1914, м. Барвінкове. Матрос. 
Пропав без вісті у жовт. 1943 в р-ні 
м. Санкт-Петербурга. 


Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ГОЛУБ Іван Андрійович, 1920, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГОЛУБ (Їван Іванович, 1920, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, за інш. відом.-- 
загинув у полоні 22.01.1944. 


ГОЛУБ іван Мусійович, 1906, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ГОЛУБ Леонід Васильович, 
1925, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 30.04.1943. Похований: с. Маяки 
Слов'янського р-ну Донецької обл. 

ГОЛУБ Миколо Іванович, 1918, 
м. Барвінкове. Серж. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

ГОЛУБ Яким Трохимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер 
30.11.1942 у полоні. 

ГОЛУБЕНКО Павло Антонович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
25.11.1944. Похований: с. Рипеця 
Вельковецького р-ну, Словаччина. 
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ГОНЧАР Андрій Павлович, 
м. Барвінкове, Рядовий, 512 сп. За- 
гинув 25.08.1944. Похований: с. Мя- 
екаола Тартуського р-ну, Естонія. 


ГОНЧАР Віталій Гнатович, 1921, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у трав. 1943. 


ГОНЧАР Іван Олександрович, 
м. Ашхабад, Туркменія. Рядовий. 
Загинув 22.12.1942. Похований: Ро- 
стовська обл., Росія. 


ГОНЧАРОВ Георгій Петрович. 
Рядовий. Загинув 24.10.1943. Похо- 
ваний: с. Чаплі Дніпропетровської 
обл. 

ГОНЧАРОВ Іван Юхимович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 


ГОРБ Дмитро Кузьмич, 1909, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943, 


ГОРБ Іван Федотопич, м. Бар- 
вінкове, Рядовий, сапор. Загинуп 
26.04.1945. Похований: с, Прозор- 
жице біля Брно, Чехій, 

ГОРБ Олександр Прокопопич, 


1905, м. Барвінкове, Рядовий, Заги- 
нув 22.04.1942, 


ГОРБАТЕНКО Олексій Самійло- 
вич, Курська обл, Ст, серж, Загинуп 
23.05.1944. Похопаний: є, Прудок 
Кричевського рену Могильовської 
обл., Беларусь. 

ГОРГУЛЬ Степан  Єгоройпич, 
1918, с. Шабельківка, Ги, серж, За- 
гинув 6.05.1942. Похований: є, Вистаю 
Кіровського р-ну Ленінградської 
обл. 

ГОРОДЕЦЬКИЙ Петро Сергійо- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 

ГОРОДОВИЙ Андрій (Ілліч, 
1910. Рядовий. Помер від ран 
22.07.1943, Похований: с. Бабенкове 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ГОРОДОВИЙ Арсентій Павло- 
вич, 1899, Воронезька обл. Рядовий. 
Загинув 5.02.1944. Похований: м. Ва- 
силівка Запорізької обл. 


ГОРОДОВИЙ (Гаврило (Ілліч, 
м. Барнінково, Мол. лейт. Загинув 


у верес. 1943. Похований: с. Н, На- 
деждівка Ростовської обл., Росія. 


ГОРОДОВИЙ Єгор Панасович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ГОРПИНЧЕНКО Василь Олек- 
сійович, 1914, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943, 


ГОРПИНЧЕНКО  Іва:; Тимофійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944, 


ГОРПИНЧЕНКО Сергій Марко- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 3.02.1944. Похований: Старо- 
руський р-н Новгородської обл., 
Росія. 


ГОРПІЙНЧЕНКО Федір (Івано- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Похо- 
ваний: с, Гайталово Ленінградської 
обл, 


ГОРЯЇНОВ Андрій Дорофійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ГОРЯЇНОВ Яків Дорофійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
17.09.1944. Похований: с. Гульбіу, 
Латвія. 


ГОШКО Михайло Гнатович, 
1915, м. Барвінкове, Ст. серж. Про- 
пав без вісті у серп. 1942. 


ГРЕБЕНЮК Андрій Дмитрович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий, 557 сп 
153 сд. Загинув 25.09.1943. Похова- 
ний: с, Кащеєво Смоленської обл. 

ГРЕБЕНЮК Павло Павлович, 
1908, с. Бунакове Лозівського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 5.08.1942. 

ГРЕЧКА Микита Андрійович, 
1900, с. Маргаритовка. Рядовий. За- 
гинув у 1943, Похований: с. Банне 
Донецької обл, 

ГРЕЧКО Василь Митрофанович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1944, 


ГРЕЧКО Григорій Ілліч, 1913, 
м. Барвінкове. Рядовий, 1123 сп 
335 сд. Пропав без вісті 18.05.1942. 
ГРЕЧКО Олексій Ілліч, 1908. 
Серж. Пропав без вісті у жовт, 1942. 
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ГРИГОР'ЄВ Іван Григорович, 
1918, с. Барвінкове. Рядовий, 943 сп. 
Загинув 9.11.1942. Похований: с. Ба- 
рутино Калязінського р-ну Твер- 
ської обл., Росія. 

ГРИГОР'ЄВ Петро Ілліч, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 

ГРОСВАСЕР Григорій Микито- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

ГРУБА Григорій Пилипович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ГУБА Василь Антонович, м. Бар- 
вінкове. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ГУБА Іван Аврамович, 1925, 
м. Барвінкове. Помер від хвороби 
28.04.1943. Похований: м. Сочі, 
Росія. 

ГУБА Іван Ілліч, 1921, м. Барвін- 
кове. Призваний у 1943. Серж, 
783 ап 45 ад. Пропав без вісті. 

ГУБАР Гнат Васильович, 1907, 
Чернігівська обл. Загинув 5.03.1942. 
Похований: с. Переїзне Артемів- 
ського р-ну Донецької обл. 

ГУБЕНКО щЇван Олексійович, 
1905, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті. 

- ТУБЕНКО Олексій 
1907, м. Барвінкове. 


Їванович, 
Загинув 


й 


ДАМБРОВСЬКИЙ Іван Франце- 
вич, 1902, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті. 

ДЕМ'ЯНЕНКО Леонтій Кузьмич, 
1904. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ДЕРЕВЕНСЬКИЙ Микола Анто- 
нович, 1903, м. Барвінкове. Пропав 
без вісті. 

ДЕРЕВ'ЯНКОВ Володимир Дмит- 
рович, 1926. Єфрейтор. Загинув 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


10.12.1942. Похований: с. Стара От- 
рада Волгоградської обл. 

ГУДИМ Андрій Андрійович, 
1919, м. Краматорськ Донецької 
обл. Загинув 16.07.1941. Похований: 


смт Буда-Кошелево  Гомельської 
обл., Бєларусь. 
ГУДИМ | Павло | Михайлович, 


м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ГУДИМЕНКО Микола Андрійо- 
вич, 1919, м, Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

ГУДИМЕНКО Микола Борисо- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Лейт. Заги- 
нув 12.05.1942. Похований: с. Кам'ян- 
ка Кардимівського р-ну Смолен- 
ської обл. 

ГУЛАЖЕНКО Григорій Микито- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий, 
169 сп внутр. військ НКВС. Пропав 
без вісті у груд, 1941. 

ГУЛАЖЕНКО Петро Федоро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 11.11.1944. Похований: с. Зре- 
цин Жещувського воєвод., Польща. 

ГУСАК Никифор Пантелійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ГУСЄВ Анатолій Дмитрович, 
1923, Тверська обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1944. 


25.01.1945. Похований: с. 
пень, Угорщина. 


ДЖЕЖЕРЯ Василь Дмитрович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 14.11.1942 у полоні. 


ДЖЕЖЕРЯ Михайло Назарович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
6.11.1943. Похований: с. Сликотарів- 
ка Свердловського р-ну Орловської 
обл., Росія. 


ДЖЕЖЕРЯ Федір Пилипович, 
м, Барвінкове. Рядовий. Загинув 
21.02.1945, Похований: ст. Приєкуле, 
Латвія. 
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ДЗЮБА Євдоксій Васильович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

ДЗЮБА Іван Антонович, 1921, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ДЗЮБА Павло | Антонович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 29.02.1942. 

ДЗЮБА Петро Захарович, 1910, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

ДІДЕНКО Василь Микитович, 
м. Барвінкове. Рядовий, Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ДІДЕНКО Григорій Антонович. 
Рядовий. Загинув 14.02.1945. Похо- 
ваний: с. Ліхтенвальдау, Німеччина. 

ДІДЕНКО |4іІван 9 Микитович, 
1903, м. Барвінкове. Ст-на. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДІДЕНКО Микола Григорович, 
1909, м. Барвінкове. Рядовий, авто- 
матник. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ДІДЕНКО Олексій Микитович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ДІДЕНКО Пилип Григорович, 
1907, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 10.04.1943. 

ДОВГИЙ Їван Іванович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ДОНЧЕНКО Василь Кузьмич, 
1923, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ДОНЧЕНКО Денис Володими- 
рович, 1912, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ДОНЧЕНКО (Їван Леонтійович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 22.07.1943. 

ДОНЧЕНКО їЇван Микитович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

ДОНЧЕНКО Леонтій Григоро- 
вич, 1902, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ДОНЧЕНКО Микола Леонтійо- 
вич, 1920, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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ДОНЧЕНКО Михайло Микито- 
вич, 1921, с. Надеждівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Мол. 
серж. Загинув 22.07.1943. 


ДОНЧЕНКО Степан Кирмлович, 
с. Надеждівка. Ст. серж. Помер від 
ран 29.01.1942. 

ДОРОТЕНКО Павло Аполлоно- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943, 


ДОРОТЕНКО Петро Аполлоно- 
вич, 1910, м. Барвінкове. Загинув 
у бою, Похований: с. Сметські Ви- 
селки Ульянівського р-ну Калузької 
обл., Росія. 

ДОРОШЕНКО (Їван Олександ- 
рович, 1906, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

ДРОЗД Григорій Федорович, 
1920, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941. 


ДРОЗД Ілля Петрович, 1903, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж. Пропав 
без вісті у 1942. 


ДРОЗД Михайло Дмитрович, 
1922, м. Барвінкове. | Загинув 
1.06.1942. 

ДРОЗД Петро Савелійович, 
1916, с. Надеждівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ДРОЗДОВ Митрофан Єрмола- 
йович, м. Барвінкове. Рядовий, 
десантник. Пропав без вісті у лют. 
1945. 


ДУВАНСЬКИЙ Захар Михайло- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ДУМСЬКИЙ Євген Григорович, 
1914, м. Санкт-Петербург. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 

ДЮЛЬДЯ | Федір Петрович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий, 32 сп 
12 сд. Загинув 6.03.1942. Похований: 
с. Стара Бринь Сухиницького р-ну 
Калузької обл., Росія. 

ДЯЧЕНКО щїЇван Федорович, 
1919, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 3.11.1943. Похований: с. Пере- 
коп Красноперекопського р-ну, 
Крим. 
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ЕЙБОЖЕНКО Олександр Пав- 
лович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 29.08.1941. 


Є 


ЄВГА Іван Кирмлович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

ЄВСТИГНЄЄВ іван Матвійович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 


ЄГОРОВ Георгій Георгійович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1942. 

ЄЖЕВИЙ Пилип Кіндратович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
8.02.1944. Похований: с. Мар'ївка 
Апостолівського р-ну ШДніпропет- 
ровської обл. 


ЄМЕЦЬ Василь Іванович, 1907, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ЄМЕЦЬ Іван Дмитрович, 1915, 


м. Барвінкове. Серж. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 


Ж 


ЖЕЖЕРЯ Микола Данилович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Помер від 
ран 12.12.1944. Похований: м. Бєл- 
град, Югославія. 

ЖЕЛЕЗНЯК Микола Тимофійо- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЖЕЛНІН Микола Миколайович, 
1920, м. Барвінкове. Лейт., 64 сд. За- 
гинув 13.08.1944. Похований: 


ЄМЕЦЬ Макар Дмитрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943, 


ЄПІФАНОВ  Їван (Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЄПІФАНОВ Петро Миколайо- 
вич, м. Барвінкове. Лейт. Загинув 
5.03.1943. Похований: с. Редьки Мо- 
гильовської обл., Беларусь. 


ЄРЕМЕНКО Василь Семенович, 
Чернігівська обл. Гв. рядовий. Заги- 
нув 3.02.1944. Похований: с. Волково 
Сиротинського р-ну Вітебської обл., 
Бєларусь. 

ЄРЕМЕНКО Олександр Йосипо- 
вич, м. Барвінкове. Єфрейтор, 
30 пов.-дес. п. Загинув 1.04.1945. 
Похований: с. Шапоні, Угорщина. 


ЄРЕМЕНКО Семен Йосипович, 


1902, м. Барвінкове. Єфрейтор. За- 
гинув 6.03.1945. Похований: м, Ка- 
даркут Капошварського пов., Угор- 
щина. 


с. Пеньське Білостоцького воєвод., 
Польща. 


ЖИГАЙЛО Василь Антонович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Помер у по- 
лоні 14.11.1942. 


ЖИГАЙЛО 4щван Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1942. 


ЖИГАЙЛО (Іван ш Антонович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 2.07.1942. Похований: 
військ. кладов. ст. Поворіно Воро- 
незької обл., Росія. 
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ЖИР Іван Павлович, м. Барвін- 
кове. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1945. 


ЖИР Павло Павлович, 1906, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
6.12.1943. 


ЖИЩЕНКО (Їван Савелійович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


З 


ЗАДОРОЖНІЙ Іван Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
19.03.1944. Похований: с. Мицазне 
Тернопільської обл. 


ЗАЄЦЬ Андрій Спиридонович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий, Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАЄЦЬ Григорій Захарович, 
1909, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЗАЄЦЬ Іван Антонович, 1920, 


м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 


ЗАЄЦЬ Мартин Володимиро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 

ЗАЄЦЬ "Тимофій  Федотович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЗАЙЦЕВ Андрій Васильович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
17.03.1942. 


ЗАЙЦЕВ Леонід Спиридонович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті. 


ЗАЙЦЕВ Костянтин Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
25.11.1941. Похований: с. Мартове 
Печенізького р-ну Харківської обл. 


ЗАРУДНИЙ Григорій Михайло- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Мол. серж. 
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ЖУРАВЕЛЬ Степан Самійлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1945. 


ЖУРАВЛЬОВ Степан Самійло- 
вич, 1919, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЖУРАВЛЬОВ Яків Семенович, 
1919, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


Загинув 23.03.1945. Похований: 
с. Тац, Угорщина. 


ЗАРУДНИЙ (Їван Матвійович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЗАРУДНИЙ (Іван Михайлович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941. 


ЗАРУДНИЙ Лук'ян Антонович, 
1901, м. Барвінкове. Рядовий, Заги- 
нув у полоні 5.12.1942. 


ЗАХАРОВ Андрій Васильович, 
1912, м. Барвінкове. Заст. к-ра взв., 
окр. б-н зв'язку. Загинув 8.02.1942. 
Похований: с. Ольхівка Чудовського 
р-ну Новгородської обл. 


ЗАХАРЧЕНКО Петро Григоро- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Мол. лейт., 
к-р взв. Загинув 17.08.1944. Похова- 
ний: х. Краужморг Вилкавишкського 
р-ну, Литва. 


ЗАЯРНИЙ Яків (Вікторович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 


ЗІНЧЕНКО Микола Сергійович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 14.12.1942. Похований: в р-ні 
м. Кандалакша-Алакуртті Мурман- 
ської обл., Росія. 3 

ЗІНЧЕНКО Федір Михайлович, 
1921, м. Барвінкове. Мол. лейт., к-р 
взв., 140 сд. Загинув 18.03.1943. 


ЗІРКА Павло Іванович, 1905, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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ІВАНИЦЬКИЙ Андрій Федоро- 
вич, 1915, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЇВАНИЦЬКИЙ |4Іван (Сергійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ІВАНИЦЬКИЙ Сергій Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
27.03.1942. 

ІВАЩЕНКО (Яків Семенович. 
Рядовий, 1041 сп. Загинув 12.11.1944. 
Похований: с. Ново-Села, Юго- 
славія. 

ІЇВЛЄВ Федір Семенович, 1914, 
Курська обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1941. 

ЇЛЬТН Петро Іванович, 1904, Кі- 
ровоградська обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ІЛЬЧЕНКО Іван Михайлович, 
1907, м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 


КАЙСЕРЛІ Георгій (Іванович, 
1909, м. Барвінкове. Ст. лейт. Заги- 
нув 19.09.1943. Похований: с. Оче- 
ретувате Токмацького р-ну Запо- 
різької обл. 

КАЛАЧОВ Михайло Ілліч, 1896, 
м. Барвінкове. Рядовий, 274 гв. сп 
90 гв. сд. Загинув 20.08.1943. Похо- 
ваний: с. Олексіївка Краснокутсько- 
го р-ну Харківської обл. 

КАЛАЧОВ Яків Никифорович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КАЛЬМАШ Андрій Матвійович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Гропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КАЛЬМАШ Григорій Матвійо- 
вич, 1915, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ІЛЬЧЕНКО Іван Павлович, 1907, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран 14.09.1942. 

ІЛЬЧЕНКО Лука Леонтійович, 
1909, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 28.01.1943. Похований: с. Широ- 
ке Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


ІЛЬЧЕНКО Степан Леонтійович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Загинув 
27.03.1944. Похований: с. Красиця 
Биховського р-ну Могильовської обл., 
Бєларусь. 


ІНДИКОВ Михайло Васильович, 
1914, м. Барвінкове. Призваний 
Слов'янським МВК Донецької обл. 
Ст-на. Пропав без вісті у берез. 
1945. 

ІОНОВ Василь Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
21.01.1944. Похований: с. Батово Не- 
вельського р-ну Тверської обл., 
Росія. 

ІЩЕНКО Микола Захарович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 


КАЛЬЧЕНКО Павло Окхрімович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий, ав- 
томатник. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


КАЛЮЖНИЙ Іван Васильович, 
1914, м. Барвінкове. Лейт. Пропав 
без вісті. 


КАНЮКА Дмитро Григорович 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 


КАПЛІВАЦЬКИЙ Андрій Дмит- 
рович, м. Барвінкове. Рядовий, 
406 сп 124 сд. Пропав без вісті 
30.06.1942 у с. Терезівка Курської 
обл. 


КАПЛЮВАЦЬКИЙ Василь Іва- 
нович, 1902, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КАПЛЮВАЦЬКИЙ Дмитро 


Дмитрович, м. Барвінкове. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 
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КАПЛЮВАЦЬКИЙ Іван Григо- 
рович, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 30.10.1943. Похований: 
м. Запоріжжя. 

КАПШУК Микола щІванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. Похований: с. Тарасівка 
Дніпропетровської обл. 

КАПШУК Микола Степанович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941. 

КАПШУК Петро Григорович, 
м. Барвінкове, Серж., 27 кав. п 
7 кав. д. Загинув 19.04.1945. | 

КАПШУК Степан Степанович, 
1924. Рядовий. Загинув 5.01.1945, 
Похований: м, Будапешт, Угорщина. 

КАРАМУШКА Андрій Никифо- 
рович, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КАРАТИГІН Петро Гаврилович, 
с. Надеждівка. Рядовий, 842 сп. За- 
гинув 2.10.1944. Похований: с. Кар- 
ли-баба, м. Кимпулунг, Румунія. 

КАРПЕНКО Василь Пилипович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1945. 

КАРПЕНКО Дмитро Олексійо- 
вич, м. Барвінкове. Ст. лейт. Помер 
від ран 19.01.1945, Похований: с. Па- 
нікев-Мала-Повато, Польща. 

КАРПЕНКО (Їван (Ілліч, 1914, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

КАРПЕНКО Іван Омелянович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КАРПЕНКО Іван Пилипович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КАРПЛЮК Остап Григорович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 13.05.1944. Похований: Ковель- 
ський р-н Волинської обл. 


КАРТАВИЙ щЇлля (Семенович, 
1914, Чернігівська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

КАРМАЗИН Лук'ян Семенович, 
1908, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1942. 


КАФТАН Костянтин Васильович, 
1919, м. Барвінкове. Курсант. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 

КЕЛЮХ Григорій Миколайович, 
1919, сел. Близнюки Харківсько: 
обл. Пропав без вісті у серп. 1947. 

КИРИЛОВ Борис Валентинович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
26.01.1944. Похований: Крим. 

КИРИЧЕНКО Петро Наумович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1942. 

КИРИЯЧЕНКО Антон Степано- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КИРИЯЧЕНКО Іван Лукич, 1910, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КИРИЯЧЕНКО Микола Омеля- 
нович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КИРМЯЧЕНКО Петро Наумович, 
1916, м. Барвінкове. Серж. Загинув 
9.11.1942. Похований: х. Уголь Вол- 
гоградської обл. 

КИЯН Павло Сергійович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Загинув 1.01.1944. 
Похований: брат. мог., с. Лиса Гірка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

КИЯН Петро Сергійович, 1923, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

КИЯНИЦЯ (щїван (Михайлович, 
1918, м. Барвінкове. Ст. серж. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КІКАЛОВ Гаврило Петрович, 
1920, м. Барвінкове, Лейт. 

КІМ Павло Герасимович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у бою. Похований: Запорізька обл. 

КІНАШ Григорій Миколайович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КІНАШ  Їван 9 Миколайович, 
1919, м. Барвінкове. Ст. серж. По- 
мер від ран 25.01.1942. Похований: 
м. Барвінкове. 

КЛЕЦЬ Григорій Степанович, 
1914, м. Барвінкове. Ст. серж. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 
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КЛЕЦЬ Микола Степанович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КЛИЖКО | Василь (Іванович. 
Мол, лейт. Помер від ран 4.04.1945. 

КЛУБУК Прокіп Гаврилович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 


КОВАЛЬОВ Микола Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. 


КОЖЕВНИКОВ Микола Остапо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


КОЗАЧОК Василь Кузьмич, 


пав без вісті у жовт, 1943. має «овал, м, Барвінкове, Рядовий. Заги- 


КЛУБУК Федір Макарович, 
1916, м. Барвінкове. Лейт. Загинув 
у бою. Похований: Ленінградська 
обл. 

КОБИЛЬНИК Федір Ілліч, с. На- 
деждівка. Рядовий, 117 гв. сп. Заги- 
нув 16.05.1944. Гіохований: м. Тирас- 
поль, Молдова. 

КОВАЛЕНКО Андрій Андрійо- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОВАЛЕНКО Григорій (Івано- 
вич, 1907, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

КОВАЛЕНКО Данило Якович, 
м. Барвінкове. Серж. Помер від ран 
30.02.1945. Похований: брат. мог., 
м. Кильне, Польща. 

КОВАЛЕНКО (Іван Васильович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Загинув 
6.12.1942. Похований: с. Стародубів- 
ка Волгоградської обл. 

КОВАЛЕНКО Іван Олександро- 
вич, 1914, м. Лозова Харківської 
обл, Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

КОВАЛЕНКО Микола Артемо- 
вич, 1903, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 

КОВАЛЕНКО Олексій Аполло- 
нович, 1913, м. Барвінкове. Рядовий, 
автоматник. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КОВАЛЕНКО Павло 4Якович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
10.12.1941 у полоні. 

КОВАЛЕНКО Федір Васильо- 
вич, 1902, м. Барвінкове. Ст. політ- 
рук. Загинув 30.07.1941. Похований: 
ст. Рябцево, Смоленська обл. 

КОВАЛЕНКО Яків Маркович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 


нув у верес, 1941. 

КОЗАЧОК Григорій Андрійо- 
вич. Лейт., 620 сп. Загинув 8.08.1943. 
Похований: с. Слине Всходського 
р-ну Смоленської обл. 

КОЗАЧОК Григорій Якович. 
Мол. лейт. Загинув 31.12.1941. Похо- 
ваний: м. Севастополь, Крим. 

КОЗАЧОК Михайло Павлович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий, ав- 
томатник. Пропав без вісті у берез. 
1942. 

КОЗАЧОК Тимофій Петрович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

КОЗАЧОК Тимофій Семенович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОЗАЧОК Федір Андрійович, 
1918, м. Барвінкове. М-р, 381 сп. За- 
гинув 19.01.1944. Похований: Ленін- 
градська обл. 

КОЗЛОВ Іван Дмитрович, 1915, 
м. Барвінкове. Рядовий, стрілець. 
Помер від ран у 1942. 

КОЛЕНКО Олексій Дмитрович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 27.02.1943. Похований: с. Криви- 
ці Сланцівського р-ну Ленінград- 
ської обл. 

КОЛЕСНИКОВ Григорій Федо- 
тович, м. Барвінкове, Рядовий, Заги- 
нув 2.02.1944. Похований: Бабичев- 
ський ліс, м. Твер, Росія. 


КОЛЕСНМИКОВ Іван Костянтино- 
вич, 1920, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛЕСНИКОВ Олексій Ники- 
форович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛЕСНИКОВ Микола Якович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
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20.01.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл. 

КОЛІСНИК Андрій (Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
хвороби 18.11.1943. Похований: 
м. Слов'янськ Донецької обл. 

КОЛІСНИК Андрій Трохимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
30.09.1944. Похований: с. Геботаки, 
Румунія. 

КОЛІСНИК Борис Олексійович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛІСНИК Григорій Тихонович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛІСНИК  (Їван Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОЛІСНИК Іван Сергійович, 
1900, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

КОЛІСНИК (Іван Сергійович, 
1916, м. Барвінкове. Мол. лейт,., 
заст. к-ра роти, 145 окр. сбр. Помер 
від ран. Похований: с. Булиніно Ве- 
ликолуцького р-ну Псковської обл., 
Росія. 


КОЛІСНИК (ЇІван Степанович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 28.10.1943. 


КОЛІСНИК Олексій Семенович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


КОЛІСНИК Олексій (Якович, 
м. Барвінкове. Ст. лейт. Загинув 
28.07.1943. Похований: м. Всево- 
ложськ Ленінградської обл. 


КОЛІСНИК Павло Якович, 
м. Барвінкове. Серж. Помер від ран 
7.03.1944. Похований: с. Трудолю- 
бівка | Нововоронцовського | р-ну 
Херсонської обл. 

КОЛІСНИК Савелій Євдокимо- 
вич, | м. Барвінкове. | Загинув 
25.03.1942. Похований: с. Котир 
Смоленської обл., Росія. 

КОЛІСНИК Тихін Тимофійович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


КОЛІСНИЧЕНКО (|Їван Єгоро- 
вич, 1912, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 


КОЛІСНИЧЕНКО Ілля Сидоро- 
вич, 1913, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


КОЛІСНИЧЕНКО Трохим Анд- 
рійович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОЛОМІЄЦЬ Дмитро Володи- 
мирович, 1911, м. Барвінкове, Рядо- 
вий. Загинув 13.04.1943. Похований: 
с. Красний Оскіл Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 


КОЛОМІЄЦЬ Яків Корнійович, 
1901, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Ізюмським РВК. Загинув у груд. 
1943. Похований: с. Червона Гуса- 
рівка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОМПАНІЄЦЬ Андрій Микито- 
вич, 1916, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 

КОМПАНІЄЦЬ (Іван Андрійо- 
вич, 1919, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОМПАНІЄЦЬ Іван Назарович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
12.08.1943. Похований: смт Ново- 
покровка Чугуївського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОМПАНІЄЦЬ Микола Андрі- 
йович, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 

КОМПАНІЄЦЬ Степан Васильо- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КОМПАНІЄЦЬ Яків Герасимо- 
вич, м. Барвінкове. Ст. серж. Заги- 
нув 7.02.1944. Похований: с. Дроз- 
дове | Новосокольницького р-ну 
Тверської обл. 

КОПЕЙКО Микола Петрович, 
1914, Барвінківський р-н Харківської 
обл. М-р, к-р арт. дивіз. Помер від 
ран 4.03.1945. Похований: м. Бене, 
Латвія. 

КОПІЙКА Дмитро Захарович, 
1907, м. Барвінкове. Призваний Ко- 
стянтинівським РВК Донецької обл, 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 
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КОРНІЄНКО Данило Панасо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

КОРНІЄНКО (Їван Матвійович, 
м. Барвінкове. Матрос Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

КОРНІЄНКО Петро Никифоро- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Ст-на. За- 
гинув 29.08.1941. Похований: с. В. Бі- 
лозерка Херсонської обл., за інш. 
відом.-- помер від ран 14.10.1944. 
Похований: с. Ашкодоле, Литва. 

КОРНІЄНКО Яків Панасович, 
1913, м. Барвінкове, Рядовий. Похо- 
ваний: с. Лиса Балка Солонянського 
р-ну Дніпропетровської обл. 

КОРОБЕЙКО Михайло Лаврен- 
тійович, 1906, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Загинув 5.12.1941. 

КОРОЛЬОВ Іван Іванович, 1912, 
Дніпропетровська обл. Мол. серж. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

КОРЗЮК  Їван Прокопович, 
1909, с. Надеждівка. Ст. серж. Заги- 
нув 17.05.1944. Похований: Латвія. 

КОРЗЮКОВ Єгор Антонович, 
1907, с. Надеждівка. Рядовий. Заги- 
нув 3.09.1943. Похований: с. Пере- 
мога Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 

КОСЕНКО Олексій Тимофійо- 
вич, 1924, с. Василівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОСОВ Сергій Петрович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 


КОСТЕНКО Гаврило Ілліч, 1908, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

КОСТЕНКО Микола Максимо- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОСТРУБ Тимофій Михайлович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КОСЬМИН Григорій Митрофа- 
нович, м. Барвінкове. Рядовий, 
244 сп, Загинув 18.11.1943. Похова- 
ний: с. Куйбишевка Солонянського 
р-ну Дніпропетровської обл. 
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КОШЕВИЙ Матвій Андрійович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 20.01.1943. Похований: х. Ли- 
манський Ростовської обл. 

КРАВЧЕНКО Борис (Іванович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КРАВЧЕНКО Сергій Прохоро- 
вич, 1904, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КРЯЧКО Андрій Андрійович, 
1910, м. Барвінкове, Ст, серж. По- 
мер від ран 6.06.1944. 

КУДІЙ | Степан Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
27.07.1944. Похований: Каргатова 
Балка Тираспольського р-ну, Мол- 
дова. 


КУДРЯВЦЕВ Іван Панасович. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

КУЗЬМЕНКО Василь Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
5.08.1942. Похований: ст. Качидіно 
Волгоградської обл. 

КУЗЬМЕНКО Федір Антонович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 21.06.1942. Похований: Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 


КУЛИК Микола Іванович, 1919, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
7.04.1942. Похований: с. Ізвольськ 
Юхновського р-ну Калузької обл., 
Росія, 


КУЛИК Василь Захарович, 1917, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

КУЛИНИЧ Єгор Михайлович, 
1913, м. Барвінкове. Ст. лейт. Заги- 
нув 6.07.1942. 


КУМ Іван Герасимович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КУМ Павло Герасимович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
11.10.1943. Похований: с. Василівка 
Запорізької обл. 


КУПЛЕВАЦЬКМИ Григорій Іва- 
нович, 1922, м. Барвінкове. Рядовий. 
Помер від ран 21.11.1944. Похова- 
ний: м. Лезотаркани, Угорщина. 
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КУПЛЕВАЦЬКИЙ Петро Григо- 
рович, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 10.03.1943. 

КУРИЩЕНКО Микола Григоро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий, 625 сп. 
Загинув 26.08.1945. Похований: 
с. Кодатунь. Маньчжурія. 


КУЧЕРЕНКО | Василь 4Якович, 
1909, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КУЧЕРЕНКО Микола Омеляно- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КУЧЕРЕНКО Олександр Андрі- 


Л 


ЛАЗУРЕНКО (Іван Григорович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 6.12.1942. Похований: Калачин- 
ський р-н Волгоградської обл. 

ЛАЗУРЕНКО Микола Климович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1945, 


ЛЕБІДЬ Василь Олександрович, 
1922, м. Барвінкове. Ст. лейт. 


ЛЕВЧЕНКО Володимир Федо- 
рович, 1922, м. Барвінкове. Матрос. 
Загинув 12.09.1943 у р-ні м. Новоро- 
сійська. Похований: м. Новоросійськ 
Краснодарського краю. 


ЛЕЛБИК Григорій Якович, 1906, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Матрос. Загинув 
4.11.1943. Похований: с. Грушівка 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


ЛЕОНОВ Григорій Федорович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті у ве- 
рес. 1941. 

ЛЕОНОВ Микола Петрович, 
м. Барвінкове. Мол. серж. Помер 
від ран 5.07.1943. Похований: м. Ге- 
ленджик Краснодарського краю. 

ЛИМАНСЬКИЙ Борис Якович, 
1925, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 


йович, 1903, м. Барвінкове. Рядовий, 
автоматник. Загинув у 1945. 
КУЧЕРЕНКО Олександр Омеля- 
нович, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 
КУЧЕРЯВИЙ Степан Васильович, 
1910, м. Барвінкове. Мол. серж. 
Пропав без вісті 10.12.1943. 


КУЧЕРЯВИЙ Федір Григорович, 
м. Барвінкове. Ст. серж. Пропав без 
вісті у черв. 1942. 

КУЦ Іван Вікторович, 1910, 
м. Барвінкове. Рядовий, Пропав без 
вісті у трав. 1942. 


нув 14.12.1943. Похований: с. Нар- 
жой Ставропольського краю, Росія. 
ЛИМАНСЬКИЙ Яків 4 Якович, 
1912, м. Балаклія. Рядовий. Загинув 
14.10.1943. Похований: м. Запоріжжя. 
ЛИМАР Михайло  Власович, 
1914, м. Барвінкове, Рядовий. Заги- 
нув 3.01.1942. Похований: м. Мало- 
ярославець Московської обл. 
ЛИСИЦЬКИЙ Костянтин Олек- 
сійович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
ЛИСИЦЯ Дмитро щ4їІванович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 194 артп. 
Пропав без вісті у трав. 1944, 
ЛИСИЦЯ Онисим Саливонович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 


ЛІСНИЦЬКИЙ Андрій Іванович, 
1907, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 


ЛІСНИЦЬКИЙ Володимир Опа- 
насович, 1910, м. Барвінкове. Серж. 
Пролаз без вісті 27.07.1942. 


ЛІСНИЦЬКИЙ іван Степанович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ЛІСНИЦЬКИЙ їван Степанович, 
1926, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 5.11.1943. Похований: с. Ханде- 
міївка Кобеляцького р-ну Полтав- 
ської обл., за інш. даними -- пропав 
без вісті у січ. 1944. 
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ЛИТВИНОВ Денис Григорович, 
1915, м. Барвінкове. Матрос. Заги- 
нув 1.11.1943. Похований: ст. Ліве 
Запоріжжя. 

ЛИТВИНОВ Олексій Степанович, 
1907, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 

ЛИТВИНОВ Семен Федорович, 
1912, Воронезька обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЛИТВИЩЕНКО Гаврило Опана- 
сович, м. Барвінкове. Рядовий. За- 
гинув 27.11.1943. Похований: ст. Не- 
забудь Дніпропетровської обл. 

ЛИТВИЩЕНКО Митрофан Геор- 
гійович, 1899, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЛИТВИЩЕНКО Тихін Степано- 
вич, 1907, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 

ЛИТОВЧЕНКО  (Їван Якович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 29.08.1942. Похований: 
м. Саратов, Росія. 

ЛИЩЕНКО Василь Никифоро- 
вич, 1899, м. Барвінкове. Ст. лейт. 
Помер від ран 11.04.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 

ЛОБОДА Володимир Іванович, 
Рядовий, 1114 зеніт. артп. Загинув 
6.01.1945. Похований: Угорщина. 

ЛОБУЗИН Арсентій Миколайо- 
вич, 1899. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 

ЛОЙ Павло Іванович, 1915, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


М 


МАГДА Григорій Єгорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

МАГДА Григорій Іванович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 

МАГДА Григорій Корнійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ЛОМАКА Степан Ілліч, 1910, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЛОМАКА Федір Ілліч, 1907. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лип. 1942, 


ЛОМАКА Федір Якович, 1912, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЛОМАКА Яків Юхимович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

ЛУБІЙ Григорій Зіновійович, 
1917, м. Барвінкове. Матрос. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 


ЛУБІЙ Іван Зіновійович, 1909, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез 1943, за інш. відом.-- 
у груд. 1943. 

ЛУБІЙ Іван Петрович, 1911, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ЛУБІЙ Михайло Зіновійович, 
1920, м. Барвінкове, Матрос. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 


ЛУБІЙ Олександр Зіновійович, 
1914, м. Барвінкове. Матрос. Про- 
пав без вісті у черв. 1941. 


ЛУЧАНІНОВ Єгор Сергійович, 
м. Барвінкове. Єфрейтор. Помер 
від ран 27.02.1944. Похований: 
сел. Молодче. 

ЛЯДНОВ Олексій Сергійович, 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1942. 

ЛЯХ Георгій Макарович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


1942. Похований: м. Барвінкове 
арківської обл. 
МАГДА Григорій Федорович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у полоні 4.01.1943. 


МАГДА Дмитро Іванович, 1910, 
м. Барвінкове. Мол. серж. Загинув 
14.12.1942. Похований: с. Дмитрівка 
Городищенського р-ну Волгоград- 
ської обл., Росія. 

МАГДА Іван Петрович, 1909, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 
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МАГДА |Микола Васильович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

МАЗИЛКІН Микола Миколайо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1942. 

МАКСИМЮК Дмитро Гаврило- 
вич. Серж. Пропав без вісті у 1944. 

МАЛАНІН Віктор Миколайо- 
вич, 1925, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 24.12.1943. Похований: 
с. Негребівка Радомишлського р-ну 
Житомирської обл. 

МАЛИЙ Олексій Лаврентійович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 848 сп. За- 
гинув 16.08.1943. Похований: с. Ти- 
хоцьке Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

МАЛЮТА Василь Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

МАЛЮТА Григорій Микитович, 
1924, м. Барвінкове. Серж. Загинув 
14.07.1943. Похований: с. Тепле 
Курської обл., Росія. 

МАЛЮТА  Їван Микитович, 
м. Барвінкове. Ст. серж. Загинув 
4.03.1944. Похований: с. Бронники 
Рівненського р-ну Рівненської обл. 

МАЛЮТА Михайло (Іванович, 
м. Барвінкове. Ст. лейт. 283 ап. 
Пропав без вісті. 

МАЛЮТА Микола (Іванович. 
Лейт. Загинув. 

МАЛЮТА Микола Микитович, 
1923, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у полоні 21.10.1942. 

МАНЦЕВ  Їван Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 116 сп. По- 
мер у госпіталі 26.02.1944. Похова- 
ний: с. Нілова Осташківського р-ну 
Тверської обл., Росія. 

МАНЦЕВ Микола Михайлович, 
1922, с. Андріївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

МАРТИНЕНКО Дмитро Григо- 
рович, 1901. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

МАРТИНЕНКО Федір Євдоки- 
мович, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 31.12.1943. Похований: 
м. Красний Лиман Донецької обл. 


МАСЛОВ Іван Федорович. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАСЛЮК  Їван Гаврилович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий, 5 гв. 
кав.п. Загинув 20.04.1945. Похова- 
ний: с. Дейчбозима, Німеччина. 

МАТВЄЄВ Іван Дмитрович, 
1922, м. Барвінкове. Ст. серж. Заги- 
нув 26.12.1943. Похований: с. Н. Фе- 
дорівка Запорізької обл. 

МАТВЄЄВ Іван Іванович. Мол. 
серж. Загинув 20.01.1945. Похова- 
ний: с. Садло Краковського воє- 
вод., Польща. 

МАТВЄЄВ Костянтин Семено- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1944. 

МАТВЄЄВ Микола Семенович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

МАТЧЕНКО Іван Якович, 1909, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

МАТЧЕНКО ш Олексій Якович, 
1912, м. Барвінкове. Серж. Помер 
від ран 19.07.1943. Похований: 
с. Олександрівка Луганської обл. 

МАТЧЕНКО Яків Григорович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1945. 

МАТЮЩЕНКО Дмитро Петро- 
вич, 1916, м. Барвінкове. Мол. лейт. 
Загинув 14.10.1942. 

МАЧИХІН Іван 9 Антонович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943, 

МЕДВІДЬ 4їІван 9 Васильович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 33 гв. сп. 
Загинув 22.04.1945, Похований: 
м. Калінінград, Росія. 

МЕДВЕДЄВ Григорій Дмитро- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Лейт. 

МЕЛЬНИК Дмитро Дмитрович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 

МЕЛЬНИКОВ Іван Миколайо- 
вич, 1894, м. Барвінкове. Рядовий. 
Помер від ран 15.01.1945. Похова- 
ний: с. Салксенматон, Угорщина. 

МЕРЧАЛОВ Гаврило Кирилович, 
1909, Архангельська обл., Росія. Ря- 
довий. Пропав без вісті у черв. 1942. 
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МИЛАНІН Віктор Миколайович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран 21.07.1944. Похований: с. Крас- 
ногорськ Тверської обл., Росія. 

МИРОНЕНКО (Іван Васильович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 20.10.1944. Похований: Угор- 
щина. 

МИТЬКО Михайло Панасович, 
1910, м. Барвінкове. Помер від хво- 
роби 19.06.1942. Похований: Преоб- 
раженське кладов., м. Москва. 

МИХАЙЛОВ Іван Олексійович, 
1894. Лейт. к-р танка. Загинув 
25.05.1942. Похований: м. Барвінко- 
ве Харківської обл. 

" МІРОШНИЧЕНКО Федір Абра- 
мович, 1911, м. Барвінкове. Серж. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

МІТІН Григорій Володимиро- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 

МІЩЕНКО Василь Семенович, 
.1910, м. Барвінкове. К-н. Пропав без 
вісті. 

МІЩЕНКО Данило Пилипович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941, 

МІЩЕНКО щІЇван Григорович, 
м. Барвінкове. Політрук, 475 сп. За- 
гинув 16.09.1941. Похований: с. Кру- 
тогорка Рославльського р-ну Смо- 
ленської обл. 

МІЩЕНКО Іван Якович, м. Бар- 
вінкове, Рядовий, 260 сп. Загинув 
7.11.1944. Похований: с. Вечиш, 
Угорщина. 

МІЩЕНКО Микола Максимо- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Серж. 
Пропав без вісті у листоп, 1944. 

МІШИН Омелян Максимович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

МОЙСЕЄВ Іван Андрійович, 
1903. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1944. 

МОЙСЕЄВ Олексій Андрійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

МОЙСЕЄНКО Віктор Андрійо- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Ст. лейт,, 


283 гв. сп. Пропав без вісті у трав. 
1942. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


МОЛИБОГ Іван Єлизарович, 
м. Барвінкове, Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

МОРГУН Василь Кузьмич. 
Мол. серж., 157 протитанк. артп. За- 
гинув 20.01.1943. Похований: с. Дмит- 
рівка Волгоградської обл., Росія. 

МОРГУН Семен Трохимович, 
м. Барвінкове, Помер від ран 
12.03.1944. Похований: с. Озерни 
Краковського воєвод., Польща. 

МОРДАНЬ Олександр Мироно- 
вич, 1913. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


МУРАВИОВ Олександр Івано- 
вич, Смоленська обл., Росія. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

МУРАВИОВ Сергій Олексійо- 
вич, 1908. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


МУХІН Андрій Миколайович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 1.09.1944. Похований: с. Дами- 
рово Люблінського воєвод., Польща. 

МУХІН Василь Миколайович, 
1919, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті у черв. 1941, 

МУХІН Григорій 0 Антонович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 68 сп. Про- 
пав без вісті у серп. 1944. 

МУХІН Григорій 0 Панасович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий, стрі- 
лець. Пропав без вісті 17.02.1944 
у Лисянському р-ні Черкаської обл. 

МУХІН Іван Аполлонович, 1900, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МУХІН Михайло (Іванович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у січ. 1945. 

МУХІН Тимофій Панасович, 
1917, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у верес. 1941 під Харковом. 

МУШЕНКО Василь Олександ- 
рович, 1900, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт, 1943. 

МУШЕНКО (Іван Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий, Пропав без 
вісті 26.07.1942. 

МУШЕНКО Михайло Йосипо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 
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НАБОКА Михайло Павлович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 23.09.1943. Похований: с. Зеле- 
ний Якимівського р-ну Запорізької 
обл. 

НАЗАРЕНКО Григорій Петро- 
вич, 1904, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

НАЗАРЕНКО Дмитро Павлович, 
1917, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1941. 

НАЗАРЕНКО Іван Ілліч, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 

НАЗАРЕНКО Михайло Петро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Загу- 
нув 28.02.1943. Похований: м. Лозо- 
ва Лозівського р-ну Харківської обл. 

НАЗАРЕНКО Сергій Ілліч, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
28.02.1943. Похований: м. Барвінко- 
ве Харківської обл. 

НАЗАРІН Федір Гнатович, 1907, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у груд. 1942. 

НАЗАРОВ Павло Купріянович, 
1913, м. Куп'янськ. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

НАРУБАЦЬКИЙ Федір Григоро- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 

НАТОЛОКА Григорій Іванович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 

НАТОЛОКА Григорій Семено- 
вич, 1906, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 16.09.1942. Похований: 
м. Малгобек, Чечня. 

НАТОЛОКА (Іван (Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
11.03.1943. 

НАТОЛОКА Іван Порфирович, 
1912, м. Барвінкове. Пропав без ві- 
сті у листоп. 1943. 

НАТОЛОКА (їЇван Сергійович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. По- 


мер від ран 23.10.1944. Похований: 
м. Киштелек, Угорщина. 
НАТОЛОКА Никифор Семено- 
вич, 1916, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 
НАТОЛОКА Пантелій Назаро- 


вич, м. Барвінкове, Рядовий. Помер 
24.08.1942 у полоні. 


НЕГОДУЙКО (Їван Антонович, 
м. Барвінкове. Лейт. Помер від ран 
23.08.1942. Похований: с. Какушкіно 
Сафоновського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 

НЕЖНОВ Микола Равельович, 
1905. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 

НЕКРАСОВ Іван Семенович, 
1912, Воронезька обл. Серж. Заги- 
нув 21.05.1942, 

НЕСЕНОВ (Їван Тимофійович, 
1922, м. Барвінкове Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

НЕСЕНОВ Микола Тимофійо- 
вич, 1925, м. Барвінкове. Рядовий, 
автоматник. Пропав без вісті у квіт. 
1944, 

НЕСЕНОВ Сергій Тимофійович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий, авто- 
матник. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

НЕСТЕРЕНКО Андрій Олексійо- 
вич, 1910, м. Барвінкове. Рядовий, 


автоматник. Пропав без вісті у трав. 
1943. 


НЕСТЕРЕНКО Василь Олексійо- 
вич, 1915, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

НЕСТЕРЕНКО Григорій Пилипо- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941, 

НЕСТЕРЕНКО Марко Калинович, 
1899, м. Барвінкове. Рядовий, 269 сп. 
Загинув 19.03.1944. | Похований: 
с. Спиридонівка Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл. 

НЕСТЕРЕНКО Павло Олексійо- 
вич, 1919, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

НЕСТЕРЕНКО Семен Олексійо- 


вич, м. Барвінкове. Лейт. Загинув 
20.09.1944. 
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НЕСТЕРЕНКО Федір Йосипович, 
1915, м. Барвінкове. Ст-на. Пропав 
без вісті у січ. 1943. 

НЕЧАЄВ Іван Петрович, 1921, 
Самарська обл. Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

НІКОЛЕНКО (Іван Ілліч, 1923, 
м. Барвінкове, Рядовий, водій, 127 тп 


о 


ОБИХВІСТ Андрій Антонович, 
1906, м. Барвінкове. Мол. серж. По- 
мер від ран 14.04.1944. Похований: 
м. Кюрет-Ладань, Угорщина. 

ОБИХВІСТ Андрій Трохимович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 26.02.1943. Похований: с. Бра- 
гіно Староруського р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 

ОБИХВІСТ Григорій Олександ- 
рович, 1911, м. Барвінкове. Лейт., 
нач. хім. служби, 514 сп 172 сд. По- 
мер від ран 25.08.1943. Похований: 
с. Мала Єремівка Краснолимансько- 
го р-ну Донецької обл. 

ОБИХВІСТ Григорій Олексійо- 
вич, 1928, м. Барвінкове. Рядовий, 
1962 артп. Пропав без вісті у січ. 
1945, 

ОБИХВІСТ Григорій Тимофійо- 
вич, 1908, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

ОБИХВІСТ Кузьма Григорович, 
1897, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1944. 

ОБИХВІСТ Максим Корнійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ОБИХВІСТ Петро Семенович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1941. 

ОБИХВІСТ Федір Федорович, 
1922, м. Барвінкове. Ст. серж, Заги- 
нув 6.07.1943. Похований: с. Коче- 
тівка ЇІвнянського р-ну Бєлгород- 
ської обл., Росія. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


49 мех. бр. 6 гв. мех. кор. Загинув 
28.07.1943. Похований: Болховський 
р-н Орловської обл. 


НІКОЛЕНКО Яків Трохимович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 575 сп. За- 
гинув 14.09.1943. Похований: Пол- 
тавська обл. 


ОБИХВІСТ Яків Петрович, 1918, 
м. Барвінкове. Призваний Льгов- 
ським РВК Курської обл. Мол. 
серж., юр відділ. 921 сп 249 сд. За- 
гинув 13.12.1941. Похований: с. Бор 
Калязінського р-ну Тверської обл., 
Росія. 


ОВОДЕНКО Олександр Івано- 
вич, м. Барвінкове, Мол. серж. Заги- 
нув 2.11.1943. Похований: смт Верх- 
ній Рогачик Херсонської обл. 

ОВЧАРЕНКО Федосій Семено- 
вич, 1907, Київська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ОВЧАРОВ Микола Федорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ОДОД Трохим Іванович, 1913. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1941. 

ОЛІЙНИК Олександр А., 1915, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
11.01.1943 у таборі військовополо- 
нених. Похований: м. Славута Хмель- 
ницької обл. 

ОЛИФІРОВСЬКИЙ Яків Кири- 
лович, 1905, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Іван Микитович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ОНИЩЕНКО Віктор Гаврилович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1943. 


ОРЕЛ Йосип Дмитрович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер 
21.05.1942 у полоні. 


ОРЕЛ Микола Васильович, 1924, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
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вісті 3.08.1943 у с. Богородичне 
Слов'янського р-ну Донецької обл. 

ОРЕЛ Михайло Іванович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1944. 


ОРЕЛ Яків Федорович, 1914, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран у листоп. 1941. 

ОРЛОВ Омелян Миколайович, 
1915. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

ОСАДЧИЙ Андрій Євдокимо- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий, 134 артп. 
Пропав без вісті у січ. 1945. 

ОСАДЧИЙ Андрій Михайлович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Помер від 
ран 8.12.1943. Похований: с. Кали- 
нівка Дніпропетровської обл. 

ОСАДЧИЙ Андрій Самойлович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ОСАДЧИЙ Василь Григорович, 
1909, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 

ОСАДЧИЙ (щВасиль Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ОСАДЧИЙ Григорій Опанасо- 
вич, 1915, м. Барвінкове. Ст-на. За- 
гинув 27.07.1943, Похований: с. При- 
шиб Слов'янського р-ну Донецької 
обл. 

ОСАДЧИЙ Григорій Семено- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Єфрейтор. 
Загинув 3.08.1941. Похований: с. Ба- 
релки. 


ОСАДЧИЙ Данило Терентійо- 
вич, 1899, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 18.02.1945. . 

ОСАДЧИЙ Іван Євдокимович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у черв. 1942. 

ОСАДЧИЙ Іван Іванович, 1916, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ОСАДЧИЙ (їван (Ілліч, 1917, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. ; 

ОСАДЧИЙ (їЇван Михайлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 


1.12.1943. Похований: с. Олександ- 
рівка Дніпропетровської обл. 

ОСАДЧИЙ |ЇІван Олексійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ОСАДЧИЙ (Їван Онисимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1944. 


ОСАДЧИЙ Іван Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ОСАДЧИЙ Іван Терентійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав бе- 
вісті у січ. 1944. 


ОСАДЧИЙ (їлля Андрійович, 
1913, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

ОСАДЧИЙ Михайло Михайло- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 


ОСАДЧИЙ Олександр Андрі- 
йович, 1921, м. Барвінкове. Ст-на. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

ОСАДЧИЙ Олександр (Ілліч, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1943. 

ОСАДЧИЙ Олександр Пили- 
пович, 1907, м. Барвінкове. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ОСАДЧИЙ Пилип  Пудович, 
1908, м. Барвінкове. Політрук. Про- 
пав без вісті у 1941. Північно- 
Західний фронт. 

ОСАДЧИЙ Степан Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ОСАДЧИЙ Тимофій Іванович. 
Загинув 27.01.1945. Похований: Ка- 
лінінградська обл., Росія. 

ОСАДЧИЙ Федір Мойсейович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1942. 


ОСАДЧИЙ Яків Григорович, 
м. Барвінкове. Ст-на. Помер від ран 
14.05.1943. Похований: м. Ровеньки 
Луганської обл. 


ОСИПЕНКО |Їван Семенович, 
1914. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 
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ОСИПЕНКО Микола Терентійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Помер 
від ран 21.05.1944. Похований: с. Та- 
расівка Іванівського р-ну  Оде- 
ської обл. 


ОСИПОВ Олександр Пилипо- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Ст-на. За- 
гинув 27.09.1943. Похований: с. Гри- 
горівка Київської обл. 


ОСЬМУХА Григорій Олександ- 
рович, м. Барвінкове. Рядовий. За- 
гинув 23.07.1942. 


ОСЬМУХА Іван Федорович, 
1923, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ОСЬМУХА Свирид Сергійович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ОТЧЕНАШ Антон Йосипович, 


ПАВЛОВ Віктор Васильович, 
1912, м. Барвінкове. Лейт. Пропав 
без вісті. 

ПАВЛОВ  їЇван Васильович, 
Мол. к-р. Загинув 14.02.1942. Похо- 
ваний: м. Барвінкове Харківської обл. 

ПАВЛОВ Лев Семенович. По- 
літрук. Помер від ран у 1943. Похо- 
ваний: с. Надеждівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. 

ПАВЛИК Михайло Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ПАВЛОВСЬКИЙ Андрій Петро- 
вич, 1904, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1944. 

ПАВЛОВСЬКИЙ Іван Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
23.10.1943. Похований: с. Павлівка 
Костянтинівського р-ну, Донецької 
обл. 

ПАВЛЮКОВ Єгор Самійлович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 
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1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ОТЧЕНАШ Григорій Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
22.03.1944. Похований: с. Камишев- 
ка Джанкойського р-ну, Крим. 

ОТЧЕНАШ Іван Гнатович, 1924, 
м. Барвінкове Харківське обл. При- 
званий Краматорським'?РВК. Рядо- 
вий. Пропав без вісті. 

ОТЧЕНАШ Іван Іванович, 1923, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
16.06.1944. Похований: Оргіївський 
р-н, Молдова. х 

ОТЧЕНАШ (ван Юхимович, 
1916, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ОТЧЕНАШ Максим Свиридович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1942. 


ПАЛИШКУР Василь Васильович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
22.11.1941, 


ПАЛЬЧУН Серафим Антонович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 28 сп. Заги- 
нув 17.05.1942. 


ПАНІОТОВ Федір Якович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ПАНЧЕНКО Андрій Федорович, 
1915, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ПАНЧЕНКО Григорій Савелійо- 
вич, 1898, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 11.09.1943. Похований: 
с. Пантелієва Балка Зміївського р-ну 
Харківської обл. 


ПАНЧЕНКО Микита Федоро- 
вич, 1920, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПАНЧЕНКО Микола Петрович, 
м. Барвінкове. Ст. лейт. Загинув 
24.08.1942. 


ПАНЧЕНКО Микола Федоро- 
вич, 1926, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ПАНЧЕНКО Михайло Михайло- 
вич, 1908, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ПАНЧЕНКО Сергій Пантелійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ПАШКО Іван Іванович, м. Бар- 
вінкове. Ст. серж. Загинув 10.09.1944. 
Поховани;є: м. Радзимін, Польща. 

ПАШОВ  Їван Миколайович, 
1916, Харківська обл. Серж. Про- 
пав без вісті у лют. 1945, 

ПАЩОНКО Андрій Пилипович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті. і 

ПАЩЕНКО Володимир Омеля- 
нович, 1926, м. Барвінкове. Рядовий, 
Пропав без вісті у верес, 1944. 

ПАЩЕНКО Іван Петрович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1942. 

ПАЩЕНКО (їЇван Олександро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Помер 
від ран 30.06.1944. Похований: 
м. Піпіула. 

ПАЩЕНКО Михайло Іванович, 
1902, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ПАЩЕНКО Михайло Петрович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у листоп. 1943. 

ПАЩЕНКО Олексій Тихонович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран 29.11.1943. Похований: с. Ні- 
кольське Дніпропетровської обл. 

ПАЩЕНКО Олексій Федоро- 
вич, 1908, м. Барвінкове. Серж. За- 
гинув 26.06.1943. 

ПАЩЕНКО Петро Макарович, 
1909, м. Барвінкове. Рядовий, Похо- 
ваний: с. Лопушна, Молдова. 

ПАЩЕНКО Семен Кузьмич, 
м. Барвінкове. Рядовий: Пропав без 
вісті. 

ПАЩЕНКО Степан Костянтино- 
вич, 1903, м. Барвінкове. 

ПЕДЕНКО Антон  Никаноро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий, Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

ПЕДЕНКО Арсентій Гнатович, 
1917, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 
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ПЕДЕНКО |4їІван 94 Артемович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПЕРЕБИЙНІС Андрій Гаврило- 
вич, 1904, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПЕРЕБИЙНІС Микола Васильо- 
вич, 1909, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1948. 

ПЕРЕБИЙНІС Микола Лавренті- 
йович, 1904, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПЕРЕБИЙНІС Олексій Микола- 
йович, 1925, м. Барвінкове. Рядовий. 
Похований: м. Дейг-Кронс, Німеч- 
чина. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Іван Якович, 1915, 
м. Барвінкове. Серж. Пропав без ві- 
сті у квіт. 1942. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Степан Андрійо- 
вич, 1914, м. Барзгінкове, Помер від 
ран у 1944. Похований: с. Іпурені, 
Румунія. 

ПЕРЕРВА Василь Федорович, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 2.12.1943. Похований: с. Ми- 
хайлівка Дніпропетровської обл. 

ПЕСЦОВ Василь Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
4.11.1943. Похований: Солонянський 
р-н Дніпропетровської обл. 

ПЕТРОВ Тимофій Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 606 сп. За- 
гинув у 1945. Похований: х. Дум- 
бурн, Латвія. 

ПЕТРУХНЕНКО Григорій Івано- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 

ПЕТРУХНЕНКО Микола Івано- 
вич, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1945. 

ПЕТРУХНЕНКО Олексій Кіндра- 
тович, 1910, м, Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1945. 

ПЕТРУШОВ  |Їван Якимович, 
1903. Рядовий. Загинув 1.10.1942. 
Похований: с. Волотники Смолен- 
ської обл., Росія. 


ПЕЧЕНИЙ Микола Прокопович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
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1.04.1944. Похований: с. Коопти Ві- 
тебської обл., Бєларусь. 

ПИЧИРИЧКА Сергій Семено- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ПІНЧУК Анатолій Кузьмич, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип, 1942. 

ПІНЧУК Катерина Миколаївна, 
м. Барвінкове. Рядовий. Померла від 
ран 29.11.1943. Похована: с. Лісники 
Яготинського р-ну Київської обл. 

ПІНЧУК Олександр Романович, 
м. Барвінкове. Серж., 93 тп. Загинув 
10.02.1945. Похований: с. Клапмен, 
Німеччина. 

ПІНЧУК Роман Кузьмич, 1903, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1942. 

ПІСКОВСЬКИЙ Гаврило Павло- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 24.01.1944. Похований: Полі- 
ський р-н Київської обл. 

ПІСКОВСЬКМИ Григорій Дени- 
сович, 1898, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПІСКОВСЬКИЙ Дмитро Григо- 
рович, м. Барвінкове. Серж. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

ПІСКОВСЬКИЙ Захар Іванович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 15.01.1944. Гіохований: Керчен- 
ський р-н, Крим. 

ПІСКОВСЬКИЙ Іван Максимо- 
вич, м. Барвінкове. Мол. серж. За- 
гинув 28.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ПІСКОВСЬКИЙ Микола Васильо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ПІСКОВСЬКИЙ Микола Степа- 
нович, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПІСКОВСЬКИЙ Олександр Гри- 
горович, 1926, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Загинув 16.09.1943. Похований: 
Глинський рено Смоленської обл., 
Росія. 

ПІСКОВСЬКИЙ Олександр Сте- 
панович, 1914, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПІСКОВСЬКИЙ Павло Корнійо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Пропав 
без вісті. 

ПЛАКСІЙ Володимир Марко- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1942. 

ПЛАКСІЙ Григорій | Якович, 
1923, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 

ПЛАКСІЙ (Іван Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1942. 

ПЛАКСІЙ (ван 4 Михайлович, 
1919, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

ПЛАКСІЙ (Микола Іванович, 
1912, м. Барвінкове. | Загинув 
14.02.1944. Похований: с. Мяклово 
Вітебської обл., Бєларусь. 

ПЛАКСІЙ Павло Олексійович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

ПЛАКСІЙ ... Пилипович, 1917, 
м. Барвінкове. К-р б-ну. Загинув 
22.09.1943. Похований: с. Вешкове 
Запорізької обл. 

ПЛАКСІЙ |Семен Іванович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПЛАКУЩИЙ Василь Максимо- 
вич, 1907, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

ПЛАКУЩИЙ Іван Миколайович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 

ПЛАКУЩИЙ Семен Миколайо- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Лейт. Заги- 
нув 21.04.1945. Похований: Австрія. 

ПЛИС Василь Павлович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий, 220 сп. Загинув 
11.03.1944. Похований: с. Маліївка 
Березнегуватського р-ну Миколаїв- 
ської обл. 

ПЛИС Василь Улянович, 1911, 
м, Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

ПЛИС Григорій Васильович. Ря- 
довий. Помер від ран 27.05.1945. 
Похований: м. Грац, Австрія. 

ПЛИС Єгор (Іванович, 1897, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 
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ПЛИС Іван Андрійович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ПЛИС  Їван Іванович, 1902, 
м. Барвінкове. Рядовий. Похований: 
Староруський р-н Новгородської 
обл., Росія. 

ПЛИС Іван Степанович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Загинув 20.08.1944. 
Похований: с. Біркаєшти, Молдова. 

ПЛИС Ілля Майсимович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
12.02.1943. 


ПЛИС Микола Григорович, 
1907. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. 

ПЛИС Олексій 0 Васильович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ПЛИС Олексій Євдокимович, 
1908, м. Барвінкове, Рядовий. За- 
гинув 11 11.1943. Похований: Дні- 
пропетровгька обл. 5 


ПЛИС Павло Миколайович, 
1914, м. Барвінкове, Рядовий. Заги- 
нув у лип. 1942. 

плис Петро | Платонович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

ПЛИС Петро Тимофійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у полоні 12.03.1943. 

ПЛИС Сидір Тихонович, 1903, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 

ПЛИС Тимофій Павлович. Рядо- 
вий, Загинув 24.01.1944. Похований: 
м. Запоріжжя. 

ПЛИС Федір Іванович, 1892, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ПЛИС Федір Романович, 1919, 


м. Барвінкове. Лейт. Загинув у лип. 
1941. 


ПЛИС Яків Юхимович, 1912, 
м. Барвінкове. | Ст-на. / Загинув 
8.08.1942. 

ПОВОЛОЦЬКИЙ Григорій Іва- 


нович, 1916, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 14.03.1945, 
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ПОВОЛОЦЬКИЙ Іван Андрійо- 
вич, 1920. Рядовий, Загинув 
30.09.1942. Похований: с. Шестірки 
Бельовського р-ну Тульської обл., 
Росія. 

ПОВОЛОЦЬКИЙ (їЇлля Олек- 
сандрович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 20.03.1944. Похований: 
с. Шаніт Тверської обл., Росія. 

ПОВОЛОЦЬКИЙ Микола Ан- 
дрійович, 1924, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1943. 

ПОДМОГИЛЬНИЙ Опанас Семе- 
нович, 1907, с. Грушуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Загинув 2.06.1944. 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Василь Федо- 
сійович, 1908. Рядовий. Помер від 
ран 1.10.1943. 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Павло Наумо- 
вич, 1897, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Петро Андрі- 
йович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1943. 

ПОДОЛЬСЬКА Наталія Петрів- 
на, м. Барвінкове. Ст. серж. Пропа- 
ла без вісті у січ. 1943, 

ПОДУШКА Олексій Іванович. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 


ПОДУШКО Микола Сергійович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ПОЗДНЯШОВ Федір Дмитро- 
вич. Рядовий. Загинув 19.10.1944. 
Похований: м. Клуш, Румунія. 

ПОКОТМЛО (Їван Мойсейович, 
1925, м. Барвінкове. Ст. серж, Заги- 
нув 2.05.1944. Похований: с. Васка- 
ній, Румунія. 

ПОКАТИЛОВ Василь Свиридо- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті 31.07.1942. 

ПОЛЕЄЄВ Костянтин Павлович, 
1910, м. Барвінкове. Мол. серж. 
Пропав без вісті 11.08.1941. 

ПОЛОВИНКА Павло Олексійо- 
вич, м. Барвінкове. Мол. лейт. По- 
мер від ран 14.04.1945, Похований: 
Калінінградська обл. 
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ПОЛОВИНКІН Іван Степанович, 
1925, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран 22.10.1944. Похований: 
с. Луціянів, Польща. 

ПОЛОВИНКО Костянтин Павло- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Мол. серж. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 

ПОЛТАВЕЦЬ Василь Олексійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ПОЛТАВЕЦЬ Григорій Олексі- 
йович, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 

ПОЛЯКОВ Іван Дмитрович. Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1945. 

ПОЛЯЧЕНКО Петро Петрович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют, 1943. 

ПОНІМАШ Павло Митрофано- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Помер від ран 29.07.1943. 

ПОНІМАШ Павло Якович, 1923. 
Рядовий. Загинув 29.07.1943. Похо- 
ваний: с. Дмитрівка Дніпропетров- 
ської обл. 

ПОНОМАРЕНКО Борис Васильо- 
вич. Рядовий. Загинув 3.11.1944. 
Похований: Латвія. 

ПОНОМАРЕНКО Григорій Гри- 
горович, м. Барвінкове, Ст. серж., 
1019 сп. Помер від ран 31.07.1944. 
Похований: м. Штабин, Білостоцьке 
воєвод., Польща. 

ПОНОМАРЕНКО Григорій Яко- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Заги- 
нув 21.04.1945. Похований: Австрія. 

ПОНОМАРЕНКО Данило Олек- 
сандрович, 1906, м. Барвінкове. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПОНОМАРЕНКО Дмитро Гри- 
горович, 1908. Серж. Загинув у бе- 
рез. 1942. 

ПОНОМАРЕНКО Микола Пав- 
лович, м. Барвінкове. Рядовий, За- 
гинув 18.02.1944. Похований: с. Сат- 
ково Варшавського воєвод., Польща. 


ПОНОМАРЕНКО Степан Олек- 
сандрович, 1903. Рядовий. Загинув 
26.12.1942. 


ПОПОВ Василь  Абакумович, 
1916, с. Велика Комишуваха Барвін- 


ківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПОПОВИЧ Михайло Миколайо- 
вич, 1910, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

ПОПКО Костянтин Маркович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ПОСТАВНИЧИЙ (ПОСТАШИН) 
Василь Опанасович, 1923, м. Барвін- 
кове. Загинув 24.07.1942. Похова- 
ний: м. Шахти Ростовської обл., 
Росія. 

ПРИКИЛО Андрій Григорович, 
1915, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у груд. 1941. 

ПРИКИЛА Григорій Григорович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ПРИЛИПКО Василь Трохимович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 

ПРИЛИПКО Григорій Трохимо- 
вич, смт Близнюки. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ПРИСТАВ Іван Остапович, 1912, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

ПРИХОДЬКО Іван Пантелеймо- 
нович, 1923, Ізюмський р-н Харків- 
ської обл. Мол. серж. Загинув 
22.08.1943. Похований: с. Олексіїв- 
ка Донецької обл. 

ПРИХОДЬКО Василь Федоро- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті 1.12.1943. 

ПРИХОДЬКО Михайло Федо- 
рович, 1910, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПРИХОДА Кирило Давидович, 
1898, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 

ПРОТАС Гаврило Омелянович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ПРОТАС Дмитро (щ(4їІванович, 
1917, м. Барвінкове. Пропав без вісті 
у 1943. 

ПРОТАС  Їван Тимофійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 
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ПРОТАС Іван Семенович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПРОТАС Павло Олексійович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ПРОТАС Павло Петрович, 1908, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

ПРОТАС Семен Тимофійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1944. 

ПРОТАСОВ Дмитро Степано- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий, 
Пропав без вісті у лют, 1943. 

ПРОТАСОВ Олександр Тимо- 
фійович, 1906, м. Барвінкове, Рядо- 
вий. Помер у полоні 23.03.1942. 

ПРОТАСОВ Павло Олексійович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 


в 


РАГУЛІН Григорій Андрійович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий, Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


РАДЕК Василь Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер від 
ран 25.05.1942. Похований: м. Крас- 
ний Лиман, Донецької обл. 


РАДЧЕНКО Дмитро Миколайо- 
вич, 1906, Рядовий. Помер від ран 
8.03.1943. Похований: Ленінград- 
ська обл. 


РАДЧЕНКО Йосип Миколайо- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Ст. серж. 
Загинув 15.03.1943. Похований: 
смт Звідьки Зміївського р-ну Хар- 
ківської обл. 


РЕБРИК Іван | Опанасович, 
м. Барвінкове. Мол. лейт. Загинув 
11.08.1944. Похований: м. Яремча 
Івано-Франківської обл. 


РЕВА Григорій Федорович, 
1919, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 15.08.1941. 


ПРОТАСОВ Павло Омелянович, 
1920, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 


ПРОТАСОВ Яків Якович, 1925, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
30.11.1943. Похований: с. Садове 
П'ятихатського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


ПРОЦЕВСЬКИЙ Анатолій Опа- 
насович. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ПРОЦЕВСЬКИЙ Федір Опана- 
сович, 1914, м. Барвінкове, Рядовий. 
Помер від ран 15.02.1944. Похова- 
ний: ст. Голубицька Темрюцького 
р-ну Краснодарського краю, Росія. 

ПУЧКОВ Григорій Іванович, 


м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1944. 


РЕВА Іван Захарович, 1898, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941, 

РЕВА Іван Кирилович, м. Бар- 


вінкове. Рядовий, Пропав без вісті 
у лют, 1945, 


РЕВА Іван Остапович, 1906, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 


РЕВА ілля Петрович. Мол. серж. 


Загинув 2.02.1945. Похований: 
м. Бан, Німеччина. 
РЕВА Кузьма Дмитрович, 


м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 


РЕВА Микола Никифорович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941. 


РЕВА | Олексій Григорович, 
м. Барвінкове. Загинув у лип. 1942. 


РЕВА Петро Улянович, 1906, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 


РЕВА Семен Степанович, м. Бар- 
вінкове. Ст-на. Загинув 20.08.1943. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 
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РЕВА Федір Остапович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

РЕЗАНОВ Павло Максимович. 
Рядовий. Загинув у груд. 1942. 

РЕШЕТНЯК Леонтій Павлович, 
1897, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 

РЕШЕТНЯК Степан Васильович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. 

РЕШЕТНЯК Степан Кирилович, 
1920, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у листоп, 1943. 

РЕШТАКОВ Давид Євдокимо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

РЕШЕТОВ Яків Іванович, 1919, 
м. Барвінкове. Рядовий. 

РИБАЛКО Василь Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1944. 

РИБАЛКО Герасим Григорович, 
1902, м. Барвінкове. Рядовий, Про- 
пав без вісті у 1944. 

РИБАЛКО Іван Андрійович. Ря- 
довий. Загинув 3.03.1943. Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 

РОГАЛЬ Іван Олексійович, 
1912, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

РОЙ Федір Юхимович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

РОМАНОВ Ананій Максимович. 
Рядовий. Пропав без вісті 

РОМАНОВ Іван Олексійович, 
м, Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. , 

РОМАНОВ іван Никифорович, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну. 


С 


САБЕЛЬНИК Федір (Іванович, 
1912, Курська обл. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


САВКІН Григорій Федорович, 


Призваний Гаврилівським РВК. По- 
мер від ран 18.08.1943. Похований: 
брат. мог., ст. Слов'яногірськ, Доне- 
цька обл. 

РОМАНОВ Михайло Андрійо- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

РОМАНОВ Степан Олександ- 
рович, с. Надеждівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл, Рядовий. 
Пропав без вісті 5.09.1941. 

РОМАНЕНКО Іван Микитович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

РОМАНЕНКО Федір Федоро- 
вич, | м. Барвінкове. | Загинув 
18.07.1944. Похований: с. Ставок Во- 
линської обл. 

РУДИЧ Дмитро Савелійович. 
Мол.  серж. 86 сп. Загинув 
14.03.1945. Похований: Польща. 

РУКАВИЦЯ Григорій Лазаревич, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1944. 

РУМАНЮК Олександр Єгоро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.02.1942, 

РЯБЕНКО Василь Михайлович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

РЯБУШЕНКО Григорій Пили- 
пович, м. Барвінкове. Рядовий, 
1249 артп. Пропав без вісті у січ. 
1945. 

РЯБУШЕНКО Олександр Пили- 
пович, 1912, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


РЯБУШЕНКО Петро Пилипович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 
СЕВАСТЬЯНОВ Антон Степано- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 19.12.1943. 
СЕВАСТЯНОВ (Іван 
м. Барвінкове. | Ст-на. 


Іванович, 
Загинув 
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2.07.1942. Похований: м. Новоро- 
сійськ, Росія. 

САЛІЙ Михайло Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

САМАРСЬКИЙ Іван Михайло- 
вич, 1920, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1941. 

САНЖАРЕВСЬКИЙ Гурій Івано- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

СВИРИДОВ Семен Володими- 
рович, м. Барвінкове. Ст. серж. За- 
гинув 20.10.1943. Похований: м. Кри- 
вий Ріг Дніпропетровської обл. 

СЕМЕНЧЕНКО Василь Дмитро- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Призваний 
у Донецькій обл. Мол. серж. Заги- 
нув 2.01.1943. Похований: Ленін- 
градська обл., Росія. 

СЕРЕДИН Віктор Якович, 1925, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
27.03.1943. Похований: м. Ново- 
російськ, Росія. 

СЕРГЕЄВ Володимир Васильо- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Лейт. Заги- 
нув 30.03.1943. 

СЕРГЕЄВ Іван Миколайович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1942. 

СЕРГЕЄВ Павло Миколайович, 
1905, с. Богданове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Заги- 
нув 20.03.1943. Похований: с. Скель- 
ки Ленінградської обл., Росія. 


СІРОШТАН Василь Олександ- 
рович, 1912. Рядовий. Загинув 
у серп. 1941. 


СІРОШТАН Іван Михайлович, 
1914, м. Барвінкове. Ст. серж. Заги- 
нув 8.03.1945. Похований: м. Грай- 
фенберг, Німеччина. 


СИДОРЕНКО Олександр Олек- 


сандрович, 1915, м. Слов'янськ. Ря- 
довий, Пропав без вісті у серп. 1943. 
СИЛАЄВ Іван Костянтинович, 
1924, м. Барвінкове. Мол. лейт. Про- 
пав без вісті у серп. 1942. 
СИМОНЕНКО Арсентій Петро- 
вич, м. Барвінкове. Ст-на. Загинув 


17.10.1944. Похований: с. Солнорка 
Краківського воєвод., Польща. 

СИНЬКОВСЬКИЙ Микола Мат- 
війович, 1903, Одеська обл. Рядо- 
вий. Загинув 21.01.1943. Похований: 
м. Саратов, Росія. 

СИТНИК Михайло Данилович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

СИТНИК Олександр Андрійо- 
вич, 1924, м. Барвінкове, Лейт. По- 
хований: м. ізюм Харківської обл. 

СИЧОВ Микола Олександро- 
вич. Рядовий. Загинув 21.11.1943. 
Похований: с, Захарівка Дніпропет- 
ровської обл. 

СКЛЯРОВ Григорій Васильович, 
1920, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1942. 

СКЛЯРОВ (Іван Михайлович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 

СКЛЯРОВ Іван Юхимович, 
м. Барвінкове. Мол. серж. Загинув 
12.09.1944. Похований: Івано-Фран- 
ківська обл. 

СКЛЯРОВ Микола Порфирійо- 
вич, 1920, м. Барвінкове, Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СКЛЯРОВ (Олексій (Іванович, 
1921, м, Барвінкове, Серж. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

СКЛЯРОВ Опанас (Іванович, 
1905, м. Барвінкове. Серж. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СКЛЯРОВ Семен (Іванович, 
1907, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1944. 

СКЛЯРОВ Федір (Іванович, 
1910, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл, Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1942. 

СКЛЯРОВ Федір Трохимович, 
1913, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1942. 

СКЛЯРОВ Яків Степанович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1942. 

СКЛЯРЕНКО Микола Овсійович, 
1902, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 
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КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


п аа до 1111 


СМІЛАШ Григорій Федорович, 
1926, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 24.06.1944. Похований: с, Стру- 
сів Теребовлянського р-ну Терно- 
пільської обл. 

СМІЛАШ Василь Єгорович, 
м. Барвінкове. | Лейт. Загинув 
16.12.1943. Похований: м. Невель 
Псковської обл., Росія. 

СМІЛАШ  Їван (Ілліч, 1908, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 

СМІЛАШ  (Їван Макарович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у листоп. 1943. 

СМІЛАШ Іван Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1945, 

СМІЛАШ (Ілля Олексійович, 
1914, с. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

СМІЛАШ Павло Дмитрович, 
Рядовий. Загинув 11.03.1945. 

СОБОЛЬ Іван Євгенович, 1908, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

СОКОЛОВСЬКИЙ Андрій Гри- 
горович, 1899, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Загинув 24.02.1943. Похований: 
с. Красний Бір Ленінградської обл, 

СОКОЛОВСЬКИЙ Дмитро Ми- 
колайович, 1909, м. Барвінкове. Єф- 
рейтор. Пропав без вісті у квіт. 
1942. 

СОЛОВЕЙ Денис Митрофано- 
вич. Рядовий. Загинув 19.02.1944. 
Похований: Вітебська обл. Беларусь. 

СОЛОДОВНИК (Їван Васильо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув у січ. 1942. 

СОЛОМКА Андрій Кирилович, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 30.04.1943. Похований: 
м. Ростов-на-Дону, Росія. 

СОЛОМКО Володимир Мойсе- 
йович, м, Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1945, 

СОЛОМКО Григорій Степано- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


СОЛОМКО Павло Кирилович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у полоні 3.04.1943. 

СОПКО Дмитро Володимиро- 
вич, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 


Загинув 1421942. | Похований: 
а Трудолюбівка Волгоградської 
обл. 


СОПКО Микола Андрійович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют, 1944, 

СОПКО (Степан Єлисейович, 
1916, м. Барвінкове, Загинув у черв. 
1944. 

СОСНИЦЬКИЙ Василь Олексі- 
йович, м. Барвінкове. Лейт., 62 тбр. 
7 тк. Загинув 18.09.1942, Похований: 
Городищенський р-н  Волгоград- 
ської обл., Росія. 

СОСНИЦЬКИЙ Олексій Омеля- 
нович, 1915, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

СОСНИЦЬКИЙ Федір Омеля- 
нович, 1907, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

СТАДНИК Іван Григорович, 
1909, м. Надеждійка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, 
220 гв. сп, 79 гв. сд. Загинув 
13.02.1944. Похований: Апостолів- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 

СТЕПАНОВ  Їван Петрович, 
1920, м. Барвінкове, Мол. серж. 

СТОРЧАЙ Василь Васильович, 
1911, м. Барвінкове. Серж. Загинув 
у груд. 1941. 

СТОРЧАЙ Володимир Костян- 
тинович, 1919, м. Барвінкове. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

СТОРЧАЙ Кирило Костянтино- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

СТУПАК Андрій Олександро- 
вич, м. Барвінкове. Ст. лейт. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

СТУПАК Дмитро Микитович, 
Серж. Загинув 25.01.1945. Похова- 
ний: с. Чаквар, Угорщина. 

СТУПАК Ілля 0 Максимович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


СТУПАК Михайло Опанасович, 
м. Барвінкове. Рядовий, окр. навч. 
сб 30 сд. Пропав без вісті 23.07.1941, 

СТУПАК Петро Олександрович, 
1907, м. Барвінкове. К-н. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 

СТУПАК Пилип Опанасович, 
1919, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1941. 

СТУПАК Федір Іванович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

СТУПАК Яків Миколайович, 
1918, м. Барвінкове. Пропав без 
вісті у листоп. 1941, 

СУПОНЯ Михайло Петрович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1942. 

СУПОНЯ Петро Юхимович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1944. 

СУПРУН Федір Ерастович, 1912, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


т 


ТАЛАЛАЙ Микола Олексійо- 
вич, 1910, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 


ТАЛАЛАЙ Павло Гаврилович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ТАЛАЛАЙ Петро Гаврилович, 
1923, м. Барвінкове Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ТАРАН Роман Павлович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ТАТАРЕНКО Віктор Федосійо- 
вич, 1922, м. Барвінкове, Пропав без 
вісті. 

ТАТАРЕНКО Олександр Федо- 
рович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 
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СУХАР Андрій 0 Євтихійович, 
1900, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 


СУХАР Іван Григорович, 1904, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943. 


СУХОДОЛЬСЬКИЙ Тимофій Тро- 
химович, 1912, Київська обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


СИТНИК Дмитро (Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
10.01.1944. Похований: Софіївський 
р-н Дніпропетровської обл. 


СИТНИК Дмитро Максимович, 
1900, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 2.06.1942. Похований: с. Тавол- 
жанка Дворічанського р-ну Харків- 
ської обл. 


СИТНИК Іван Гаврилович, 1905, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


СИТНИК Олексій 9щ(Іванович, 
1918, м. Барвінкове, Пропав без 
вісті у черв. 1943. 


ТЕЛИЧКО Данило Петрович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1941. 

ТЕЛЯТНИК Григорій Іванович, 
1923, м. Барвінкове. Мол. лейт., 
550 сп 126 сд. Загинув 24.01.1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

ТЕЛЯТНИК Іван Іванович, 1913, 
м. Барвінкове. Призваний Овруць- 
ким РВК Житомирської обл. Серж, 
84 гв. тп, Помер від ран 11.08.1945. 
Похований: с. Булак. 

ТЕСЛИЦЬКИЙ Борис Терентійо- 
вич, 1918, м. Барвінкове. Призваний 
Слов'янським РВК. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ТЕСЛИЦЬКИЙ (Іван Терентійо- 
вич, 1913, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ТЕСЛИЦЬКИЙ їван Олександ- 
рович, 1915, м. Барвінкове. Лейт,., 
155 гв. арт. п. 72 сд. Пропав без вісті 
1.08.1943. 
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ТЕХТИЛО Юким Андрійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт, 
1942. 

ТИЛОЧЕНКО Степан Макаро- 


вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 26.03.1942. 


ТИМЧЕНКО Андрій Васильович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1942. 

ТИМЧЕНКО Віктор Васильович, 
м. Барвінкове, Пропав без вісті 
у листоп, 1941. 

ТИМЧЕНКО Григорій 1|Івано- 
вич, 1902, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті. 

ТИМЧЕНКО (Іван Михайлович, 
1913, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ТИМЧЕНКО Іван Митрофано- 
вич, 1905, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 


ТИМЧЕНКО Олексій Романо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті, 

ТИМЧЕНКО Павло Андрійович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
10.05.1944. Похований: м. Севасто- 
поль, Крим. 

ТИМЧЕНКО Степан Макарович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 26.03.1942. 


ТИМЧЕНКО Федір Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ТИСЛИЦЬКИЙ Петро Іванович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ТИТАРЕНКО Віктор Федосійо- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Лейт. По- 
мер від ран 25.11.1942. Похований: 
Підтелківський р-н Волгоградської 
обл., Росія. 

ТИТАРЕНКО Іван Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
15.10.1944. Похований: с. Унштіяу- 
ме, Литва. 

ТИТАРЕНКО Семен Лаврентійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


нув 19.12.1941. Похований: Орлов- 
ська обл., Росія. 


ТИЩЕНКО Василь Максимович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1941. 

ТИЩЕНКО (Іван Андрійович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


ТИЩЕНКО (Іван Савелійович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ТИЩЕНКО Петро Макарович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
29.08.1944. Похований: с. Лопушна, 
Молдова. 


ТИЩЕНКО Пилип Семенович, 
м. Барвінкове. Мол. серж., 617 сп 
199 сд. Загинув 30.11.1943. Похова- 
ний: с. Устє Оршанського р-ну Ві- 
лебської обл., Беларусь. 


ТІТЧЕНКО (Іван Несторович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1943, 

ТІТЧЕНКО Федір Олексійович, 
1919, м. Барвінкове, Мол. лейт., 
14 ап 62 ад. Пропав без вісті 
11.08.1942 у р-ні м. Воронежа, 
Росія. 

ТКАЧЕНКО | Дмитро (Якович, 
1900, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943, 

ТКАЧЕНКО Іван Федосійович, 
м. Барвінкове. | Лейт. | Загинув 
4.03.1942. Похований: с. Козловка 
Смоленської обл., Росія. 


ТКАЧУК Трохим Миронович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1944. 

ТОПАЛ Василь Іванович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943, 

ТОПАЛ Іван Гаврилович, 1908, 
м. Барвінкове. Ст, лейт., ЇЇ ап, 62 ад. 
Пропав без вісті 15.03.1943. 


ТОПАЛ  (Їван Миколайович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 8.10.1941. Похований: с. Сейчу- 
ки Сичовського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ТОПАЛ Ілля Карпович, м. Бар- 
вінкове. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ТОПАЛ Микола (Степанович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 2.11.1943. Похований: с. Грушів- 
ка Дніпропетровської обл. 

ТОПАЛ Павло Миколайович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 

ТОПАЛ Степан Іванович, 1905, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТОПАЛ Тимофій Микитович, 
1900, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ТОПОЛЬ Григорій Степанович. 
Рядовий. Загинув 31.08.1944. Похо- 
ваний: м. Одеса. 

ТРЕПЕТУН Федір Онисимович, 
1919, Рядовий. Загинув 20.10.1941. 


ТРЕПОЛЬСЬКИЙ Григорій Васи- 
льович. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1944. 


ТРЕТЬЯКОВ іван Митрофано- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1943. 


ТРЕТЬЯЧЕНКО Антон Іванович, 
1909, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ТРЕТЬЯЧЕНКО Іван Прокопо- 
вич, 1903, Петрівська сільрада. Ря- 


Ф 


ФАБРИЧНИКОВ Василь Опана- 
сович. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ, 1945. 

ФЕДЕНКО Олександр Петро- 
вич, 1920, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті. 

ФЕДОРЕНКО Іван Григорович, 
1916, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у лип. 1942. Похований: с. Хоми- 
не Борівського р-ну. 

ФЕДОРЕНКО (Їван Данилович, 
1923, м. Барвінкове. Лейт. Загинув 
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довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ТРОЙНЯК Дмитро Данилович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
27.08.1944. Похований: м. Галац, 
Румунія. 

ТРУБЧАНИН Григорій Якович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ТРУБЧАНИН Іван Олексійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
22.01.1943. Похований: х. Культур- 
ний Сєверського р-ну Краснодар- 
ського краю, Росія. 

ТРУБЧАНИН  Їван Петрович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ТРУБЧАНИН Леонід Васильо- 
вич, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 

ТРУБЧАНИН Микола Іванович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ТРУБЧАНИН Михайло Григоро- 
вич, 1910, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1941. 

ТРУБЧАНИН Олександр Васи- 
льович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943, 

ТРУБЧАНИН Олексій Іванович, 
1921. Рядовий. Загинув 30.06.1941. 


10.03.1943. Похований: с. Лаврищево 
Смоленської обл., Росія. 

ФЕДОРЕНКО Іван Макарович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ФЕДОРЕНКО Олександр Мики- 
тович, 1921, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ФЕДОРЕНКО Олександр Сте- 
панович, 1905, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1944. 

ФЕДОРЕНКО Семен Якович, 
1901, м. Барвінкове. | Загинув 
18.11.1943. Похований: с. Нове, 
Дніпропетровської обл. 
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ФЕДОРЕНКО Федір Олексійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
14.02.1945. Похований: Угорщина. 

ФЕСЕНКО Микола Петрович, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у верес. 1941. 


ФІНЧЕНКО Олексій Васильо- 
вич, 1922, м. Барвінкове. Мол. лейт., 
302 сп 29 сд. Загинув 9.10.1944. 


Х 


ХАВАВА Василь Матвійович, 
1921. Рядовий. Загинув у лип. 1941. 

ХАРЛИНСЬКИЙ Василь Гаври- 
лович. Рядовий. Загинув 15.02.1945, 
Похований: с. Ексуа, Німеччина. 

ХАРЛИНСЬКИЙ Федір Павло- 
вич, 1905. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез, 1942. 

ХИЖНЯК Іван Олександрович, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1945, 


ХИЖНЯК Іван Олександрович, 


ц 


ЦВЕНТУХ Андрій Сергійович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 

ЦВЕНТУХ Василь Пантелійович, 
1906, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


ч 


ЧАЙКА Іван Макарович, 1904, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЧАЙКА Микола Васильович, 


ФІОНІН Євген Іванович, 1925, 
м. Барвінкове. Рядовий, телефоніст. 
Загинув 6.04.1942. Похований: по- 
близу с. Старого Салтова Харків- 
ської обл. 


ФОМІН Ісай Михайлович, 1911, 
Воронезька обл. Рядовий. Загинув 
23.04.1945. Похований: Німеччина. 


1913, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 

ХОЛОД Кузьма Агійович, 1908, 
с. Олександрівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 13.03.1942. 


ХОМЕНКО КГаврило Іванович, 
1901, м. Барвінкове. Лейт. Пропав 
без вісті. 

ХОМОВСЬКИЙ Іван Юхимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ХОХУЛЯ Пилип Іванович, 1919, 
м. Барвінкове. Єфрейтор. Помер 
від хвороби 29.09.1942. Похований: 
Піскарьовське клад., м. Санкт-Пе- 
тербург. 


ЦВЕНТУХ Іван Захарович, 1922, 
м. Барвінкове. Гв. к-н, заст. нач. 
штабу з розвідки, 96 гв. сп 30 гв. сд. 
Загинув 7.08.1943. Похований: с. Ні- 
краси Угранського р-ну Смолен- 
ської обл., Росія. 


ЦВЕНТУХ Петро Іванович, 1910, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у листоп, 1943. 


1918, м. Барвінкове. Лейт, 51 тп 
26 д. Пропав без вісті у 1943. 


ЧЕЛОВЕНКО Григорій Лаудо- 
вич, 1900, Київська обл. Рядовий. 
Загинув у полоні 1943. Похований: 
м. Лемсдорф, Німеччина. 
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ЧЕРЕВЧЕНКО Андрій Якович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ЧЕРНИШ Андрій |(Іванович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ Андрій Павло- 
вич, 1906, м. Барвінкове. Мол. серж. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ Григорій Павло- 
вич, 1914, м. Барвінкове, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ (їЇван Андрійо- 
вич, м. Барвінкове. Серж. Загинув 
7.04.1944. Похований: с. Старосіл- 
ля Ленінградської обл. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ (Іван Кузьмич, 
1912, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ Іван Павлович, 
1899, м. Барвінкове. | Рядовий. 
З св. сд. Загинув 28.07.1943. Похова- 
ний: с. Саурівка Шахтарського р-ну 
Донецької обл. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ Павло Микито- 
вич, м. Барвінкове. Загинув 
8.03.1944. Похований: с. Устє Чау- 
ського р-ну Могильовської обл., 
Бєларусь. 


ЧЕРНЯВСЬКИЙ Петро Андрійо- 
вич, 1924, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув | 14.11.1943. Похований: 
с. Удачне Дніпропетровської обл. 


ЧЕРКАС Сергій Пантелійович, 
1906, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ЧИКАЛОВ Григорій Васильович, 


м. Барвінкове. Помер від ран 
11.04.1945. Похований: с. Кальх, 
Австрія. 


ЧИКАЛ Дмитро Тимофійович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


ЧИКОТА Василь Григорович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ЧИКОТА Лука Максимович, 
1909, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


ЧИКОТА | Олексій Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
3.07.1942. Похований: м. Старий 
Оскіл Бєлгородської обл. 


ЧИГРИНЕЦЬ Яків Федорович, 
Їзюмський р-н. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


ЧОРНОВІЛ Іван Федорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
23.03.1942. Похований: с. Кондуя 
Ленінградської обл. 


ЧОРНИЙ Григорій Романович, 
1923, м. Барвінкове. Гв. ст. лейт. 
Пропав без вісті. 


ЧОРНОП'ЯТИЙ Олексій Івано- 
вич, 1918, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1944. 


ЧУГАЙ Григорій Мойсейович, 
1912, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ЧУМАЧЕНКО Петро Григоро- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ЧУХНО Іван Семенович, 1922, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
20.06.1943. 


ЧУХНО Микола Васильович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
21.08.1944. Похований: с. Думбрув- 
ка, Польща. 


ЧУХНО Михайло (Іванович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті, 

ЧУХНО Олександр Кузьмич, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1941. 


ЧУХНО Олексій Степанович, 
1900, м. Барвінкове. Ст-на. Заги- 
нув 8.02.1945, Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


ЧУХНО Павло Михайлович, 
1909, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 
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ШАНІН Іван Сидорович, 1914, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
1.01.1943. 

ШАПОВАЛОВ Микола Павло- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий, 
83 гв., сп 27 гв. сд. Помер від ран 
8.06.1944. Похований: Молдова. 


ШАПОВАЛОВ Олександр Анд- 
рійович, 1924, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Загинув 30.07.1943. Похований: 
с. Бабичі Спас-Деменського р-ну 
Калузької обл., Росія. 

ШЕБЕЛЬНИК Єфрем Максимо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув поблизу Москви 7.01.1942. По- 
хований: с. Куданово Московської 
обл, 

ШАХМАТОВ (Іван Васильович, 
1923, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 18.01.1943. Похований: Акулова 
Балка Краснодарського краю, Росія. 

ШВЕДОВ Олексій Григорович, 
м. Барвінкове. Призваний Слов'ян- 
ським МВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1944. 

ШЕВЧЕНКО Василь Захарович, 
1911, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1945, 

ШЕВЧЕНКО (Їван Олександро- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


щ 


ЩЕРБАНЬ Іван Гаврилович, 1916, 


м. Барвінкове. Мол. лейт., к-р кул.: 


взв., 665 сп. Пропав без вісті у 1941. 


ЩЕРБАНЬ  Їван Васильович, 
1908, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер від ран у груд. 1942. 

ЩЕРБАНЬ Петро Васильович, 
м. Барвінкове. Серж. Загинув 
20.11.1943. Похований: м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської обл. 


ШЕВЧЕНКО |4(Іван Петрович, 
м. Барвінкове. Єфрейтор. Загинув 


10.10.1944. Похований:  Шауляй- 
ський повіт, Литва. 
ШЕВЧЕНКО Іван Якович, 


м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
9.10.1943. Похований: с. Василівка 
Вільнянського р-ну Запорізької обл. 


ШЕВЧЕНКО Олександр Єфре- 
мович, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у трав. 1945. 


ШЕВЧЕНКО Павло Пилипович, 
1912, м. Барвінкове, Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО 4шСемен Кузьмич, 
1918, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ШЕРСТЮК Павло Макарович, 
1905, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ШПАК Олександр Михайлович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


ШПІТ Микола Венедиктович, 
1910, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1942, 


ШУЛЬГА Василь Савелійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
23.03.1942. Похований:  Слов'ян- 
ський р-н Донецької обл. 


ШУЛЬГА Іван Сидорович, 1914, 
м. Барвінкове, Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ЩЕРБАНЬ Яків Сергійович, 
1903, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув 31.10.1943. Похований: м. Запо- 
ріжжя. 


ЩЕРБИНА ШДмитро (Іванович, 
1913, м. Барвінкове. Техн.-інтенд. 
1-го ранг, заст. к-ра з постач. 
57 окр. сбр. Загинув 26.01.1943. 
Похований: роз'їзд Коцебу Красно- 
дарського краю, Росія. 

ЩЕРБИНА Дмитро Никифоро- 
вич, 1907, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 
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ЩЕТИНА Дмитро Никифоро- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ШИЛО Андрій Іванович, 1909, 
м. Барвінкове, Ст. лейт. Загинув 
19.07.1944. Похований: Білостоцьке 
воєвод., Польща. 


ЩОЛОК Василь Олексійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЩОЛОК Віктор Васильович, 
1925, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ю 


ЮРЧЕНКО Віталій Андрійович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
28.07.1943. 

ЮРЧЕНКО (ШЇван Михайлович, 
м. Барвінкове. | Ст-на. | Загинув 
25.09.1943. Похований: с. Роботне 
Запорізької обл. 

ЮРЧЕНКО Опанас Андрійович, 
1904, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943, 


ЯКУБА | Олексій Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

ЯНЧЕНКО Кирило Федорович, 
м. Барвінкове. | Ст-на. | Загинув 
19.09.1943. Похований: с. Неєлово 
Сафонівського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 

ЯРОВИЙ Павло Калинович, 
м. Барвінкове. Рядовий, 18 мсб. 
Загинув 8.07.1942. Похований: с. Під- 
гірне Воронезької обл., Росія. 


ЩОЛОК Володимир Олексійо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Помер від ран 28.02.1945. Похова- 
ний: м. Сегед, Угорщина. 


ЩОЛОК Іван Семенович, 1911, 
м. Барвінкове. Рядовий, 35 сд. По- 
мер від ран 4.11.1943. Похований: 
с. Військове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


ЩОЛОК Іван Тимофійович, 
1924, ом. Барвінкове. Рядовий, 
100 сп. 35 сд. Загинув у лют. 1943 
в р-ні м, Павлограда Дніпропетров- 
ської обл. | 


ЯРМЕЙЧУК Анатолій Іванович, 
1902, м. Вінниця. Рядовий. Загинув 
1.08.1942, с. Рамено Ржевського р-ну 
Тверської обл., Росія. 

ЯРОШЕНКО Григорій Микола- 
йович, 1906, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1942; 


ЯРОШЕНКО (щван Захарович, 
1911, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ЯЦУН Іван Якович, м. Барвін- 
кове. Рядовий. Загинув 19.01.1944. 
Похований: м. Керч, Крим. 
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БОГОДАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


БАБЕНКО Василь Іларіонович, 
1912, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 18.03.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл., Росія. 

БАБЕНКО Федір Пилипович, 
1907. Серж., 557 сп 153 сд. Загинув 
20.08.1942. Похований: ст-ця Казан- 
ська Верхнєдонського р-ну Ростов- 
ської обл., Росія. 

БАЦІЙ Микола Антонович, 
1900, м. Ізюм Харківської обл. 
Рядовий. Помер від ран 22.09.1942. 

БЄЛИК Василь Петрович, 1902, 
Близнюківський р-н Харківської обл. 
Гв. рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп, 1943. 

БОНДАРЕНКО Михайло Андрі- 
йович, 1915, с. Богодарове Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл, Гв. 
рядовий. Пропав без вісті 6.10.1944. 

БОРОВИК Семен Семенович, 
1919, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1945. 

БОРОВИК Яків Якович, 1924, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
13.08.1943. Похований: с. Червоний 


ВІДЯКІН Григорій Миколайо- 
вич, с. Погонівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Помер від ран. 
Похований: Кіровська обл., Росія. 

ВОРОТИНЦЕВ Павло Андрійо- 
вич, 1911, с. Миколаївка Харківської 
обл. Гв. рядовий. Загинув 9.01.1942. 
Похований: ст. Ниркове. 


Яр Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 

БРАГА Іван Карпович, 1902, 
с. Богодарове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Гв. рядовий. Про- 
пав без вісті. 

БРАГА Іван Григорович, 1918. 
Ст. серж., 191 сд. Загинув 28.02.1944. 
Похований: Волинська обл. 

БРАГА Іван Олександрович, 
1909, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

БРАГА Іван Степанович, 1900. 
Рядовий. Пропав без вісті 9.10.1943. 


БРАГА Микола Олександрович, 
1918, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Лейт. 

БРЕЙ Іван Архипович, 1913, 
с. Веселе Донецької обл. Загинув 
20.08.1944. Похований: с. Закше, 
Польща. 

БУДИЦЬКИЙ Порфирій Федо- 
рович, 1900, Оренбурзька обл., Ро- 
сія. Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

БУРЯ Василь Іванович, 1910, 
с. Богодарове. Гв. рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1945. 

БУРЯ Іван Іванович, 1902, 
с. Богодарове. Гв. рядовий. Помер 
від ран 26.10.1943. Похований: 
ст. Раздори, Дніпропетровська обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


417 





г 


ГАЙДУК Антон Дмитрович, 
1925, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ГАЙДУК Іван Дмитрович, 1908, 
с. Богодарове. Рядовий. 

ГАЙДУК Костянтин Дмитрович, 
1918, с. Богодарове. Ст-на. Заги- 
нув 3.12.1942. 

ГАЙДУК Петро Дмитрович, 
1910, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Гв. рядовий. 

ГОЛОСНИЙ Григорій Микито- 
вич, 1923, с. Богодарове. К-р від- 
діл. Пропав без вісті 14.04.1945. 

ГОЛОСНИЙ (Їван Андрійович, 
1911, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Загинув 11.09.1944. Похований: Вар- 
шавське воєвод., Польща. 

ГОЛОСНИЙ Олександр Костян- 
тинович, 1911, с, Богодарове. Гв. ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 1942. 


д 


ДЖИМ (їван Ілліч, с. Богода- 
рове. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ДЖЕЖЕРЯ щїван Григорович, 
1911, с. Погонівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1943. 

ДІДЕНКО |4іван Микитович, 
1903, м. Барвінкове Харківської обл. 


Є 


ЄСЬКІН Василь Прокопович, 
1918, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Загинув 7.10.1944. Похований: 
с. Шехаля Краківського воєвод., 
Польща. 


14 4-352 


ГОЛОСНИЙ Петро Данилович, 
1908, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Загинув 9.11.1941. 


ГОРЛЕНКО Павло Юхимович, 
1912, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ГУБІН Михайло Петрович, 1906, 
Ізюмський р-н Харківської обл. Гв. 
рядовий. Загинув 8.01.1944. Похо- 
ваний: брат. мог., с. Високе Софіїв- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

ГУБАР Гнат Васильович, 1907, 


Чернігівська обл, Гв. рядовий. Заги- 
нув 5.03.1942. Похований: с. Пере- 


(їзне Артемівського р-ну Донецької 


обл. 


ГУТНИК Олександр Сергійович, 
1923, м. Костянтинівка Донецької 
обл. Гв. рядовий. 


ГУТНИК Василь 0 Абрамович, 
1924, с. Богодарове Барвінківського 


р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у берез. 1944, 


Ст-на. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ДИКИЙ Петро Васильович, 
1912. Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ДОДУХ Данило Митрофано- 
вич, 1912, с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Гв. ря- 
довий. Загинув 26.10.1943. Похова- 
ний: м. Запоріжжя, о. Хортиця. 


ДЮЛЬДЯ Федір Петрович, 
1914, с. Надеждівка. Гв. рядовий. 
Загинув | 6.03.1942. | Похований: 
ст. Тринь, Смоленська обл., Росія. 


ЄСЬКІН Іван Прокопович, 1910, 
с. Богодарове. Гв. рядовий, 162 тбр. 
Загинув 7.10.1944. Похований: с. Це- 
ханя, Польща. 

ЄФИМЕНКО Петро Олександ- 
рович, с. Богодарове. Санінструк- 
тор. Пропав без вісті 16.09.1941, 
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З 


ЗАКУТНИЙ Дмитро | Хомич, 
1915, Донецька обл. Гв. рядовий. 
Загинув у груд. 1943. 

ЗАХАРЧЕНКО Петро Григоро- 
вич, 1922, м. Барвінкове Харківської 
обл. Мол. лейт. 

ЗЕМЛЯК Петро Павлович, 1922, 
с. Богодарове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 

ЗІРНИЦЯ | Василь щІгнатович, 
с. Богодарове. Гв. рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


К 


КАЛАЧОВ Павло Данилович, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув 31.01.1945. 
Похований: брат. мог., с. Фишау. 

КАЛАЧОВ Микола Петрович, 
1921, с. Надеждівка. Лейт. Загинув 
6.07.1944. 

КАЛАЧОВ Іван Олександрович, 
1908, с. Надеждівка. Гв. рядовий, 
санінструктор. 

КАЛИНОВСЬКИЙ Іван Михай- 
лович, 1906, с. Погонівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер у полоні 17.10.1942. 


КАМЕНЄВ Петро Кіндратович, 
1909, с. Погонівка. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

КАРАТИГА Петре Гаврилович, 
с. Надеждівка. Рядовий. Загинув 
2.10.1944. Похований: с. Карла Баба, 
Карпати. 

КИЯН Василь Йосипович, 0. Бо- 
годарове. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КОЗЛОВ Іван Дмитрович, 1915, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 


ЗІРНИЦЯ Микола Пилипович, 
1899, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЗОЛОТЬКО Андрій Григоро- 
вич, 1926, с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Загинув 29.09.1944. Похований: 
Латвія. 

ЗОЛОТЬКО Микола Григоро- 
вич, 1922, с. Федорівка. Ст. серж,, 
93 гв. сп 51 гв. сд. Загинув 16.11.1942. 
Похований: клад. ст. Клєтська, Вол- 
гоградська обл. . 

ЗОРЯНСЬКИЙ Григорій Івано- 
вич, 1924, с. Богодарове. Гв. рядо- 
вий. Загинув 27.07.1942. Похований: 
ст. Косуг, Ростовська обл., Росія. 


Харківської обл. Гв. рядовий. По- 
мер від хвороби у 1942. 

КОЗЛОВ Федір Дмитрович, 
с. Федорівка. Рядовий. Загинув 
17.01.1945, Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


Х 
КОЗАЧЕНКО Петро Іванович. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


КОЛОМІЄЦЬ Григорій Андрі- 
йович, 1911. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


КОЛОМІЄЦЬ Дмитро Володи- 
мирович, 1911, с. Надеждівка. Рядо- 
вий. Похований: с. Червоний Оскіл 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


КОЛОМІЄЦЬ Дмитро Степано- 
вич, 1921, с. Надеждівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


КОЛОМІЄЦЬ Йосип Кузьмич, 
1916, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОЛОМІЄЦЬ  Їван Кузьмич, 
1918, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Загинув 22.07.1941. 

КОЛОМІЄЦЬ Микола Іванович, 
1917, с. Надеждівка. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 
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КОЛОМІЄЦЬ Микола Матві- 
йович, 1927, с. Надеждівка. Ст. 
серж. Помер від ран 11.02.1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

КОЛОМІЄЦЬ Петро Антонович, 
1921, с. Надеждівка. Ст. серж. Заги- 
нув 18.03.1945. Похований: с. Шей- 
нау, Німеччина, 

КОЛОМІЄЦЬ Яків Корнійович, 
1901, с. Надеждівка. Загинув у груд. 
1943. Похований: с. Червона Гуса- 
рівка Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

КОЛІЙ Іван Пилипович, 1906. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

КОЛІЙ Михайло Іванович, 1914, 
м. Краматорськ Донецької обл. 
Гв. рядовий. Загинув у листоп. 1943. 


КОЛІСНИК Павло Микитович, 
1903, с. Богодарове. Гв. рядовий. 


КОРЗЮК Андрій Прокопович, 
1918, с. Надеждівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 

КОРЗЮК  їЇван Прокопович, 
1909, с. Надеждівка. Ст. серж. 


КОРЗЮКОВ Єгор Антонович, 
1907, с. Надеждівка. Рядовий. Заги- 
нув 3.09.1943. Похований: с. Пере- 
мога Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


КОРЗЮКОВ Єгор Степанович, 
1909, с. Надеждівка. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

КОРЗЮКОВ Олексій Петрович, 
1903, с. Богодарове. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

КОРЛОВ. Федір Дмитрович, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 18.01.1945. 


КОРШЕНКО Максим Васильо- 


вич, 1914, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1944. 

КОРЖОВ Василь Пантелеймо- 
нович, 1909. Рядовий. Загинув 
7.05.1942. Похований: с. Ольховатка 
Тоснінського р-ну Ленінградської 
обл. 


м 


КОРЖОВ Олександр Мусійо- 
вич. Загинув 20.03.1945. Похований: 
Калінінградська обл., Росія. 

КОСТРУБ (Іван Михайлович, 
1902, с. Федорівка. Загинув 
19.08.1942. Похований: с. Нанов 
Ржевського р-ну Тверської обл., 
Росія. 


КОСТРУБ Микола Михайлович, 
1914, с. Федорівка. К-р б-ну, 1156 сп 
34 сд. Пропав без вісті 6.02,1942. 


КОСЮКОВ Олександр Івано- 
вич, 1924, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


КОСЮК Пантелій Федорович, 
1915, с. Богодарове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 


КРАЙНЮК Іван Васильович, 
1903, с. Богодарове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


КРАМАРЕНКО Григорій Дани- 
лович, 1907, с. Федорівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943, 


КРІПАК Василь Іванович, 1918, 
с. Федорівка. Рядовий. Загинув 
30.05.1944. Похований: с. Пудімов 
Гомельської обл., Беларусь. 
КРІПАК Микола Семенович, 
1927, с. Надеждівка Барвінківського 
-ну Харківської обл. Загинув 
16.08.1945. Похований: Маньчжурія. 
КРІПАК Яків Семенович, 1925, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Ст. серж. Загинув 
29.01.1943. Похований: Северський 
р-н Краснодарського краю, Росія. 
КРЯТ Іван Федорович, 1922, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 
КУЗЬМИНСЬКИЙ Леонід Ларіо- 
нович, 1926, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1945. 
КУРЯТНИК Іван Павлович, 1921, 
Козельщинський р-н Полтавської 
обл. Лейт., танкіст. Пропав без вісті 
у листоп. 1941. 
КУЦ Василь Михайлович, 1910. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943; за інш. відом.-- у лют, 1944. 
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Л 


ЛАМПАК Панас Павлович, 1904, 
с. Богодарове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
20.11.1943. Похований: с. Кузьміно 
Невельського р-ну Псковської обл., 
Росія. 

ЛЕБЕДЄВ Василь Олександро- 
вич, 1916, с. Богодарове. Гв. ст. лейт. 
Загинув у 1944. 

ЛИЗОГУБ Олександр Григоро- 
вич, 1919, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛИСЕНКО Андрій Якович, 1920, 
с. Богодарове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

ЛИСЕНКО Петро щ(їІванович, 
1915, с. Богодарове. Мол. політрук, 
975 сп. Пропав без вісті у трав. 1942. 

ЛИТВИНЕНКО Володимир Гри- 
горович, 1926, с. Колотилівка Роки- 
тянського р-ну Бєлгородської обл. 


М 


МАКАРЕНКО Їван Микитович, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Серж., 468 сп. За- 
гинув 16.02.1945. Похований: с. Лос, 
Німеччина. 


МАКАРЕНКО Олександр Юхи- 
мович, 1922. Лейт., к-р роти, 771 сп 
137 сд. Загинув 5.02.1943. Похова- 
ний: с. Павлівка Орловської обл., 
Росія. 


МАРТИНЕНКО Іван Дмитрович, 
1911, с. Погонівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у жовт, 1943. 

МЕДЯНСЬКИЙ Олександр Дмит- 
рович, 1922, с. Надеждівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті 26.08.1942. 
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Рядовий. Пропав без вісті 10.04.1944 
у р-ні с. Малоєшти, Молдова. 

ЛИТВИНЕНКО Григорій Тихоно- 
вич, 1905, с. Колотилівка Рокитян- 
ського р-ну Бєлгородської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 1944. 

ЛИТВИНОВ Микола Никифоро- 
вич, 1921, с. Богодарове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 

"ЛІСНИЧИЙ Ілля Іванович, 1912, 
с. Богодарове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 

ЛІСНЯКОВА Ганна Степанівна, 
1907, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Розвідник, За- 
гинула у 1942. 

ЛУК'ЯНЕНКО Андрій Павлович, 
с. Богодарове. Рядовий. Помер від 
хвороби 22.04.1944. Похований: 
м. Мічурінськ Тамбовської обл., 


Росія. 

ЛУК'ЯНЕНКО Їван Павлович, 
с. Богодарове. Рядовий. Загинув 
29.06.1942. Похований: с. Євлаково 
Орловської обл., Росія. 


МЕРЕЖА ван Никифорович, 
с. Кополье Волинської обл. Загинув 
11.07.1944. Похований: залізн. роз. 
мо 19, Вітебська обл., Бєларусь. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Андрій Кузь- 
мич, 1924, с. Богодарове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 22.11.1943. Похований: 
с. Військове Дніпропетровської обл. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Григорій Ми- 
колайович, 1914, с. Богодарове. 
Мол. к-р. Пропав без вісті у серп. 
1941. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Іван Микола- 
йович, 1916, с. Богодарове. Рядовий. 
Загинув 24.07.1941. Похований: 
с. Нешево Смоленської обл., Росія. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Петро Кири- 
лович, 1908, с. Богодарове. Рядовий. 
Помер 16.03.1945. | Похований: 
міське клад., м. Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської обл. 
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МИХАЙЛИЧЕНКО Тихон Андрі- 
йович, 1904, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

МІРОШНИЧЕНКО (Їван Федо- 
рович, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. 

МІРОШНИЧЕНКО Омелян Пан- 
телійович, 1908. Рядовий, шофер, 
20 гв. тп. Помер від хвороби 
6.02.1943. Похований: с. Заплавне 
Волгоградської обл. 

МІЩЕНКО Андрій (Іванович, 
1927, с. Богодарове. Рядовий. 
Загинув | 16.08.1945. | Похований: 
Маньчжурія. 


МІЩЕНКО Дмитро (Іванович, 


Н 


НАЗАРНИЙ Андрій (Іванович, 
1905, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Лейт. 

НАЗАРНИЙ Кирило (Іванович, 
1904, с. Надеждівка. Рядовий. Заги- 
нув 27.10.1943. Похований: Солонян- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 

НАЗАРНИЙ Тимофій Іванович, 
1907, с. Надеждівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943 в р-ні 
м. Смоленськ, Росія. 

НАСТЕНКО Володимир Мики- 
тович, 1923, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1941. 

НАСТЕНКО Микита Зиновійо- 
вич, 1902, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті 27.10.1942. 

НІКОЛЕНКО Володимир Ко- 
стянтинович, 1926, с. Федорівка 


о 


ОЛІЙНИК Іван Петрович, 1915, 
с. Богодарове. Рядовий. Загинув на- 
весні 1942. Похований: с. Богодаро- 
ее Барвінківського р-ну Харківської 
обл. 


1925, с. Богодарове. Рядовий. Заги- 
нув 18.11.1942. Похований: с. Каме- 
ник Туапсинського р-ну Краснодар- 
ського краю, Росія. 

МІЩЕНКО Олександр Григоро- 
вич, 1925, с. Богодарове. Серж. По- 
мер від ран. Похований: клад, «Чай- 
кіно», м. Макіївка Донецької обл. 

МОСКВИЧ Їван Максимович, 
1924, с. Богодарове. Рядовий. Заги- 
нув 7.04.1944. Похований: Біляїв- 
ський р-н Одеської обл. 

МОСКВИЧ Микола Семенович, 
1922, с. Богодарове. Серж. Загинув 
19.12.1944. Похований: с. Смілте- 
нієки, Латвія. 


Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1945, 


НІКОЛЕНКО Григорій Данило- 
вич, 1924, с. Федорівка. Загинув 
26.07.1944. Похований: с. Ярзалове, 
Латвія. 


НІКОЛЕНКО (їван Романович, 
1906, с. Федорівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

НІКОЛЕНКО Микола Романо- 
вич, с. Федорівка. Пропав без вісті 
у листоп, 1944. 

НІКОЛЕНКО Пилип Данилович, 
1909, с. Федорівка. Гв. рядовий. 

НІКОЛЕНКО Федір Данилович, 
1913, с. Федорівка. Гв. рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

НІКОЛЕНКО Яків Трохимович, 
1903. Гв. рядовий 575 сп 161 сд. За- 
гинув 14.09.1943. Похований: с. Ка- 


линівщина Гадяцького р-ну Полтав- 
ської обл. 
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п 


ПАРАМОНОВ (Їван (Іванович, 
с. Богодарове. Пропав без вісті 
у 1941. 

ПАЩЕНКО Іван Кузьмич, 1910, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
3.08.1944. 

ПІДЧЕНКО Микола Степано- 
вич, 1914, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПЛАХОТІН Микола Олексійо- 
вич, 1914, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПОПОВ Володимир Федоро- 
вич, 1922, с. Надеждівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл, Рядо- 


Р 


РАК Максим Дмитрович, 1918, 
с. Федорівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

РІПКА Степан Олександрович, 
1910, с. Рогове Новопсковського 
р-ну Луганської обл. Рядовий. Заги- 
нув у груд. 1943. 


С 


САВЧЕНКО Петро Васильович, 
1910, с. Федорівка. Серж., 174 гв. сп 
57 гв. сд. Похований: с. Військове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

САМОХВАЛОВ Михайло Тимо- 
фійович, 1926, Казахстан. Гв. рядо- 
вий. Загинув 28.08.1943. 


СЕМГОШМН Петро Семенович, 
1913, Людиновський р-н Калузької 
обл. Пропав без вісті у лют. 1944. 


вий, 1062 сп. Загинув 5.02.1945. По- 
хований: Калінінградська обл., Росія. 

ПРАХОВ Петро Володимиро- 
вич, 1927, Орловська обл., Росія. Ря- 
довий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

ПРАХОВ Федір Дмитрович, 
1902, Дмитрівський р-н Орловської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
25.06.1944. 

ПРИХОДЬКО Павло Омеляно- 
вич, с. Федорівка. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ПРОКОФ'ЄВ Опанас Іванович, 
1907, Полтавська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1944. 

ПРОЦЕНКО Петро Кирилович, 
1916, с. Богодарове. Рядовий, 
15! полк НКВС. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


СОРОКІН Андрій (Ігнатович, 
1907, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Гв. ст. лейт. 
Загинув 16.03.1945. Похований: Ні- 
меччина. 

СКАБЕЛКО Павло Дмитрович, 
1907, с. Федорівка. Рядовий. Помер 
від ран 12.09.1941. Похований: 
міське клад., м. Ростов-на-Дону, Росія. 

СКЛЯРОВ Федір Трохимович, 
1913, с. Надеждівка. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 

СПИЦЯ | Микола Петрович, 
1890, с. Богодарове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1944. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


423 


тт:  РЛИЛ'з-;ЩщЩщДЩЩ-;7-47Л4-4722772771|)777-727777777--. 


СПИЦЯ Петро Васильович, 1914, 
с. Богодарове. Мол. серж. Пропав 
без вісті у берез. 1945, 


СТАДНИК Тимофій Васильович, 
1900, с. Богодарове. Рядовий. Заги- 
нув 18.07.1943. Похований: с. Семе- 


нівка Ізюмського р-ну Харківської 
обл. 


СТЕПАНЕНКО Кузьма Сергійо- 
вич, 1895, с. Богодарове. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 


Т 


ТЕСЛЕНКО Андрій Якович, 
1924, с. Надеждівка. Серж,, 1317 сп. 
Загинув | 15.11.1944. | Гіохований: 
с. Вата, Угорщина. 


ТЕСЛЕНКО Василь Якович, 
с. Надеждівка. Рядовий. Загинув: 


ч 


ЧИЧАЙ Тимофій Пантелеймо- 
нович. Рядовий. Загинув 8.10.1944. 
Похований: вис. 460, Трансильванія, 
Румунія. 


ц 


ЦВЕНТУХ Михайло Тимофійо- 
вич, 1910, с. Погонівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 


Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 


СУХОНОС Максим Георгійо- 
вич, 1905. 592 сп 203 сд. Загинув 
29.12.1942. Похований: с. Гриньово 
Ростовської обл., Росія. 


СУХОНОС Олексій Олександ- 
рович, 1922. Мол. лейт. Пропав без 
вісті у 1943. 

СУХОНОС Федір Олександро- 
вич, с. Надеждівка. Загинув 
29.12.1943. Похований: с. Єленівка 


Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 


20.09.1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 

ТЕСЛЕНКО Їван Прохорович, 
1904, с. Надеждівка. Рядовий, 1376 
сп 417 сд. Загинув 14.04.1944. Похо- 
ваний: вис. 135,7, Балаклавський р-н, 
Крим. 

ТЕСЛЕНКО Микола (Іванович, 
1914, с. Надеждівка. Рядовий. Заги- 
нув у груд. 1941. 
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Ш 


ШАНДРАГОЛОВ Григорій Фе- 
дорович, с. Федорівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ШАНДРАГОЛОВ Григорій Сте- 
панович, 1918, с. Федорівка. Рядо- 
вий. Загинув 18.01.1943. 

ШАНДРАГОЛОВ Кузьма Степа- 
нович, 1902, с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл, Рядо- 
вий. Загинув 28.08.1943. Похований: 
брат. мог. с. Долина Слов'янського 
р-ну Донецької обл. 


ШАНДРАГОЛОВ Олександр 


ЯКИМЕНКО Прокіп Петрович, 
1900, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943 у Запорізькій обл. 

ЯКИМЕНКО Тимофій Петрович, 
1902, с. Надеждівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

ЯНЧЕНКО Степан Федорович, 
с. Бригадирівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у груд. 1942. 

ЯРИЗА | Антон Якович, 1913, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 


Якович, 1919, с. Федорівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1941. 

ШАПОВАЛОВ Михайло Тихоно- 
вич, 1922, с. Колотилівка Бєлгород- 
ської обл., Росія. Мол. лейт. Загинув 
у жовт. 1943. 

ШЕВЕЛА Семен Гнатович, 1909, 
с. Богодарове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ШЕВЧЕНКО Яків Іванович, 1910, 
с. Воробйовка Донецької обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ШОСТАК Павло Прокопович, 
1905, с. Богодарове. Санінструктор. 
Пропав без вісті 16.09.1941. 


Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у жовт, 1943. 

ЯСИНОК Василь Іванович, с. На- 
деждівка. Пропав без вісті. 

ЯСИНОК Іван Іванович, с. На- 
деждівка. Пропав без вісті. 

ЯСИНОК Максим Іванович, 
с. Надеждівка. Пропав без вісті. 

ЯСИНОК Микола (Іванович, 
1908, с. Надеждівка. Пропав без 
вісті. 

ЯСИНОК Пилип Іванович, с. На- 
деждівка. Пропав без вісті. 

ЯСИНОК Тимофій Іванович, 
1906, с. Надеждівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 


ВЕЛИКОКОМИШУВАСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АДАМЕНКО Максим Іванович, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Ст. серж. Загинув 


26.12.1942. Похований: с. Золотів- 
ський Ростовської обл., Росія. 
АДАМЕНКО Сергій Миколайо- 
вич, с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Загинув 20.01.1944. Похований: 
с. Михайлівка Ленінградської обл. 


АЛДОХІН Каленик Петрович, 
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с. Велика Комишуваха. Ст-на. Заги- 
нув 24.02.1944. Похований: м. Мадо- 
ри Рогачівського р-ну Гомельської 
обл., Бєларусь. 

АЛДОХІН Михайло Свиридо- 
вич, 1897, с. Велика Комишуваха. Ря- 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Василь Ілліч, 
1918, с. Велика Комишуваха. Рядо- 


. вий. Пропав без вісті у 1945. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ (Іван (Ілліч, 
1921, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Ілля Федо- 
рович, 1890, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Мол. лейт. Заги- 
нув у 1945. 

БАЛЯСА Дмитро Карпович, 
1919, с. Велика | Комишуваха. 
Ст. серж. Загинув 21.11.1943. Похо- 
ваний: с. Завадівка Запорізької обл. 

БЕЗПАЛИЙ Матвій Григорович, 
1900, с. Велика Комишуваха. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 4.09.1943. 

БЄЛАН Дмитро Іванович, с. Ве- 
лика Комишуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Ст. серж., 456 сп. Пропав без 
вісті 11.09.1943. 

БЄЛІК Андрій Йосипович, 1918, 
с. Велика Комишуваха. Мол. серж. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

БЄЛІКОВ Іван Кирилович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Рядовий, 282 гв. 
сп. Пропав без вісті у с. Муравче 
Дмитрівського р-ну Курської обл. 

БИКОВ Їван Костянтинович, 
1914, с. Велика Комишуваха. Рядо- 
вий. Загинув 5.06.1943. Похований: 
Курська обл., Росія. 

БІЛАН Федір Іванович, с. Вели- 
ка Комишуваха. Пропав без вісті. 

БІЛИК Дмитро Якимович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Пропав без вісті. 


довий, 55 гв. сп. Загинув 26.12.1943. 
Похований: м. Дніпропетровськ. 


АРХИПОВ Григорій Іванович, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. За- 
гинув 20.04.1944. Похований: с. Кути 
Луганської обл. 


БІЛИК Іван Якимович, 1922, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

БОЛЯСА Іван Остапович, 1921, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

БОЛЯСА Михайло Остапович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Гв. єфрейтор. Похо- 
ваний: м. Познань, Польща. 

БОНДАРЕНКО Іван Порфило- 
вич, 1922, с. Барабашівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Мол. лейт. Загинув 14.10.1944. 
Похований: м. Пюшпекладань, 
Угорщина. 

БОНДАРЕНКО Федір Федото- 
вич, 1919, с. Гаражівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув у полоні 30.08.1944. 

БОРОВИЙ Григорій Родіонович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Загинув 17.02.1944. Похова- 
ний: с. Златоустівка Криворізького 
р-ну Дніпропетровської обл. 

БОРОВИК Артемій Васильович, 
1914, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Єфрейтор. Загинув 
22.09.1944. Похований: м. Добрич, 
Болгарія. 

БОРОВИК Антон Йосипович, 
1916, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Гв. рядовий. Загинув 
15.09.1943. Похований: с. Волоскове 
Єльнінського р-ну Смоленської обл., 
Росія. 

БОРОВИК  (Їван Денисович, 
1921, с. Велика Комишуваха. Заги- 
нув у 1943. 

БОРОВИК  Їван  Євграфович, 
1911, с, Велика Комишуваха. Рядо- 
вий. Загинув у 1941 в р-ні м. Смо- 
ленська. 
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БОРОВИК Ілля Федорович, 
1919, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті у 1942. й 

БОРОВИК Петро Кирилович, 
1924, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


БУЛАВА Василь Іванович, 1923, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. За- 
гинув 14.07.1944. Похований: с. Оле- 
тів Тернопільської обл. 


ВАСИЛЬЄВ Олексій Опанасович, 
1919, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 


24.03.1944. Похований: смт Озаричі 
Гомельської обл., Бєларусь. 


г 


ГАПУРА Іван Денисович, 1904, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. За- 
гинув у 1943. 

ГЕППА Андрій 0 Гаврилович, 
1903, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Загинув у груд. 1943. 


ГЕРМАН Максим Омелянович, 
1906, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
29.10.1943. Похований: м. Синельни- 
кове Дніпропетровської обл. 

ГОЛОСНИЙ Максим Павлович, 
1910, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 


ГОЛОСНИЙ Федір Павлович, 
1907, с. Велика Комишуваха. При- 


БУРКА Андрій Іванович, 1915, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 


БУРЯК Андрій 0 Максимович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
8.01.1942. Похований: с. Муринівка 
Курської обл. 


БУРЯК Павло  Лаврентійович, 
1906, с. Велика Комишуваха. Рядо-" 
вий, Пропав без вісті у 1942. 


ВЕНЗЕЛЬ Сергій Якович, 1924, 
с. Велика Комишуваха. Загинув 
24.03.1944. Похований: м. Познань, 
Польща. 

ВИНОКУРОВ  Їван Гнатович, 
1922, с. Велика | Комишуваха. 
Загинув 22.08.1942. Похований: 
Козельський р-н Калузької обл., 
Росія. 


званий у 1941. Пропав без вісті 
у серп. 1941, 

ГЛЕДЧЕНКО Григорій Іванович, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. За- 
гинув у 1943. Похований: с. Велика 
Комишуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. 

ГОРПИНЧЕНКО Олексій Андрі- 
йович, 1913, с. Велика Комишуваха. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1942. 

ГРЕК Іван Степанович, 1910, 
с. Велика Комишуваха. Гв. рядовий, 
214 гв. сп. Загинув 30.01.1945. Похо- 
ваний: с. Надьбайом, Угорщина. 

ГРУЗДЕНКО (Їван Андрійович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1942. Серж. Загинув у 1943. 

ГРУШКО Микола Тимофійович, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

ГРУШКО Дмитро Тимофійович, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 


уч 
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а 


ДЖИГИР Петро Родіонович, 
1912, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 

ДМИТРЕНКО Андрій Климович, 
1920, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 

ДМИТРЕНКО 4ЙЮДенис Васильо- 
вич, 1910, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
13.09.1943. - 

ДМИТРЕНКО Кузьма Іванович, 
1912, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


ДМИТРЕНКО Кузьма Тимофійо- 


Ж 


ЖИГИР Денис Пилипович, 1912, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Загинув у груд. 1942. По- 
хований: х. Євлампієвський Луган- 
ської обл. 


ЖИГИР Степан Минович, с. Ве- 
лика Комишуваха, Призваний у 1941. 
Серж. Загинув 13.10.1941. 


ЖИГИР Юхим Максимович, 


З 


ЗАВГОРОДНІЙ Кузьма Андрі- 
йович, 1901, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
3.07.1944. Похований: с. Корона 
Мінської обл., Бєларусь. 

ЗАГУРУЛЬКО Борис Федоро- 
вич, 1897, с. Велика Комишуваха. За- 
гинув у листоп. 1943. 


вич, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


ДОВБНЯ Василь Якович, 1903, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1941 
в р-ні м. Смоленська, Росія. 


ДОВЖЕНКО Тимофій Павлович, 
1898, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Загинув 4.03.1944. 
Похований: с. Павлюченки Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 


ДУНДА Василь Власович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Пропав без вісті. 


ДУНДА Василь Семенович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 27.02.1943 
у р-ні с. Михайлівки Харківської 
обл. 


1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. 

ЖИДИК Максим Леонтійович, 
1924, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


ЖИДИК Микола Єгорович, 
1919, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Ст. серж. Загинув 
26.04.1944. Похований: Балаклав- 
ський р-н, Крим. 

ЖУКОВ  їЇван Тимофійович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


ЗАДАРА Захар Іванович, 1905, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
17.12.1944. 


ЗАДОРОЖНЯ Галина Федорів- 
на, 1925, с. Велика Комишуваха. 
Рядовий. Загинула у 1945. Похо- 
вана: м. Будапешт, Угорщина. 

ЗАХАРЧЕНКО Ілля Павлович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
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у 1941. Рядовий. Загинув 23.03.1945. 
Похований: с. Бадович, Німеччина. 


ЗАХАРЧЕНКО Сидір Кузьмич, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ІВАНОВ Олексій Федорович, 
с. Велика Комишуваха. Серж. Заги- 
нув'3.02.1944. Похований: с. Єліза- 
рове Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ІВАНОВ Петро Омелянович, 
с. Велика Комишуваха. Мол. лейт. 


К 


КАЛИНИЧЕНКО Олександр 
Якович, 1914, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

КАЛИНИЧЕНКО Федір Порфи- 
рович, 1891, с. Велика Комишуваха. 
Пропав без вісті. 

КАРНАУХ  ЇЙван Опанасович, 
1891, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті 6.01.1945. 


КАШПУР Григорій Дмитрович, 
1925, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1944. Рядовий, 825 сп. Заги- 
нув 12.04.1944. Похований: м. Тер- 
нопіль. 

КАШПУР Пилип Пилипович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 

1941. Рядовий, 102 сп. Загинув 
3.01.1944. Похований: клад. с. Кусти- 
чі Турійського р-ну Волинської обл. 


КІТЛЯР 0 Андрій 0 Степанович, 
1912, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 


ЗАХАРЧЕНКО | Петро (Ілліч, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Єфрейтор. Загинув 
25.11.1944. Похований: с. Черкишкет, 
Угорщина. 


Загинув | 7.01.1943. | Похований: 
ст. Обозерська Архангельської обл., 
Росія. 


ІВАНЕНКО Онисій Семенович, 
1925, с. Велика Комишуваха. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1944. 


ІВАХНЕНКО Михайло Степано- 
вич, 1906, с. Велика Комишуваха. 
Пропав без вісті 28.02.1943. 


КОВАЛЬЧУК Іван Прокопович, 
1921, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 

КОНОНЕНКО Олексій Юхимо- 
вич, 1915, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

КОНОНЕНКО Андрій Лук'яно- 
вич, 1901, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Загинув 22.10.1944. 
Похований: м. Кештелек, Угорщина. 

КОНОВАЛЕНКО Надія Микхай- 
лівна, 1920, с. Велика Комишуваха. 
Призвана у 1941. Рядовий. Пропала 
без вісті у 1942. 

КОНОВАЛЕНКО Михайло Юхи- 
мович, 1901, с. Барабашівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті. 

КОРОБКА Григорій Семенович, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Загинув 7.11.1943. 
Похований: Дніпропетровська обл. 

КОРНІЄНКО Степан Герасимо- 
вич, 1897, с. Велика Комишуваха. Ря- 
довий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

КОРНІЄНКО Тимофій Сергійо- 
вич, 1912, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті. 


| 
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КОРОГОВСЬКИЙ Михайло Де- 
нисович, 1913, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

КРАВЦОВ Іван Лаврентійович, 
1924, с. Велика Комишуваха. Рядо- 
вий. Загинув у 1942. 

КРАВЦОВ Лаврентій Никаноро- 
вич, 1905, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у р-ні м. Санкт-Петербург. 

КРАВЦОВ Микола Денисович, 
1919, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

КРАВЦОВ Федір Оксентійович, 
1924, с. Велика Комишуваха, Пропав 
без вісті у 1943. 

КРАВЧЕНКО Василь Федоро- 
вич, 1906, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
11.11.1944. Похований: с, Чер- 
кишкет. 

КРАВЧЕНКО Григорій Андрійо- 
вич, 1912, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий, 864 сп. 
Загинув 28.08.1943. Похований: 
ст. Чертково Ростовської обл., Росія. 

КРАВЧЕНКО Олександр Григо- 
рович, с. Гаражівка Близнюківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран 4.01.1943. Похований: 
с. Горохівка Воронезької  обл., 
Росія. 

КРАВЧЕНКО Семен Юхимович, 
1904, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

КРИВОШЕЙ Яків 4 Якимович, 
1906, с. Велика Комишуваха. Призва- 
ний у 1941. Рядовий, 864 сп. Загинув 
6.06.1944. Похований: с. Зареч'є Го- 
мельської обл., Бєларусь. 

КРОЛЕВЕЦЬ Данило Гаврило- 
вич, 1906, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Загинув 8.02.1945. 
Похований: м. Дніпропетровськ. 

КРОЛЕВЕЦЬ Єгор Васильович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

КРОЛІВЕЦЬ Василь Якович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
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званий у 1942. Пропав без вісті 
у 1942 в р-ні м. Харкова. 

КРОЛІВЕЦЬ Микола Зіновійо- 
вич, 1922, с. Велика Комишуваха. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1942. - 

КРОЛІВЕЦЬ Петро Якович, 1913, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у | 1941. Лейт. Загинув 
у жовт, 1941. 

КРУТІЙ | Артем Федорович, 
1911, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КРУТІЙ Архип Овксентійович, 
1910, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

КРУТІЙ Дмитро Овксентійович, 
1908, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
29.08.1943. Похований: с. Комене 
Ростовської обл., Росія. 

КРУТІЙ | Євлампій Кузьмич, 
1916, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

КРУТІЙ | Микола Гордійович, 
1895, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Ст-на. Загинув 
1.11.1944. Похований: сел. Смоль- 
ник, Словаччина. 

КРУТІЙ | Микола Сергійович, 
с. Велика  Комишуваха.  Ст-на, 
814 артп. Загинув 30.05.1944. 


КРУТІЙ Митрофан Михайлович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий, 297 артп. Пропав 
без вісті 28.06.1942. 

КРУТІЙ Олександр (Іванович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1942. Загинув 14.07.1944. 
Похований: с. Олієв Зборівського 
р-ну Тернопільської обл. 

КРУТІЙ Степан Захарович, 1903, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Загинув 18.09.1941. Похований: 
с. Жовтневе Полтавської обл. 

КРУТІЙ Федот Іванович, 1914, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 
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КРЯТ Йосип Кирилович, 1902, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий, 
252 сд. Пропав без вісті 26.08.1941. 


КРЯТ Степан Олександрович, 
1903, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
у 1942 у м. Ростов-на-Дону, Росія. 


КУДІЙ Георгій Улянович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Призваний у 1942. 
Рядовий, 436 сп. Загинув 5.02.1945. 
Похований: с. Сальюхедь, Угор- 
щина. 


КУЖІЛЬ Григорій Савелійович, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий, 
453 сд. Загинув 23.11.1943. Похова- 


Л 


ЛАНТУХ Михайло Тимофійович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1942. Пропав без вісті 
у 1942. 


ЛАНТУХ Федір Тимофійович, 
1901, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Єфрейтор, 695 сп. За- 
гинув 19.01.1945. Похований: Калі- 
нінградська обл., Росія. 


ЛЕМЗА Петро Харитонович, 
1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Загинув 29.05.1944. 
Похований: м. Торопець Тверської 
обл., Росія. 


ЛИТВИНОВ Василь Григорович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1944. Гв. рядовий, 112 сп. 
Загинув у лют. 1945. Похований: 
м. Познань, Польща. 


ЛИТВИНОВ Григорій Юмхимо- 


вич, 1915, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті. 


ЛИТВИНОВ Данило Максимо- 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ний: с. Койвек Дніпропетровської 
обл. і 


| 
КУЖІЛЬ Степан Сергійович, 
1910, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941, 


КУШНІРЕНКО Григорій Кузь- 
мич, 1926, с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Рядовий. 


КУШНІРЕНКО Митрофан Дмит- 
рович, 1921, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Мол. лейт. Заги- 
нув у 1943. 


вич, 1910, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
31.08.1942. Похований: с. Кизбурун, 
Кабардино-Балкарія. 


ЛИТВИНОВ Михайло Федоро- 
вич, с. Велика Комишуваха. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 


ЛИТВИНОВ Олександр Юхимо- 
вич, 1921, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1940. Пропав без вісті. 


ЛИТВИНОВ Федір Семенович, 
1903, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті 
у 1941. 


ЛИСТОПАД Микола Семено- 
вич, 1918, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті. 


ЛИСТОПАД Яків Іванович, 1903, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛИСЕНКО Петро Павлович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 26.02.1943. 
Похований: с. Попельня Радомишль- 
ського р-ну Житомирської обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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МАКСИМЕНКО Олександр Ми- 
колайович, 1911, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1944. 

МЕЛЕНЕЦЬ Олександр Романо- 
вич, с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

МЕЛЕНЕЦЬ Яків Романович, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
27.10.1941. 

МИНУЯ Іларіон Омелянович, 
1907, с. Велика Комишуваха. При- 


званий у 1941. Рядовий, Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


н 


НЕСЕН Андрій Йосипович, 1918, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. . 


НЕСЕН Їван Іванович, 1922, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941, Гв. рядовий, 103 гв. сп 361 гв. 
сд. Пропав без вісті 21.11.1942 біля 
с. Халхута, Калмикія. 


о 


ОДИНЕЦЬ щїван Григорович, 
1925, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.04.1945, 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Кирило Пав- 
лович, с. Велика Комишуваха. Про- 
пав без вісті. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Микола Ки- 
рилович, 1923, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1942. Загинув 
30.11.1943. Похований: с. Тарасівка 


МИКУЛІН (Іван Селіванович, 
1926, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1944. Рядовий. Загинув 
9.04.1944. Похований:  Балаклав- 
ський р-н, Крим. 

МИМРЯ Антон Максимович, 
1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий, 7 автополк. 
Загинув у лют, 1943. 


МОМОТ Микола (Іванович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1940. Загинув 26.08.1943. 
Похований: с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. 

МУСІЄНКО Іван Васильович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 


званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті. 


НЕСЕН Микола Петрович, с. Ве- 
лика Комишуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий, 292 окр. арт. зеніт. 
п. Загинув 16.01.1944. Похований: 
м. Єнакієве Донецької обл. 

НЕСЕН Остап Йосипович, 1913, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. 

НЕСЕН Федір Кіндратович, 
1906, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 23.03.1942. 


Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Олександр 
Іванович, с. Велика Комишуваха. 
Пропав без вісті. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Павло Мак- 
симович, с. Велика Комишуваха. 
Пропав без вісті. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Панас Мак- 
симович, с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Пропав без вісті. 

ОЛІФІРОВ Григорій Миколайо- 
вич, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 
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ПАВЛЮЧЕНКО Гаврило Петро- 
вич, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 

ПАВЛЮЧЕНКО Іван Леонтійо- 
вич, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 

ПАВЛЮЧЕНКО (Іван Петрович, 
1915, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті 
19.07.1942. 

- | ПАВЛЮЧЕНКО Максим Івано- 
вич, 1910, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті. 

ПАВЛЮЧЕНКО Микола Петро- 
вич, 1916, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1944. Рядовий, 952 сп. 
Загинув 23.12.1944. Похований: 
х. Седус, Латвія. 

ПАХОЛЬ Тимофій Степанович, 
1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 


р 


РАДЧЕНКО Андрій Федорович, 
1926, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1943. Рядовий, 152 сд. Заги- 
нув 23.10.1943 на р. Дніпро. 

РАДЧЕНКО Костянтин Григоро- 
вич, 1923, с. Велика Комишуваха. 


С 


САВЕНКО Віктор Олександро- 
вич, 1912, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 9 1941. Ст. лейт., 
211 штурм. ап. Пропав без вісті 
26.05.1942. 


САНЖАРЕВСЬКИЙ Дмитро Ва- 


ПИСАРЕНКО Іван Леонтійович, 
1914, с. Велика Комишувахі" При- 
званий у 1942. Похований:  ст''Ржава, 
Курська обл. 

ПОБІДИНСЬКИЙ Федір Павло- 
вич, 1915, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Мол. лейт., 436 сп 
155 сд. Пропав без вісті у 1943. 


ПОЛЯКОВ Іван Петрович, 1926, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1943. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ПОПОВ Петро дАвтономович, 


«1901, с. Велика Комишуваха. При- 


званий у 1941. Пропав без вісті 
у 1941. й 


ПРОКОПЕНКО Омелян Денисо- 
вич, 1909, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

ПРОКОПЕНКО Юхим Дмитро- 
вич, 1909, с. Велика Комишуваха. Ря- 


довий, 146 сп. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті 25.08.1941. 


Призваний у 1942. Рядовий, 77 артп 
29 сд. Загинув 29.08.1942. 


РЕЗНІК Андрій Іванович, 1918, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


РОМАНЕНКО Михайло Федо- 
рович, 1918, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


сильович, 1907, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1941. Рядовий. 
Помер від ран 11.02.1942. Похова- 
ний: м. Кутаїсі, Грузія. 


САНЖАРЕВСЬКИЙ Іларіон 
Михайлович, 1915, с. Велика Коми- 


шуваха. Призваний у 1941. Єфрей- 


тор. Загинув 21.02.1945. Похований: 
с. Зимедорф, Німеччина. 


БАРВІ нківський РАЙОН 


433 





САНЖАРЕВСЬКИЙ Сергій Са- 
мійлогич, 1918, с. Велика Комишу- 
ваха. (Призваний у 1941. Рядовий, 
106 гв. сп 36 гв. сд. Загинув 
13.11.1943, Похований: с. Чичилівка 
Олександрійського р-ну  Кірово- 
градської обл. 

САНЖАРЕВСЬКИЙ Федір Пав- 
лович, 1901, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 

СЕРГІЄНКО їлля Васильович, 
1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. 

СЕРГІЄНКО Трохим Титович, 
1907, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Загинув 5.05.1943. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 

СЕРГІЄНКО Юхим Семенович, 
1892, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Помер у по- 
лоні 11.05.1943. 

СИРЕНКО Іван Єгорович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Пропав без вісті 
1.05.1945. 

СИРЕНКО Микола Данилович, 
1899, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.04.1945. 

СИСА Йосип Леонтійович, 1911, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Загинув у квіт. 1943. 

СИСА Микола Родіонович, 
с. Велика Комишуваха. Мол. серж. 
Загинув 18.03.1945. Похований: 
м. Фридланд, Німеччина. 

СИСА Тимофій Максимович, 
1904, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

СИСА Федір Максимович, 1906, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті у 1942. 

СИСА Федір Семенович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Загинув 19.01.1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

СКРИПНИК Данило Леонтійо- 
вич, 1916, с. Велика Комишуваха 


Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

СКРИПНИК Іван Степанович, 
1921, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 

СКРИПНИК Макар Мусійович, 
1904, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

СОКОЛОВ Іван Кузьмич, с. Ве- 
лика Комишуваха. Пропав без вісті. 

СОЛОВАР Євдоким Максимо- 
вич, 1904, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.10.1943. 

СОЛОВЕЙ Григорій Тимофійо- 
вич, 1907, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941, Рядовий. Загинув 
23.07.1942. Похований: с. Донецьке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 

СТРЮКОВСЬКИЙ їЇлля Ілліч, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

СТРЮКОВСЬКИЙ Яків Тимофі- 
йович, 1913, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1941. Ст. серж., 
203 сд. Загинув 7.09.1943. Похова- 
ний: с. Червонопілля Слов'янського 
р-ну Донецької обл. 

СУПРУН Остап Костянтинович, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. По- 
мер у полоні 4.01.1944. 

СУПРУН Павло Прокопович, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

СУПРУН Петро Павлович, 1924, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 14.01.1944. 
Похований: с. Бурківці Чуднівського 
р-ну Житомирської обл. 

СУРМА Іван Романович, 1911, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1941. 

СУСІДКО Петро Павлович, 
1923, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1942. Пропав без вісті. 

СУСІДКО Павло Іванович, 1915, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 
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ТАКУНОВ Павло Родіонович, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

ТАРАН Василь Якович, 1924, 
с. Велика Комишуваха. Серж., арти- 
лерист, 903 артп 343 сд. Загинув 
30.06.1942. Похований: с. Сироткіно 
Курської обл., Росія. 

ТАРАН Микола Іванович, 1915, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ТАРАН Роман Павлович, 1915, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 

ТАРАНЮК Іван Климович, 1925, 
с. Велика Комишуваха. Рядовий, 
270  гв. зенітн. полк. Загинув 
13.04.1944. Похований: м. Сімферо- 
поль, Крим. 

ТЕМНИЙ Павло Павлович, 1917, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1939. Рядовий. Загинув у 1943 
у м. Біла Церква Київської обл. 

ТЕРТИШНИЙ Григорій Дешисо- 
вич, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


ТЕРТИШНИЙ Свирид Денисо- 


вич, 1917, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті. 


ТИТАРЕНКО Кузьма Борисович, 
1904, с. Велика Комишуваха, При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
31.05.1942. Похований: с. Велика 
Бабка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. 

ТИТАРЕНКО Федір Борисович, 
1915, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


У 


УДОВИЧЕНКО Панас Климович, 
1910, с. Гаражівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Лейт. Загинув 


І 
ТКАЧЕНКО Олексій  Андрійо- 
вич, 1908, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941, Пропав без вісті 
у трав. 1944. 


ТОПЧІЙ (Василь Андрійович, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті. 


ТОПЧІЙ Іван Васильович, 1919, 
с. Велика Комишуваха. Лейт., 10 гв. 
повітряно-десантна дивізія. Загинув 
19.02.1944. Похований: с. Надеждів- 
ка Криворізького р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


ТОРБА Петро Трохимович, 
1924, с. Гаражівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий, 1288 сп. Загинув 
у 1944. Похований: с. Сололнаш, 
Угорщина. 


ТОРОВОЙ Григорій Родіонович, 
1897, х. Червоний Клин Барвінків- 
ського | р-ну Харківської обл. 
Рядовий, 604 сп 195 сд. Загинув 
17.02.1944. Похований: с. Злато- 
устівка Криворізького р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ТРИКОЗА ШДмитро Петрович, 
1913, с. Барабашівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у січ, 1943, Похований: с. Вол- 
венкове Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 


ТРОЯН Володимир Денисович, 
1920, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Серж. Пропав без 
вісті 1.09.1944. 


ТРОЯН Михайло Пилипович, 
1923, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті. 


23.01.1943. Похований: с. Раївка Лу- 
ганської обл. 


УСАТИЙ Олексій Кіндратович, 
1904, с. Гаражівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 22.06.1942. 
Похований: м. Севастополь, Крим. 
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Ф 


ФЕДОРЧЕНКО Григорій Степа- 
нович, 1907, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у лип. 1942 на Дону. 


Х 


ХАЛОША |Шван Федорович, 
1918, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Ст-на. Пропав без 
вісті у верес, 1941. 


ЦОКОТА Андрій Панасович, 
1912, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав у листоп. 
1943. 

ЦОКОТА Василь Григорович, 
1913, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 


ч 


ЧАЙКА Микола Терентійович, 
1921, с. Гаражівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1940. Пропав без вісті. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО (Їван Микито- 
вич, 1924, с. Велика Комишу- 
ваха. Призваний у 1943. Загинув 
25.08.1945. Похований: м, Познань, 
Польща. 


ФЕДОРЧЕНКО Михайло Доро- 
фійович, с. Велика Комишуваха. Ря- 
довий,. 56 інж.-сап. б-н. Загинув 
16.07.1943. Похований: м. Їзюм Хар- 
ківської обл. 

ФЕДОРЧЕНКО Федір Арсенті- 
йович, с. Велика Комишуваха. Про- 
пав без вісті. 


ХАЛОША Федір Корнійович, 
1915, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 

ХРУЩОВ Василь Антонович, 
1922, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1940. Гв. рядовий, 103 гв. сп 
34 гв. сд. Загинув 21.11.1942 біля 
с. Халхута, Калмикія. 


ЧОРНОБАЙ Михайло Леснтійо- 
вич, 1913, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у черв. 1943. Похований: м. Біла 
Церква Київської обл. 


ЧУГУНОВ Яків Лаврентійович, 
1917, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 


ЧУМАЧЕНКО Яків Федорович, 


с. Гаражівка. Рядовий. Загинув 
7.12.1944. Похований: х. Віжен, 
Литва. 
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ШАПОВАЛ Іван Савелійович, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 


ШАПОВАЛОВ (Іван (Іванович, 
с. Велика Комишуваха. Гв. рядовий. 
Загинув 3.01.1944. Похований: с. Со- 
бодашеве Петрівського р-ну Кіро- 
воградської обл. 


ШАПОВАЛОВ Петро Федото- 
вич, с. Велика Комишуваха. Рядовий. 
Загинув 18.02.1945. | Похований: 
х. Панчас, Латвія. 


ШАРКО Іван Андрійович, 1924, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


ШАРКО Митрофан Григорович, 
1901, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 


ШАСТАЛОВ Василь Прокопо- 
вич, 1919, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


ШАСТАЛО (їШІван (Степанович, 
1906, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 

ШАСТАЛО Леонтій Купріяно- 
вич, 1907, с. Велика Комишуваха. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у січ. 1945, 


ШАСТАЛО Михайло Іванович, 
1922, с. Велика Комишуваха. Пропав 
без вісті. 


ШЕВЦОВ Василь Федорович, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

ШЕВЦОВ Ілля Данилович, 1918, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ШЕВЦОВ Микита Архипович, 
1908, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 


ШЕВЦОВ Олексій Корнійович, 
1924, с. Гаражівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1942. Рядовий. | Загинув у 
жовт. 1943. 
ШЕВЦОВ Павло (Ілліч, 1918, 


с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ШЕВЧУК Захар Сидорович, 
1905, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті. 7 

ШЕПИНСЬКИЙ Віталій Валенти- 
нович, 1918, с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув у 1941. 


ШИЯН Павло Артемович, 1925, 
с. Велика Комишуваха. Призваний 
у 1944. Рядовий. Похований: м. По- 
знань, Польща. 


ШОСТА (Василь Андрійович, 
1924, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

ШУЛЕЦЬ Василь Васмльович, 
1917, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 


ШУЛЕЦЬ Їван Костянтинович, 
с. Велика Комишуваха. Пропав без 
вісті. 

ШУЛЬЦ, Іван Захарович, с. Ве- 
лика Комишуваха. Загинув 23.10.1943. 
Похований: с. Березівка Могильов- 
ської обл., Бєларусь. 


ШУЛЬЦ, Микола Іванович, 1925, 
с. Велика Комишуваха. Гв. мол. серж. 


Загинув 28.01.1945. Похований: 
м. Познань, Польща. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ГАВРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АНОСОВ Василь Терентійович, 
1923, с. Костівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


АНОСОВ Дмитро Трохимович, 
1912, с. Котівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 13.02.1943. Похо- 
ваний: м. Малоярославець Калузь- 
кої обл., Росія. 

АНОСОВ Терентій (Іванович, 
1908, с. Котівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


АНУРОВ Володимир Андрійо- 
вич, 1910, с. Богданове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 


БАКАЄВ Макар Петрович, 1909, 
с. Богданове. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 15.02.1943. Похова- 
ний: Половський р-н Новгородської 
обл., Росія. 


БАКАЙ Микола Іванович, 1926, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 15.01.1944. Похо- 
ваний: с. Устя Могильовської обл., 
Бєларусь. 


БАРАБАШ Афанасій Максимо- 
вич, 1908, с. Пригоже. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

БАРАНОВ Георгій Якович, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1943. Похований: 
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24.04.1944. Похований: с. Липці 
Хмельницької обл. 

АРХИПЕНКО їШван Арсентійо- 


вич, 1899, с. Рудаєве Близнюківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

АХТИРСЬКИЙ їЇван Власович, 
1916, с. Богданове, Призваний у 1941. 
Мол, серж. Загинув 14.09.1943. По- 
хований: с. Зелене Харківської обл. 

АХТИРСЬКИЙ Костянтин Власо- 
вич, 1916, с. Богданове. Призваний 
у 1939. Ст-на. Загинув 25.07.1943. 
Похований: х. Грушовий в р-ні 
м. Новоросійська Краснодарського 
краю, Росія. 

АХТИРСЬКИЙ Микола Власо- 
вич, 1912, с. Котівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


с. Гаркушине Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


БЕРДНИК Ілля Романович, 1906, 
с. Гаврилівка. Призваний у 1941, 
Серж. Пропав без вісті 24.11.1941. 


БЕЗСОНИЙ Григорій Іванович, 
1922, с. Гаврилівка. Рядовий. По- 
мер від ран у 1943. 

БЕЗСОНИЙ Микола (Іванович, 
1912, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 


1943. 
БЕЗСОНИЙ Їван Опанасович, 
1912, с. Гаврилівка.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1941. 

БЛИЗНЮК (Сидір Павлович, 
1908, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.11.1943. 
Похований: м. Запоріжжя. 
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БОВКУН Василь Терентійович, 
1916, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1943. Рядовий, 1172 винищ, проти- 
танк. артп. Загинув 21.05.1941. Похо- 
ваний: ст. Чакварі, Угорщина. 


БОВКУН Терентій Іванович, 
1890, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


БОЙКО Микита Максимович, 
1910, с.  Пригоже.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 


БОЙКО Олександр Опанасо- 
вич, 1926, с. Малинівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


БОНДАРЕНКО Василь Іванович, 
1915, с. Ланівка Чернігівської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 


БОРБЕНКО Сергій Федорович, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Загинув 21.01.1943. Похований: Ле- 
нінградська обл. 


БОРЗЕНКО Тарас Трохимович, 
1908, сел. Соцнаступ Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
у верес. 1944. Похований: с. Обра- 
зув, Гіольща. 

БОРОВИК Степан Архипович, 
1902, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ВЕРЕЩАГА Максим Гнатович, 
1897, м. Їзюм Харківської обл. Ря- 
довий. Загинув у лют. 1943 у полоні. 

ВИХОДОВ Семен Михайлович, 
1896, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943, 


БРУСИНСЬКИЙ Федір Зіновійо- 
вич, 1918, Запорізька обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
2.12.1944. Похований: с. Тура, Угор- 
щина. 


БУЛИГА Георгій Юхимович, 
1915, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

БУЛИГА Іван Іванович, с. При- 
гоже. Призваний у 1941. Рядовий. 


Загинув 22.09.1943. Похований: 
м. Петрокріпость Ленінград- 
ської обл. 


БУЛИГА Микита Степанович, 
с. Пригоже. Призваний у 1941. Єф- 
рейтор. Загинув 4.10.1944. Похова- 
ний: с, Аугілій, Литва. 

БУРЛАЙ Арсентій Степанович, 
1905, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 2.03.1944. Похований: с. Мико- 
лаївка Олександрівського р-ну Ми- 
колаївської обл. 

БУРЛАЙ Арсентій Романович, 
1905, с.  Пригоже.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 6.03.1944, 
Похований: с. Петрівка Вітебської 
обл., Бєларусь. 

БУРЛАЙ Іван Романович, 1911, 
с. Пригоже. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 7.04.1944. Похо- 
ваний: с. Гайворонка Тернопіль- 
ської обл. 


БУТКО | Василь  Лук'янович, 
с. Гаврилівка Балакліївського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
8.09.1944. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


ВІНІЧЕНКО Петро Назарович. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 


ВІНІЧЕНКО Олексій Васильович, 
1922, с. Ковалівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 13.10.1944. 
Похований: с. Лайскі, Словаччина. 

БОЛКОВ Андрій Гаврилович, 


с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


м-н 


б 


поли, 
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ВОРОБИОВ Володимир Григо- 
рович, 1915, с. Новобогданове Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Гв. мол. серж. Загинув у 1945. Похо- 
ваний: Німеччина. з 

ВОРОБИЙОВ Дмитро Степано- 
вич, 1909, с. Гаврилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 23.06.1942. 


б 


ГАРМАШ Григорій |ванович, 
1909, м. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті 28.08.1941. 

ГЕРАСИМОВ Микита Павлович, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ГОНТАР А. Р., Харківська обл. 
Лейт. Пропав без вісті 1.05.1943. 

ГОНТАР Іван Михайлович, 1922, 
с. Пригоже, Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1944. 

ГОЛОВКО Микита Якимович, 
1910, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 2.11.1943. Похований: с. Край- 
кове Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


ГОЛОВКО Пантелій Іванович, У 


1912, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 5.05.1943 у полоні. 


ГОНЧАРОВ Єгор Пилипович, 
1908, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Мол. лейт. За- 
гинув 11.08.1943. Похований: с. Лаз- 
ки Спас-Деменського р-ну Калузь- 
кої обл. 

ГОНЧАРОВ Максим Мартино- 
вич, 1910, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 

ГОНЧАРЕНКО Григорій Мефо- 
дійович, с. Гаврилівка. Рядовий. 
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ВОРОБИОВ Ілля Григорович, 
1909, с. Новобогданове. Серж, Заги- 
нув 12.09.1943. Похований: с. Михай- 
лівка Харківської обл. 

ВОРОБИОВ Федір Микитович, 
1913, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Загинув у 1943 
у полоні. 


Загинув 9.08.1944. | Похований: 


Польща. 


ГОНЧАРЕНКО Олександр Спи- 
ридонович, с. Малинівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Серж. 
Пропав без вісті 28.08.1941. 


ГОЛОЛОБ Кирило Дмитрович, 
с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті 12.05.1943. 


ГОНЧАРЕНКО Василь Андрійо- 
вич, 1924, с. Малинівка. Рядовий. За- 
гинув 2.07.1942. Похований: с. Во- 
дунське Ростовської обл., Росія. 


ГРЕБЕНЮК Павло Павлович, 
1908, с. Бунакове Лозівського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 5.08.1942. 
Похований: м. Душанбе, Таджи- 
кистан. 


ГРЕЧКО Микита Андрійович, 
1900, Барвінківський р-н Харків- 
ська обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув у 1943. Похований: 
с. Банне Донецької обл. 


ГРЕЧКО Микола Микитович, 
1919, с. Ковалівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ГРИБ Леонтій Максимович, 
1895, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 11.03.1944. 
Похований: с. Баштанка Баштансько- 
го р-ну Миколаївської обл. 


ГРУНЧЕНКО Микола Федоро- 
вич, 1925, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1943. Пропав без вісті у 1943. 
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ГРИЩЕНКО Григорій Іванович, 
с. Бурбулатове Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Загинув 29.10.1943. Похова- 
ний: с. Федорівка Запорізької обл. 

ГРЯЗЄВ Степан Іванович, 1903, 
Орловська обл., Росія. Призваний 


З 


ДЕЙКАЛО Володимир Григоро- 
"вич, 1921, с. Богданове. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

ДЕНИСКІН Василь Петрович, 
1900, с. Ковалівка Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1944. 

ДЕНИСЕНКО Василь Григоро- 
вич, 1925, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 11.10.1943. 
Похований: Запорізька обл. 

ДЕНИСЕНКО Іван Андрійович, 
1926, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ДЕНИСЕНКО Олександр Петро- 
вич, 1925, с. Малинівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 


ДЕРЕВ'ЯНКО Петро Дмитрович, 
1923, с. Бодфанове Барвінківського 


Є 


ЄЛИСЄЄВ Костянтин Олександ- 
рович, 1919, с. Бугаївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
19.11.1943. Похований: м. Марино- 
піль Кіровоградської обл. 


ЄЛИСЄЄВ Данило (Іванович, 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 


ГЛУЩЕНКО Яким Іванович, 
1913, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
11.10.1941. 

ДЖЕЖЕРЯ Іван Петрович, 1910, 
м. Барвінкове Харківської обл. При- 
званий у 1941. Партизан. Пропав без 
вісті у 1941. 


ДОВБНЯ  4Яків 94 Васильович, 
1922, с. Гаврилівка. Рядовий. Заги- 
нув 11.07.1944. Похований: с. Бурко- 
вичі Барановичського р-ну Брест- 
ської обл., Беларусь. 

ДРАГАН Микита Павлович, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ДУНЬ Іван Юхимович, 1912, 
с. Котівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

ДУРОВ ілля Степанович, 1925, 
с. Червона Зоря Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
18.07.1943. 


1908, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 17.11.1942, Похо- 
ваний: м. Волгоград. 


ЄЛИСЄЄВ Борис Олександро- 
вич, 1925, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Загинув 


25.01.1945. Похований: с. Чаквара, 
Угорщина. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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Ж 


ЖЕЖЕРЯ Степан Хомич, 1908, 
с. Бугаївка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув у 1944. По- 
хований: с. Ясберень, Угорщина. 


ЖИТНИК Олексій Григорович, 


З 


ЗАВІЗІОН Олександр Артемо- 
вич, 1914, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті у 1942. 


ЗАВІЗІОН Олександр Артемо- 
вич, 1906, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Загинув 16.09.1944. Похова- 
ний: с. Кіма, Естонія. 


ЗАВІЗІОН (ван 4 Артемович, 
1910, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Ст-на. Загинув 16.12.1943. 
Похований: с. Балабине Запорі- 
зького р-ну Запорізької обл. 

ЗАДОРОЖНИЙ Тихін Іванович, 
1900, м. Барвінкове Харківської обл. 

ЗАПОТИЧНИЙ Михайло Матві- 
йович, 1914. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЗАХАРОВ Іван Іванович, 1918, 
с. Ковалівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті 4.03.1943. 


ЗЕЛЕНСЬКИЙ Микола Порфи- 
рович, 1906, Донецька обл. Призва- 


КАБИШ Володимир Федоро- 
вич, 1923, с. Малинівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


1911, с. Бугаївка. Призваний у 1941. 
Загинув 30.06.1943. 


ЖОРНИК Микола Павлович, 
1914, м. Полтава. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

ЖУКОВ Василь Федосійович, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Олександр Кузь- 
мич, 1923, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1942. 

ЗИМА Федір Тимофійович, 
1901, Близнюківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Похований: с. Дядли Ростов- 
ської обл., Росія. 

ЗІНАКОВ Юхим Олексійович, 
1918, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 5.07.1944., Похований: с. Ведж- 
ма Брестської обл., Бєларусь. 

ЗІНАКОВ Денис Халимонович, 
1906, с. Петрівка Донецької обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

ЗУБЕНКО ван Терентійович, 
1900, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл, Рядовий, Про- 
пав без вісті у 1943. 

ЗУБРИЦЬКИЙ Йосип Данилович, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув 27.02.1943. 
Похований: с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 


КАДИКО Жорж Павлович, 1920, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

КАРАБУТА Кирило Іванович, 
1921, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
10,01.1942. 


442 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


п 1 з оійнім 1 сі она 


КАРУННИЙ Їван Андрійович, 
1917, с. Соцнаступ Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 

КВАРТА Олексій Якович, с. При- 
гоже. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 


КИРИЧЕНКО Єгор Трохимович, 
1915, с. Котівка. Призваний у 1940. 
Рядовий, Пропав без вісті у 1943. 

КИРИЧЕНКО Кіндрат Кирило- 
вич, 1901, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 7.03.1944. 
Похований: с. Заградівка Миколаїв- 
ської обл. 

КОВАЛЕНКО Овсій Арсентійо- 
вич, с. Мар'ївка Барвінківського 
р-ну Харківської | обл. Загинув 
12.01.1944. Похований: с. Томаківка 
Дніпропетровської обл. 


КОЛІСНИК Микола Олександ- 
рович, 1904, с. Богданове, Рядовий. 
Загинув 14.12.1943. Похований: 
с. Анастасівка Запорізької обл. 


КОЛІСНИК Яків Іванович, 1919, 
с. Бугаївка. Призваний у 1941. Про- 
пав без вісті у 1943. 

КОЛОМІЙЦЕВ Володимир Іва- 
нович, 1906, с. Соцнаступ Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Загинув 10.01.1944. 
Похований: с. Високе Дніпропетров- 
ської обл. 

КОНОНОВ Анатолій Іванович, 
1922, Балаклійський р-н. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.04.1942. 
Похований: с. Зайцева Гора Смо- 
ленської обл., Росія. 


КОПІЙКА Андрій Григорович, 
1905, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Помер від ран 10.01.1943. Похова- 
ний: Кабардино-Балкарія. 

КОПІЙКА Андрій Данилович, 
1900, с. Богданове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Загинув 28.05.1942. Похова- 
ний: м. Луганськ. 


КОПІЙКА Іван Митрофанович, 


. є, Богданове. Призваний у 1941, Ря- 


довий. Загинув 10.10.1943, Похова- 
ний: Запорізька обл. 


КОПІЙКА Михайло Миколайо- 
вич, 1904, с. Котівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 


КОРШЕНКО Арсентій Теренті- 
йович, 1908, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 


КОРШЕНКО Василь Васильович, 
1923, с. Гаврилівка. Мол, лейт, Заги- 
нув 17.08.1943. Похований: с, Гола 
Долина Донецької обл. 


КОРШЕНКО Василь Гаврилович, 
1923, с. Гаврилівка.  Призваний 


у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


КОРШЕНКО Дмитро Дмитро- 
вич, 1903, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 


КОРШЕНКО Петро Михайло- 
вич, 1920, с. Бугаївка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

КОРШЕНКО Степан Степано- 
вич, 1921, с. Бугаївка. К-н. Загинув 
9.02.1943. Похований: с. Кочкі Колп- 
нянського р-ну Орловської обл., 
Росія. 


КОСЕНКО (Іван Миколайович, 
1906, с. Бугаївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1942. 


КОСТЯНЕЦЬКИЙ Микола Дани- 
лович, 1913, с. Гаврилівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

КОТ Гнат Данилович, 1905, 
с. Котівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1941. 

КОЧЕРГІН Іван Миколайович, 
с. Іванівка. Рядовий, 186 тбр. Заги- 
нув 26.01.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


М, 
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КОЧЕРГІН Мойсей Опанасович, 


1913, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Загинув 23.09.1941. По- 
хований: м. Лебедин Сумської 
обл. 


КРАЙНІЙ Гордій Семенович, 
1902, с. Бугаївка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

КРАЙНІЙ  Євдоким Якович, 
1903, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

КРАЙНІЙ Павло Прокопович, 
1913, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

КРОН Леонід Миронович, 1901, 
с. Гаврилівка, Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 23.01.1944. 


КРУТОВ Іван Микитович, 1926, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл, Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 22.11.1943. Похо- 
ваний: брат. мог. біля Дніпрель- 
стану. 

КУБАСОВ  Фрол Тихонович, 
1913, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 

КУДРЯВЦЕВ Іван Опанасович, 
1918, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


Л 


ЛИТВИНОВ Микола Васильович, 
с. Соцнаступ Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув 25.08.1944. 


ЛИТВИНОВ Іван Іванович, с. Ко- 
тівка. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 4.06.1942. 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
27.06.1941. 


КУЛИК Полікарп  Овдійович, 
1903, с. Пригоже., Призваний у 1941. 
Пропав без вісті 18.09.1942. 


КУЛИНИЧ Василь Федорович, 
1912, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Загинув 21.08.1942. Похова- 
ний: с. Каркодиново Смоленської 
обл., Росія. 


КУЛИНИЧ Григорій Федорович, 
1923, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


КУЛИНИЧ Микола Олександро- 
вич, 1913, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у верес. 
1941. 


КУПРІЙОВ Степан Якович, 1913, 


" с. Гаврилівка. Призваний у 1941. 


Ст. серж. Загинув 10.06.1944. Похо- 
ваний: с. Угли Брестської обл., 
Бєларусь. 


КУРЧЕНКО Дмитро Григорович, 
1907, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий, Загинув 21.11.1943. 
Похований: ст. Санжари, Полтавська 
обл. 


КУРЧЕНКО ван Романович, 
1917, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ЛИТВИНОВ Олександр Кирило- 
вич, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
10.04.1945. 

ЛОГВИНЕНКО Микола Романо- 
вич, 1917, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943, 

ЛЯШЕВСЬКИЙ Максим Микола- 
йович. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 
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МАМЕНКО Федір (Іванович, 
1923, с. Котівка. Призваний у 1942. 
Загинув 15.12.1942. Похований: 
с. Журовка Воронезької обл., Росія. 


МАМИЧ Семен (Ілліч, 1918, 
с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


МАНЖОС Петро Петрович, 
1921, с. Гаврилівка. Мол. серж. Заги- 
нув 30.08.1943. Похований: Локнян- 
ський р-н Псковської обл., Росія. 


МАРТИШЕЧКІН Дмитро Дмит- 
рович, 1914, с. Благодатне Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 


МАРТИНОВ Олексій Костянти- 
нович, 1915, с. Богданове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 11.07.1942. 


МАРТИНОВ Іван Гнатович, 1919, 
с. Котівка. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Загинув 26.10.1943. Похований: 
м. Запоріжжя, о. Хортиця. 


МАРТИНОВ Іван Іванович, 1923, 
с. Котівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


МАРТИНОВ Іван Кіндратович, 
1919, с. Богданове.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 10.10.1943. 
Похований: с. Георгієвське Вільнян- 
ського р-ну Запорізької обл. 


МАРТИНОВ Михайло Федоро- 
вич, 1914, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1941. 


МАРТИНОВА Поліна Данилівна, 
1920, с. Богданове. Ст. медсестра. 
Загинула 5.05.1944. Похована: м. Ду- 
босари, Молдова. 


МАРТИНОВ Олександр Трохи- 
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мович, 1912, с, Котівка. Пропав без 
вісті у 1943. 


МАРУШЕНКО Михайло Федо- 
рович, 1903, с. Олександрівка Близ- 
нюківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
11.09.1943. Похований: с. Караван 
Харківської обл. 


МАХОРТОВ Михайло Іванович, 
1906, с. Котівка, Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 25.01.1944. Похо- 
ваний: с. Мар'ївка Запорізької обл. 


МАЦЮК Юрій Іванович, 1923, 
с. Соцнаступ Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув 12.01.1943. 
Похований: с. Долина Ставрополь- 
ського краю, Росія. 


МИРОШНИЧЕНКО Їлля Мики- 
тович, 1914, с. Соцнаступ. Призва- 
ний у 1943. Єфрейтор. Загинув 
12.04.1943. Похований: с. Клех, 
Австрія. 


МИХАЙЛОВ Василь Володими- 
рович, 1911, с. Гаврилівка. Призва- 
ний у 1941. Загинув 15.03.1943. По- 
хований: с. Юрченкове Харківської 
обл. 


МИХАЙЛОВ Василь Іванович, 
1921, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


МИХАЙЛОВ Микола Юмхимо- 
вич, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

МИХАЙЛОВ Микола Іванович, 
1923, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.05.1942. 
Похований: Волгоградська обл. 


МИХАЙЛІН Василь (Іванович, 


1925, с. Бугаївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Загинув 
11.04.1944. Похований: Дубосар- 


ський р-н, Молдова. 


МИХАЙЛІН Дмитро Іванович, 
1906, с. Бугаївка. Призваний у 1941. 
Загинув у полоні у 1942. 
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НАЗАРЕНКО Микита Зіновійо- 
вич, 1902, с. Гаврилівка. Рядовий. 
Загинув 2.11.1943. Похований: 
с. Крайкове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


НАСТЕНКО Микита Зіновійо- 
вич, 1902, с. Богданове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 27.10.1942. 


НАУМЕНКО Олександр Петро- 
вич, с. Малинівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Загинув 
18.01.1944. Похований: с. Ляшино 
Новгородської обл., Росія. 

НЕПРАН Їван Якович, 1917, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
10.09.1943. Похований: м. Сухиничі 
Калузької обл., Росія. 

НЕРУБАЦЬКИЙ Василь Гнато- 
вич, 1915, с. Бугаївка. Призваний 


у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


НЕТЕСА Петро Олександрович, 
с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


НИЗОВЕНКО (їЇван Антонович, 


о 


ОДИНЦОВ Йосип Васильович, 
1911, с. Миколаївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Загинув 
22.08.1942. Похований: с. Петрище- 
во Болоховського р-ну Тульської 
обл., Росія. 


ОДИНЦОВ Василь Васильович, 
1922, с. Миколаївка, Лейт. Пропав 
без вісті у 1942. 


ОНИПЧЕНКО Андрій Іванович, 
1900, с. Гаврилівка.  Призваний 


у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


1919, с. Новобогданове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

НИЗОВЕНКО Андрій Олександ- 
рович, 1907, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув 27.11.1943. 

НИЗОВЕНКО Василь Олександ- 
рович, 1910, с. Гаврилівка. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

НИЗОВЕНКО Тимофій Митро- 
фанович, 1915, с. Гаврилівка. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті 
у 1942, 

НИЗОКОПОКЛОНОВ Іван Ан- 
тонович, 1919, с. Новобогданове 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Пропав без 
вісті у 1942. 

НІКОЛЕНКО Тихон Семенович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Загинув 10.03.1942. Похований: 
с. Воробйове Тагаринського р-ну 
Смоленської обл., Росія. . 

НІКОЛЕНКО Юхим Пилипович, 
1914, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

НІКОРА Іван Никифорович, 
1914, м. Донецьк. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у серп. 1942. 


ОНМИПЧЕНКО Захар Кирилович, 
1915, с. Гаврилівка. Призваний у 1941. 
Помер від ран 27.07.1942. Похова- 
ний: х. Звінкий Ростовської обл., 
Росія. 


ОРЛЕНКО Євдоким (Іванович, 
1910, с. Малинівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Технік-інтенд. 2 р. Пропав 
без вісті у 1941. 


ОСИПОВ Олександр Єгорович, 
1925, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 18.12.1944. 
Похований: с. Цеце, Угорщина. 

ОСИПОВ Єгор Іванович, 1901, 
м. Красний Лиман Донецької обл. 
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Призваний у 1942. Рядовий. Загинув 
28.10.1942 у полоні. 

ОСИПОВ Костянтин Григоро- 
вич, 1909, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у 1943. 


ОСТРОУШКО Дмитро Тихоно- 
вич, 1918, с. Семенівка Близнюків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


ПАВЛЕНКО Лука щ(їІванович, 
1905, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, За- 
гинув 10.10.1943. Похований: Запо- 
різька обл. | 


ПАВЛЕНКО Петро (Іванович, 
1918, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Ст. серж. Пропав без вісті 
у жовт, 1941, 

ПАРШЕВ Григорій Єрмолаєвич, 
1911, с. Малинівка. Рядовий. Загинув 
4.02.1944. Гіохований: с. Киргиз 
Дніпропетровської обл. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Максим Петро- 
вич, 1906, с. Гаврилівка. Рядовий. 
Загинув 25.04.1945, 


ПИВОВАРОВ Микола Іванович, 
1925, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Загинув 9.03.1944. Похова- 
ний: м. Кривий Ріг Дніпропетров- 
ської обл. 

ПОГРЕБНЯК Григорій Гаврило- 
вич, с. Соцнаступ Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Загинув 31.08.1944. Похований: 
с. Ойтоз, Румунія. 

ПОДРІЗ "Трохим Захарович, 
1911, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ПОЛОВИНКА Микола Михайло- 
вич, 1909, с. Степове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
24.10.1941. 


ОСЬМУХА Парфен Степанович, 
1906, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 5.09.1941. 


ОСЬМУХА Іван Степанович, 
1909, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Загинув 
11.07.1942. Похований: Луганська 
обл. 


ПОПОВ Василь Гнатович, 1910, 
с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ПРИСТАВ (іван Євстафійович, 
1912, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ПРИСТАВ Іван Федорович, 
1919, с. Пригоже. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ПРИСТАВ Михайло Андрійович, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
27.02.1944. Похований: с. Перво- 
майське Дніпропетровської обл. 

ПРИСТАВ Петро Данилович, 
1908, с.  Пригоже.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 

ПРИСТАВ Петро Якович, 1919, 
с. Гаврилівка. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1944. 

ПРИХОДА їЇлля Архипович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Загинув 20.11.1942. Похований: 
с. Беззаботівка Олександрівського 
р-ну Донецької обл. 

ПРОСТОПУП Микола Іванович, 
1926, с. Ковалівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 6.04.1945. 
Похований: с. Кадаш, Чехія. 

ПРУТ Аркадій Кирилович, 1921, 


с. Гаврилівка. Мол. лейт, Пропав без - 


вісті у 1943. 

П'ЯНОВ Омелян Степанович, 
с. Соцнаступ Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у 1944. Похований: с. Ніколомусіївка 
Дніпропетровської обл. 
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РЕЗУНЕНКО Андрій Євдокимо- 
вич, 1906, с. Золотівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

РЕЗУНЕНКО Василь Петрович, 
1913, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1941. 


РЕЗУНЕНКО Іван Миколайович, 


1920, Барвінківський р-н Харків- 


ської обл. Призваний у 1941. Пропав 


без вісті у квіт. 1943. 


РЕЗУНЕНКО Олексій Петрович, 
1922, с. Золотівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


РЕЗУНЕНКО Федір Пилипович, 
1901, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


С 


САВИНСЬКИЙ Їван Онисимо- 
вич, 1916, с. Гаврилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

САКУЛІН Петро Іванович, 1910, 
с. Іванівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943, 

САКУЛІН Юхим Іванович, 1910, 
с. Пригоже. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

САЛОГУБ  Їван Степанович, 
1921, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

САЛОГУБ Іван Федорович, 
1907, с. Гаврилівка, Рядовий. Заги- 
нув 13.01.1943. Похований: с. Олек- 
сандрівка Дніпропетровської обл. 

САЛОГУБ Петро Степанович, 
1926, с. Гаврилівка Барвінківського 


РЕШЕТНЯК Василь Овсійович, 
1911, с. Котівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 

РЕШЕТНЯК Іван Тимофійович, 
1912, с. Богданове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- . 


«гинув 14.10.1943. Похований: с. Бога- 


тирі Якимівського р-ну Запорізької 
обл. 

РЕШЕТНЯК Микита Григорович, 
1907, с. Котівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. " 

РИБАЛКО Гнат Гнатович, 1928, 
с. Котівка. Пропав без вісті у 1942. 

РИБАЛКО Іван Іванович, 1926, 
с. Котівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Загинув 26.10.1943. Похова- 
ний: м. Запоріжжя, о. Хортиця. 

РУДЕНКО Григорій Архипович, 
1914, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

РЯБЧЕНКО Василь Трофимович, 
1912. Серж. Пропав без вісті у 1941. 


р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий, Загинув 22.05.1944. 
Похований: с. Балочне Донецької 
обл. 

САЛОГУБ Степан Михайлович, 
1905, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

СИВОГУБ їЇван Степанович, 
1921, с. Гаврилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

САРЖЕВСЬКИЙ (Іван Васильо- 
вич, 1911, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 

САФРОНОВ Андрій Степано- 
вич, 1910, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

СЕРДЮЧЕНКО Григорій Тимо- 
фійович, 1922, с. Пригоже Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Ст. льот- 
чик. Пропав без вісті 6.10.1944. 
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СВІТЛОВСЬКИЙ Василь Полі- 
карпович, с. Пригоже. Гв. мол. 
серж. Пропав без вісті 12.02.1945. 


СКРИПНИК Павло Петрович, 
1912, с. Гаврилівка. Рядовий. Заги- 
нув 15.08.1941. Похований: Мико- 
лаївська обл. 


СКРИПНИК Іван Дем'янович, 
1912, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


СКРИПНИК Іван Євдокимович, 
1914. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


СКРИПНИК  Їван Петрович, 
1910, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941, Рядовий, Пропав без вісті 
у 1943. 

СЛОБОДНЮК Ганна Тимофіїв- 
на, 1905, с. Соцнаступ Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Загинула | 5.11.1943.  Похована: 
с. Червоний Яр Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

СЛОБОДНЮК Костянтин Они- 
симович, 1904, с. Гаврилівка. Рядо- 
вий. Помер від ран 5.11.1943. Похо- 
ваний: с. Червоний Яр Солонянсько- 
го р-ну Дніпропетровської обл. 

СОБАКАРЕВ Георгій Павлович, 
1906, с. Петрівка Донецької обл. Ря- 
довий. Загинув 8.10.1944. 


СОКОЛ Андрій Терентійович, 
с. Пригоже Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. Загинув 21.08.1943. Похо- 
ваний: с. Суха Кам'янка Харківської 
обл. 

СОКОЛЕНКО Андрій Андрійо- 
вич, 1920, с. Котівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Загинув 22.09.1943. Похова- 
ний: ст. Варошковська Краснодар- 
ського краю, Росія. 

СОКОЛЕНКО Андрій Трохимо- 
вич, 1922, с. Котівка. Призваний 
у 1941. Мол. серж. Загинув 6.03.1942. 
Похований: с. Виселки Смоленської 
обл., Росія. 

СОКОЛЕНКО Володимир Арте- 
мович, 1924, с. Котівка. Призваний 
у 1942. Пропав без вісті у груд. 1943. 


СОКОЛЕНКО (щІван (Іванович, 
с. Котівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 22.01.1943. 


СОКОЛЕНКО Йосип Павлович, 


1914, с. Котівка. Призваний у 1941. 
Рядовий, Пропав без вісті у 1941. 


СОКОЛЕНКО Тимофій Кирило- 
вич, 1910, с. Котівка. Пропав без 
вісті у 1943. 


СОКОЛЕНКО Федір Микито- 
вич, 1906, с. Малинівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Загинув 26.07.1942. 
Похований: с. Варейка Воронезької 
обл., Росія. 


СОКОЛОВ Павло Володимиро- 
вич, 1911, с. Богданове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті 
у 1942. 


СОНЦЕВ Данило Олексійович, 
1925, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1943. Мол. серж. Загинув 25.01.1945. 
Похований: с. Чаквара, Угорщина. 

СОНЦЕВ Петро Андрійович, 
1910, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у 1943. 

СТАДНИК Тимофій Васильович, 
1914, с. Богданове. Рядовий. Загинув 


18.07.1943. Похований: Харківська 
обл. 


СТАРОСЕЛЬЦЕВ Кіндрат Павло- 
вич, 1919, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. За- 
гинув 2.11.1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 

СТЕПАНОВ Семен Дмитрович, 
с. Гаврилівка. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: с. Крикове Дні- 
пропетровської обл. 

СТОЯН Прокофій Костянтино- 
вич, 1906, с. Гаврилівка. Пропав без 
вісті у 1943. 


СТРОГОВ Іван Макарович, 1910, 
с. Лозовенька Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Пропав без вісті у 1942. 

СТРИЖАК Володимир Остапо- 
вич, с. (Гаврилівка.  Призваний 
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у 1941. Серж. Пропав без вісті 
19.09.1943. 


СТРИЖАК Григорій Семенович, 
1921, с. Пригоже. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

СТРИЖАК Кирило Федорович, 
с. Пригоже Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Загинув 3.11.1942. Похований: 
с. Стрельці Ленінградської обл. 

СТРИЖАК Микола Семенович, 
1918, с. Пригоже. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

СТРИЖАК Микола Романович, 
1907, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської | обл. Загинув 
12.05.1943. Похований: м. Троїцьк. 

СТРИЖАК Сергій Васильович, 
1908, с. Пригоже. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

СТРОЖЕНКО Свирид Григоро- 
вич, 1903, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


СУКОВ 
1905, с. 


Василь 
Богданове. 


Йосифович, 


Призваний 


т 


ТАНИЧ Микола Петрович, 1926, 
с. Дунине Близнюківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ТИЩЕНКО Микола Матвійович, 
с. Пригоже. Єфрейтор. Загинув 
20.04.1945. Похований: с. Свобода, 
Чехія. 

ТКАЧЕНКО Василь Тимофійо- 
вич, 1912, с. Пригоже Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ТКАЧУК Дем'ян Іванович, 1914, 
Вінницька обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1944. 


СУКОВ Григорій Григорович, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
2.11.1943, 


СУКОВ Дмитро Васильович, 
1909, с. Богданове.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 1.08.1942. 
Похований: ст. Кущевська Красно- 
дарського краю, Росія. 


СУКОВ Євген Миколайович, 
1920, с. Гаврилівка. Лейт. Загинув 
1.08.1943. Похований: с. Поди Бала- 
шовського р-ну Саратовської обл., 
Росія. 


СУКОВ Яків Васильович, 1908, 
с. Котівка. Призваний у 1941. Заги- 
нув 22.12.1942. 


СУПРУН  Ларіон Маркович, 
1900, с. Комишівка Дніпропетров- 
ської обл. Призваний у 1941. Пропав 
без вісті 6.02.1944. 


СУХОНОС Олексій Олексан- 
дрович, 1922, с. Надеждівка Барвін- 
ківського р-ну Мол. лейт. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 


ТОНКОШКУР Михайло Степа- 
нович, 1909, с. Нікольське Доне- 
цької обл. Пропав без вісті у 1943. 

ТОРГОВЦЕВ Григорій Іванович, 
1901, с. Рижкове Орловської обл. 
Рядовий. Загинув 2.02.1944. Похова- 
ний: с. Майдак, Польща. 

ТРЕВУС Петро Денисович, 1910, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ТРЕТЕНКО Олександр Федо- 
сійович, 1907, с. Гаврилівка, Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
9.04.1944. 

ТОЇЧКІН Іван Миколайович, 
с. Богданове Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Серж. Загинув 
у 1945. Похований: с. Бзе-Дальне, 
Польща. 
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У 


УВАРЕНКО Андрій Сидорович, 
1910. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 26.01.1944. Похований: 
с. Расосни Вітебської обл., Бєларусь. 

УВАРЕНКО Іван Іванович, 1912. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
10.07.1944. Похований: с. Вербени 
Одеської обл. 


Ф 


ФІГУРНИЙ Дмитро Артамоно- 
вич, 1912, с. Нестерівка Куйбишев- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


Х 


ХОМЕНКО Микола Гаврилович, 
1920, с. Добропілля Лозівського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


ч 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Іван Тимофі- 
йович, 1901. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


Ш 


ШАБАНОВ Іван Андрійович, 
1907, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у 1945. 


ШЕВЧЕНКО Сергій Максимо- 
вич, 1902, с. Степанівка Близнюків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
зісті у груд. 1943. 


УВАРЕНКО Михайло Якович, 
1926, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
21.07.1943. 

УКРАЇНЕЦЬ Андрій Давидович, 
1905, с. Куньє ІЇзюмського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті 21.05.1942. 

УТЕНКО Григорій Кіндратович, 
1908, с. Іванівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у 1944. 


у 1943. Загинув 29.10.1943. Похова- 
ний: с. Федорівка Запорізької обл. 


ХОМЕНКО Яків Васильович, 
1917, с. Добропілля Лозівського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Серж. Пропав без вісті у 1941. 


ШЕПЕЛЬ Микола | Якович, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Ст. серж. Загинув 
19.01.1944. 

ШОНЕНКО Федір Архипович, 
1909, с. Соцнаступ Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ШИЛОВ Григорій Прокопович, 
1912, с. Котівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 
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Щ 


ЩЕРБАК Костянтин Ларіонович, 
1920, с. Степове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


ЯКОВЕНКО Григорій Васильо- 
вич, 1923, с. Котівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лют. 1944. 


ЯКОВЕНКО (ван Пилипович, 
1911, с. Пригоже. Загинув у 1944. 
Похований: Кіровоградська обл. 


ЯКОВЕНКО Степан Лукич, 1900, 
с. Пригоже. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


ЯКОВЕНКО Федір Кирилович, 
1905, с. Богданове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


ЯРИЗА | Василь Григорович, 
1926, с. Котівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 


ЯРИЗА Григорій Степанович, 
1904, с. Котівка. Призваний у 1941. 


у 1941. Серж. Загинув 23.11.1944. 
Похований: Словаччина. 


ЩЕРБИНА Григорій Леонтійо- 
вич, с. Пригоже Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1943. 


ЯРИЗА Олексій Микитович, 
1926, с. Котівка. Рядовий, Загинув 
26.10.1943. Похований: м. Запоріж- 
жя, о. Хортиця. 


ЯРОШЕНКО Олексій Семено- 
вич, 1924, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


ЯРОЩУК Андрій 9 Павлович, 
1904, с. Гаврилівка.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 13.01.1944. 
Похований: с. Мельниця Тверської 
обл., Росія. 


ЯЦЕНКО Володимир Васильо- 
вич, 1910, с. Гаврилівка. Призваний 
у 1941. Ст-на. Загинув 13.01.1944, 
Похований: міське клад., м. Калуга, 
Росія. 


ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АДАМЕНКО |(4(ШІван (Іванович, 
1917, м. Балаклія Харківської обл. 
Мол. лейт. Загинув 30.12.1944. Похо- 
ваний: Угорщина. 


15» 


АЛМАЗОВ Сергій Андрійович, 
1909, с. Соково Урицького р-ну Ор- 
ловської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.06.1943. 

АЛЕКСЄЄВ Олексій Кузьмич, 
1919, с. Василівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Загинув 
23.06.1941. Похований: Богуслав- 
ський р-н Київської обл. 
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БАБАНЯ Андрій Павлович, 
1910, с. Олександрівка Донецької 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БАЦІЙ Микита Тихонович, 1918, 
м. Ізюм Харківської обл. Мол. серж. 
Помер від ран 22.09.1942. 

БЄЛИЦЬКИЙ Василь Іванович, 
1918, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Мол, серж. Помер від ран 
16.09.1944. Похований: Естонія. 


ВЕЛИКОЛУЦЬКИЙ Іван Васильо- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Матрос. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ВИННИЧЕНКО Василь Іванович, 


г 


ГАРМАШ іЇван Іванович, 1906, 
с. Семиланне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
20.07.1944. 

ГЛУХОВ Григорій Дмитрович, 
1911, с. Миколаївка. Загинув в 
листоп, 1943. 

ГОЛОВКО Микита Якимович, 
1910, с. Миколаївка. Загинув 2.02.1943. 
Похований: с. Карайкове Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

ГОЛОВКО Михайло Дмитрович, 
1900, с. Миколаївка.  Призваний 
Краматорським РВК Луганської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ГОЛОВКО Олександр Дмитро- 
вич, 1914, с. Миколаївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 8.08.1943. 

ГОЛОВКО Пантелій Іванович, 
1896, с. Миколаївка Барвінківського 
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БІЛИК Василь Петрович, 1902, 
Близнюківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БОНДАРЕНКО (Іван Іванович. 
Пропав без вісті у січ. 1944, 

БОРОЗНА Олександр Микито- 
вич, 1907, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Гв. рядовий. Загинув 
19.11.1944, Похований: с. Менде, 
Угорщина. 

БОРОЗНА Федір Микитович, 
1907, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


1924, с. Миколаївка Шевченківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий, 
Загинув 31.08.1943. Похований: 
м. Мерефа Харківської обл. 

ВИННИЧЕНКО Петро Назаро- 
вич, 1924, с. Хоминці Роменського 
р-ну Сумської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


р-ну Харківської обл. Призваний 
Краматорським | РВК Луганської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд.1943. 

ГОЛОВКО Роман Федорович, 
1909, с. Миколаївка. Рядовий. Заги- 
нув 26.02.1943. Похований: с. Мико- 
лаївка Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. 

ГОЛУБ Василь Прокопович, 
1908, Барвінківський р-н. Загинув 
14.10.1943. Похований: м. Запо- 
ріжжя. 

ГОЛОСНИЙ (Їван Андрійович, 
1911, с. Богодарове Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 11.09.1944. Похований: Вар- 
шавське воєвод., Польща. 

ГОНТАР Максим Андрійович, 
1917, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1942. 

ГРИБКОВ Єгор. Загинув 1.12.1943. 
Похований: с. Тарасівка  Софіїв- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 
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д 


ДВОРНИЧЕНКО Олександр Гри- 
горович, 1921, с. Семенівка Близню- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1942. 

ДІДЕНКО Дмитро Федорович, 
1914, Барвінківський р-н. Рядовий. 

ДІДЕНКО Микола Павлович, 
1902, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Помер від ран 7.02.1943. Похований: 
м. Запоріжжя. 


ДОВГАЛЬ Василь Омелянович, 


Є 


ЄДЕМЕНЧЕНКО Іван Федоро- 
вич, 1897, с. Миропілля Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 24.10.1944. 
Похований: Німеччина. 


Ж 


ЖУРМИЛЬОВ Олександр Архи- 
пович, 1920, Смоленська обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


З 


ЗАХАРЧЕНКО Григорій Пили- 
пович, 1916, Балаклійський р-н Хар- 


ІГНАТЕНКО Андрій Миколайо- 
вич, 1902, Барвінківський р-н, Рядо- 
вий. Помер від ран 20.09.1943. 

ІГНАТЕНКО Олександр Івано- 
вич, Загинув 1.12.1943. Похований: 
с. Тарасівка | Софіївського | р-ну 
Дніпропетровського обл. 


1911, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ДОВГОПОЛОВ Антон Іванович, 
1918, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943, м. ізюм 
Харківської обл. 


ДОВГОПОЛОВ Віктор (Івано- 
вич, 1914, с. Семенівка. Рядовий. 
Пропав без вісті. 


ДУДУЛЯК Петро Микитович, 
1907, Чутівський р-н Полтавської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
21.11.1942. 


ЄВДОКИМОВ Василь Вікторо- 
вич, 1924, с. Петрівка. Рядовий. 
Помер у полоні 30.03.1943. 


ЄВДОКИМОВ Іван Вікторович, 
1913, с. Петрівка | Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ЗУБРИЦЬКИЙ Йосип Григоро- 
вич, с. Миколаївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 27.02.1943. 
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К 


КИШКОВ Степан (Іванович, 
1907. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1944. 

КОВАЛЕНКО Іван Макарович, 
1914, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

КОЗАЧОК Костянтин Іванович, 
1918, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

КОЗАЧОК Костянтин Федоро- 
вич, 1908, Барвінківський р-н. Рядо- 
вий, Загинув 16.01.1944. Похований: 
с. Тритрони Новгородської обл., 
Росія. 

КОЗАЧОК Петро (Іванович, 
1916, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КОЛЕСНИК Петро Олександро- 
вич, 1921, Барвінківський р-н. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт, 
1943. 

КОРШЕНКО їЇван Семенович, 
1918, с. Гаврилівка. Лейт. Помер 
від (ран  8.09.1944. Похований: 
с. Уяздек Келецького  воєвод., 
Польща. 


Л 


ЛИЗОГУБ  Їван  Самійлович, 
с. Миколаївка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

ЛИЗОГУБ Петро Федорович, 
1924, с. Миколаївка. Рядовий. 


ЛИЗОГУБ Прокіп Самійлович, 
1914, с. Миколаївка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


КОРШЕНКО Микола Семено- 
вич, 1923, с. Гаврилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

КОРШЕНКО Олексій Семено- 
вич, 1920, с. Гаврилівка Барвінків- 
ського | р-ну Харківської 0 обл. 
Рядовий. 

КРИВОПУЦЬКИХ Леонід Михай- 
лович, 1924, с. Ольховка Хомутов- 
ського р-ну Курської обл. Рядовий. 
Загинув у серп. 1942. 


КРУТІЙ | Артем Федорович, 
1911, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КРЯТ Іван Федорович, 1922, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

КУЛИНИЧ  ((Їван Йосипович, 
1912, Барвінківський р-н  Харків- 
ської | обл. Рядовий. Загинув 
2.11.1943. Похований: Солонянський 
р-н Дніпропетровської обл. 

КУЛИНИЧ Петро Йосипович, 
1909, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Загинув 2.02.1944. | Похований: 
Софіївський | р-н  Дніпропетров- 
ської обл. 


ЛИЗОГУБ Семен Володимиро- 
вич, 1908, с. Миколаївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 


ЛИЗОГУБ Федір Якович, 1906, 


с. Миколаївка. Рядовий. Помер у по- 


лоні у 1944. 


ЛИТВИНОВ Микола Васильо- 
вич, 1913, с. Миколаївка. Рядовий. 


Загинув 25.08.1944. Похований: 
Білостоцьке воєвод., Польща. 
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м 


МАМЕНКО Григорій Петрович, 
1918, Барвінківський р-н  Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943, 


МАМЕНКО Лаврентій  Апол- 
лонович, 1906, с. Миколаївка 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. 

МАМЕНКО Микита Данилович, 
1910, с. Миколаївка. Рядовий. За- 
гинув 30.10.1943. Похований: смт 
Широке Дніпропетровської обл. 


о 


ОВЧАРЕНКО Іван Тимофійович, 
1908, с. Петрівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий, 


п 


ПАВЛЕНКО Григорій Дмитро- 
вич, 1921, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ПАВЛЕНКО Федір Ілліч, 1907, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув- 
5.02.1944. Похований: с. Шевченко 
Петропавлівського | р-ну | Дніпро- 
петровської обл. 

ПІДЧЕНКО Данило Михайлович, 
1918, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1944 

ПІДЧЕНКО Костянтин Костянти- 
нович, 1915, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув 
25.01.1945. Похований: м. Торк, 
Польща. 


МАНЖОС Петро Петрович, 
1923, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 30.08.1943. 


МАХНУШЩА Іван Іванович, 1905, 
с. Рижково Урицького р-ну Орлов- 
ської обл., Росія. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


МЕДЯНСЬКИЙ Василь Петро- 
вич, 1898, с. Миколаївка, Рядо- 
вий. Загинув 27.11.1943, 


МІЩЕНКО Андрій Михайлович, 
1918, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944, 


Помер від ран 1.11.1943. Похований: 
м. Костянтинівка Донецької обл. 


ОДИНЦОВ Михайло Андрійо- 
вич, 1914, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Ст-на. Загинув у серп. 
1941. 


ПЛИС Микита Микитович, 1923, 
м. Барвінкове. Мол. серж. Загинув 
10.08.1942. 

ПОПОВ Василь Гнатович, 1910, 
с. Бирюківка Курської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОТАПЕНКО Михайло (Івано- 
вич, 1916, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Помер від 
ран 16.03.1943. Похований: с. При- 
козлики Новодугинського р-ну Смо- 
ленської обл., Росія. 

ПОШЕНОВ Федір Федорович, 
1920, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

ПРАХОВ Петро Володимиро- 
вич, 1927, с. Сосково Урицького 
р-ну Орловської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1943. 

ПРАХОВ Федір Дмитрович, 
1902, с. Рижково Урицького р-ну 
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Орловської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 25.06.1944. 

ПЕТРУХНЕНКО Григорій Івано- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ПРИХОДЬКО (Іван Сергійович, 
1912, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 


р 


РОМАНЕНКО Іван Семенович, 
1921, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Помер у по- 
лоні 18.04.1944. 

РУДЕНКО Михайло Павлович, 
1906, Барвінківський р-н  Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


С 


САВИНСЬКИЙ (Їван Онисимо- 
вич, 1916, с. Василівка Близнюків- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 

САВИНСЬКИЙ Сергій Остапо- 
вич, 1914, с. Петрівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Серж., 
к-р з мін. | установки. | Загинув 
13.05.1944. Похований: с. Редьки 
Оршанського р-ну Вітебської обл., 
Бєларусь. 

САВИНСЬКИЙ Яків Онисимо- 
вич, 1923, с. Петрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

САЛЮК Іван Григорович, 1905, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. Похований поблизу м. Києва. 

САЛЬНИК Павло Миколайович, 
1915, Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ПРИХОДА |Їлля 0 Архипович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Загинув 20.11.1942. | Похований: 
с. Беззаботівка Олександрівського 
р-ну Донецької обл. 


ПРОКОФ'ЄВ Опанас Іванович, 
1907, Полтавська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1944. 


САМОЙЛЕНКО Дмитро: Тихо- 
нович, 1914, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Серж. Пропав без вісті 
у берез, 1944. 


САМОЙЛЕНКО Микола Тихоно- 
вич, 1922, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Мол. лейт. Похований: 
м. Каунас, Литва. 


САМОХВАЛОВ Михайло Тимо- 
фійович, 1916, с. Кременчуг Північно- 
Казахстанської обл. Рядовий. За- 
гинув 28.08.1943. 

СВИРИДОВ Микола Олексійо- 
вич, 1924, с. Софіївка Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Пропав 
без вісті. 

СВИРИДОВ Іван Денисович, 
1918, м. Рибінськ Ярославської обл. 
Росія. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


СЕДЕНКО  (4їван Васильович, 


1905, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну. Рядовий. Загинув 12.12.1943. 
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СКОМОРОХА Євдоким Лук'я- 
нович, 1905, с. Семенівка Близню- 
ківського р-ну. Рядовий. Загинув 
у берез. 1943. Похований: с. Семе- 
нівка Близнюківського р-ну Харків- 
ської обл. 

СКРИПНИК Іван Євдокимович, 
1914, с. Велика Комишуваха Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

СКРИПНИК Іван Петрович, 
1910, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 

СКРИПНИК Павло Петрович, 
1912, с. Григорівка. Рядовий. За- 
гинув 15.08.1941. 

СКРИПНИК Яків Іванович, 1911, 
с. Петрівка Барвінківського р-ну 


т 


ТЕМНИЙ Григорій Дмитрович, 
1924, с. Миколаївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 10.01.1942. Похований: м. Сева- 
стополь, Крим. 


Ф 


ФАРЕНИК Степан Дмитрович, 
1913, Барвінківський р-н  Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 


ч 


ЧЕРНИШ Григорій Федорович, 
1916, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Віктор Івано- 
вич, 1923, с. Петрівка Олександрів- 


Харківської обл. Рядовий. Загинув 
27.04.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл,, Росія. 

СНІЖКОВИЙ Олександр Феок- 
тистович, 1918, Харківська обл. Ря- 
довий. Загинув 24.07.1942. 

СНІЖКОВИЙ Харлампій Пор- 
фирович, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1944. 

СТАРОВЄРОВ Семен Іванович, 
1908, м. Вітебськ, Бєларусь. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

СУПРУН Іларіон Маркович, 
1904, Дніпропетровська обл. Серж. 
Пропав без вісті 6.02.1944. 


СУПРУН Микола Федорович, 
1905, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


ського р-ну Донецької обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Іван Тимофі- 
йович, 1901, Олександрівський р-н 
Донецької обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ЧУГАЙ Іван Олексійович, 1918, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
о ДИДЖАИ, Пропав без вісті у груд. 
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ШАЛІМОВ Дмитро Єгорович, 
1911, Орловська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШАПОВАЛОВ Григорій Федо- 
рович, 1921, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Помер 
у полоні 2.07.1943. 


ЯКОВЕНКО Лука Харитонович, 
1896, с. Мар'ївка Олександрівського 
р-ну Донецької обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 


ШЕПЕЛЬ іван Іванович, 1905, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. 


ШЕСТОВ Іван Тихонович, 1907, 
с. Миколаївка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
27.02.1944. Похований: с. Велика 
Кострома Апостолівського | р-ну 
Дніпропетровської обл. 


ГРУШУВАСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМОВ Павло Давидович, 
1918, с. Грушуваха. Призваний у 
1941. Пропав без вісті. 


БЕЗУГЛИЙ Антон Олексійович, 
1905, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у 1943. 

БЕНЕРЯ Леонід Григорович, 
1924, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1942.  Гв. рядовий. 0 Загинув 
у 1942. Похований: м. Лозова 
Харківської обл. 


АБРАМОВ Федір Давидович, 
1903, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 

АВРАМЕНКО Дмитро В., 1907, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Лейт. Загинув у 1941. 


БИНДУС Іван Петрович, 1905, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


БІЛИК Микола Никифорович, 
1919, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 

БРАТИЩЕНКО Омелян Омеля- 
нович, 1914, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Гв. рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


БРАТИЩЕНКО Дмитро Ліка- 
нович, 1916, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Пропав без вісті у 1943. 

БЕЦЕНКО Мирон Стефанович, 
1912, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941, Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

БОЛЬШАКОВ Сергій Іванович, 
с. Грушуваха. Загинув 21.02.1941. 
Похований: Кіровоградська обл. 

БОРОДАВКА Матвій Калино- 
вич, 1906, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Загинув у 1942. 

БОРИСЕНКО Микола Пилипо- 
вич, ос. Грушуваха. | Призваний 
у 1941.  Гв. рядовий. Загинув 
13.01.1944. Похований: Новомир- 


ВАСИЛЬЄВ Олексій Опанасо- 
вич, 1912, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув. 23.03.1943. 
Похований: Гомельська обл., Бєла- 
русь. 

ВИННИК Василь 1 Андрійович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. За- 
гинув у 1943. Похований: Переяслав- 
Хмельницький р-н Київської обл. 

ВОЛЬВАЧ Дмитро Степанович, 
1922, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у лип. 1941. 


г 


ГАВРИЛЕНКО щАрсентій Яко- 
вич, 1906, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Гв. рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


ГАВРИЛЕНКО Іван Олексійович, 
1923, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941.  Гв. рядовий. Загинув 
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городський рен 
ської обл. 


БЛИЗНЮК  (Їван Калинович, 
1904, с. Грушуваха.  Призваний 

1941.  Гв. рядовий. Загинув. 
18.06.1943. Похований: с. Донецьке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


БЛИЗНЮК Федір Григорович, 
1918, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


БЛИЗНЮК Яків Григорович, 
1916, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941.  Гв. рядовий. 0 Загинув 
22.03.1944. Похований: с. Краска 
Ратнівського р-ну Волинської обл. 


Кіровоград- 


ВОЛЬВАЧ Максим Полікарпо- 
вич, 1908, с. Грушуваха. Призваний 


у 1941. Серж. Помер у полоні 
17.07.1944. 


ВОЛЬВАЧ Леонід Максимович, 
1923, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ВОЛЬВАЧ Полікарп Іванович, 
1912, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Серж. Загинув. 18.08.1943. 
Похований: с. Князєво Ленінград- 
ської обл., Росія. 


ВОЛОВОД Максим Пилипович, 


1919, с. Грушуваха. Пропав без 
вісті. 


18.03.1945. Похований: м. Будапешт, 
Угорщина. 

ГАЛАГАН Павло Іванович, 1920, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ГЕРАСИМЕНКО Петро Федоро- 
вич, 1907, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув. 66.03.1945. 
Похований: Латвія. 

ГОНЧАР їЇван Іванович, 1913, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у січ. 1942. 
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ГОНЧАР  Їван Терентійович, 
1912, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. - 

ГОНЧАР Макар Трохимович, 
1897, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942. 


ГОНЧАР Павло Костянтинович, 
1921, с. Грушуваха. | Призваний 


лу 


ДАНИЛЬЧЕНКО Є. К., 1916, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ДЕНИСЕНКО (Їван Маркович, 
1919, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941, Гв. рядовий. Загинув. 
у листоп. 1943. Похований: Тверська 
обл., Росія. 

ДЗЮБА Денис Павлович, 
1920, с. Грушуваха.  Призваний 


Є 


ЄРШОВ іван Юхимович, 1911, 
«є. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув. 1.05.1945. Похова- 
ний: Чехія. 


Ж 


ЖАДАН Денис Федорович, 


1915, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 21.11.1942. 
Похований: Волгоградська обл. 
ЖАДАН Іван Мартинович, 1908, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


1941. Рядовий. Помер від ран 
31.07.1943. Похований: с. Прелєст- 
не Прохоровського р-ну Бєлгород- 
ської обл., Росія. 


ГОНЧАР Парфентій Трохимо- 
вич, 1903, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 

ГОНЧАР Семен Якимович, 1910, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


у 1941. Гв. рядовий. Загинув. 
2.09.1942. Похований: с. Чернаково 
Зубцовського р-ну Тверської обл., 
Росія. 


ДЗЮБА Микола Єгорович, 


с. Грушуваха. Призваний у 1944. 
Гв. рядовий. Загинув. 15.10.1944. 
Похований:  Варшавськє  воєвод., 
Польща. 


ДЗЮБА Роман Єгорович, 1890, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЄРШОВ Кіндрат Юхимович, 
1904, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


ЄРШОВ Михайло Кіндратович, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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З 


ЗАВЕЗИСТУП Костянтин  Л., 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 

ЗАГНЕТКО Марко Семенович, 
1920, с. Грушуваха, Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЗАГНЕТКО Олександр Свири- 
дович, 1908, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941, Загинув. 18.07.1943. По- 
хований: смт Маломиколаївка Ант- 
рацитівського р-ну Луганської обл. 

ЗАДОРОЖНИЙ Федір Андрійо- 
вич, 1914, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті 28.12.1941. 

ЗАХАРЧЕНКО Олександр Оме- 
лянович, 1925, с. Грушуваха. При- 
званий у 1943. Пропав без вісті 
23.06.1944. 


ЇВКО Петро Степанович, 1916, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 


КАЗЬОНИЙ Петро Кузьмич, 


1927, с. Грушуваха.  Призваний 
у січ. 1944. 


КЛЕЦЬ Григорій Кіндратович, 
1910, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
у листоп. 1943. 


КЛЕЦЬ Давид Опанасович, 
1905, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
у жовт, 1941, 

КЛЕЦЬ Корній Тимофійович, 
1912, с. Грушуваха. Рядовий. Загинув 
15.11.1944. Похований: Угорщина. 

КОВАЛЬ Олександр Якович, 
1924, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті. 
22.05.1942. 


ЗУБЕНКО Василь Іванович, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 
ЗУБЕНКО Григорій Данилович, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 
ЗУБЕНКО Карпо Кузьмич, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 
ЗУБЕНКО Марко Михайлович, 
1914, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 
.  ЗУБЕНКО Микола Іванович, 
1921, с. Грушуваха. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 5.09.1943. 
Похований: Єльнінський р-н Смо- 
ленської обл., Росія. 


ЗУБЕНКО Петро Данилович, 
с. Грушуваха. Пропав без вісті. 


ЗУБЕНКО Трохим Федорович, 
1914, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


КОВАЛЬ Яків Сидорович, 1908, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті. 1943. 

КОНОНЕНКО Микола Васильо- 
вич, с. Грушуваха. Пропав без вісті. 

КОХАН Максим Юхимович, 
1901, с. Грушуваха,  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
у листоп. 1943. 

КОХАН Павло Трохимович, 
1910, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті. у жовт. 1941. 

КРАВЧЕНКО Сергій Михайло- 
вич, 1912, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 16.01.1943. 
Похований: Краснодарський край, 
Росія. 

КУЗУРМАН Костянтин Захаро- 
вич, 1914, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Гв. рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 
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Л 


ЛАНТУХ Олександр Трохимо- 
вич, 1910, с. Грушуваха. Гв. рядовий. 
Помер 7.09.1944 у полоні. Похова- 
ний: Німеччина. 

ЛОБАС Григорій Опанасович, 
1921, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
у листоп, 1943. 

ЛОБАС Семен  Логвинович, 


1906, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941.  Гв. рядовий. 0 Загинув 


м 


МАЙСТРЕНКО щ4Їван Микола- 
йович, 1914, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Пропав без вісті. 


МАЙСТРЕНКО Савелій Марко- 
вич, 1921, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


МАКАРЕНКО Дмитро Іванович, 
1901, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


МАКОГОН Григорій Іванович, 


1914, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941, Пропав без вісті. 


МАКОГОН Никифор Андрійо- 
вич, 1903, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


МАКОГОН Петро Калинович, 
1908, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


МАКОГОН Самсон Костянтино- 
вич, 1921, с. Грушуваха. Призваний 


8.02.1942. 
обл., Росія. 

ЛУК'ЯНОВ Костянтин Степано- 
вич, 1912, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Стрілець. Загинув 8.02.1942. 
Похований: с. Присельє Смолен- 
ської обл., Росія. 


ЛУК'ЯНЕНКО Конон Степано- 
вич, 1906, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Загинув у 1945. Похований: 
м. Смоленськ, Росія. 

ЛЮТИК Лікан Федорович, 1914, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Серж. Помер від ран 29.01.1945. 
Похований: Угорщина. 


Похований:  Тверська 


у 1941. Гв. рядовий. Пропав без 
вісті. у листоп. 1943. 


МЕСНЯНСЬКИЙ Семен Павло- 
вич, 1900, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


МИМРЯ Ларіон Петрович, 1896, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті ї у 
1943. 


МУСІЄНКО Григорій Сергійо- 
вич, 1924, с. Грушуваха. Призваний 
у 1942. Загинув у 1943. 


листоп. 


МУСІЄНКО Євмен Васильович, 
1908, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у груд. 
1941. 


МУСІЄНКО Петро Матвійович, 
1914, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. / Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

МУСІЄНКО Трохим Федоро- 
вич, 1914, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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н 


НАЙДА | Антон Семенович, 
1903, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
28.01.1945. 


НАЙДА Василь Денисович, 
1924, с. Грушуваха.  Призваний 


о 


ОРЕЛ Гаврило Омелянович, 
1915, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1941. 


ОРЕЛ Іван Матвійович, 1904, 


п 


ПАВЛЕНКО Лікан Устинович, 
1912, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 

ПАВЛЕНКО (Петро Порфиро- 
вич, 1910, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 30.07.1942. 

ПАВЛОВ Максим  Афіногено- 
вич, 1907, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941, Пропав без вісті у квіт. 1944. 

ПАВЛОВ Петро Іванович, 1908, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ПАЗЮРА Афіноген Данилович, 
1912, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ПАЗЮРА Григорій Самсонович, 
1912, с. Грушуваха. Призваний у 
1941. Загинув 18.07.1943. Похова- 
ний: м. Ізюм Харківської обл. 

ПАЗЮРА Дмитро Пилипович, 
1926, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


1942.  Гв. рядовий. Загинув 
2.10.1943. Похований: с. Андріївка 
Дніпропетровської обл. 


НАЙДА Микола Іванович, 1921, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


НАЙДА Никифор Павлович, 
1915, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 
у листоп. 1943. 


с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
лют. 1943. 


ОРЕЛ Макар  Пантелійович, 
1907, с. Грушуваха.: Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ОРЕЛ Самсон Іванович, 1910, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


ПАЗЮРА Їван Пахомич, 1925, 
с. Грушуваха, Загинув у 1942. Похо- 
ваний: с. Грушуваха. 

ПАЗЮРА Кирило Матвійович, 
1910, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ПАЗЮРА Марко Федорович, 
1905, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Загинув 13.11.1943. По- 
хований: Лоєвський р-н Гомельської 
обл., Бєларусь. 


ПАЗЮРА Назар Самсонович, 
1920, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ПАЗЮРА Петро Матвійович, 
1906, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Га. рядовий. Загинув 26.11.1943. По- 
хований: с. Червоний Жовтень Со- 
фіївського р-ну Дніпропетровської 
обл. 

ПАЗЮРА Трохим Матвійович, 
1917, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ПАЗЮРА Федір Андріанович, 
1913, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


464 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ПЕВНИЙ Іван Петрович, 1920, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941, 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ТИДМОГИЛЬНИЙ Гаврило Те- 
рентійович, с. Грушуваха, Пропав 
без вісті, 


ПІДМОГИЛЬНИЙ Федір Гаври- 
лович, 1906, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1944. 


РЕДЬКА Данило Пилипович, 
1903, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

РЕДЬКА Денис Федорович, 
1914, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

РЕДЬКА Іван Данилович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


С 


САДКОВИЙ Іван Лаврентійович, 
1911, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


САДКОВИЙ Костянтин Титович, 
1913, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. - 

СЕМЕРЕНКО Максим Андрійо- 
вич, 1902, с. Грушуваха. Призваний 


у 1941. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
15.05.1942. 


СЕМЕРЕНКО Федір Андрійович, 
1920, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


ПОПОВИЧ Микола Петрович, 
1920, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 


ПОПОВИЧ Олексій Петрович, 
1924, с. Грушуваха. Призваний у 1942. 
Пропав без вісті. 


ПРОХОРЕНКО Петро Григоро- 
вич, 1920, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


РЕДЬКА (Олексій Данилович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

РЕДЬКА Самійло Данилович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

РОМАНЕНКО Марко Юліанович, 
1900, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

РОМАНЕНКО Михайло Афіно- 
генович, 1907, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


СКРИПНИК Карпо Мартинович, 
1914, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Серж. Загинув у серп. 1941. Гіохова- 
ний: м. Толочин Вітебської обл., 
Беларусь. 

СНІЖКОВИЙ Трохим Петрович, 
1919, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

СОКІЛ Дорофій 1 Єгорович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

СОКІЛ Михайло Дорофійович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

СУСІДКО ш Опанас (Іванович, 
1910, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у 1942. 
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т 


ТВЕРДОХЛІБ Іван Трохимович, 
1911, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ТЕРНОВИЙ Юхим Ахтионович, 
1908, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ТОКАР Денис Денисович, 1912, 
с. Завгороднє Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Загинув у 1945. Похований: м. Бер- 
лін, Німеччина. 

ТРОЯН Лікан Кирилович, 1903, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Загинув 12.10.1943. По- 
хований: с. Плисса Вітебської обл., 
Бєларусь. 


У 


УДОТ Сидір Леонтійович, 1912, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті 15.09.1941. 


ч 


ЧИПУЛЬСЬКИЙ Максим Федо- 
рович, 1915. с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ЧОРНИЙ Микола Полікарпович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав! без вісті. 


ЧОРНИЙ Михайло Полікарпо- 
вич, 1920, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Гв. рядовий. Загинув 
18.07.1944. Похований: Радехівський 
р-н Львівської обл. 


ТРОЯН Михайло | Ліканович, 
1921, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ТУЛЬПА Андрій Карпович, 1911, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ТУЛЬПА Йосип Семенович, 1905, 
с. Грушуваха. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ТУЛЬПА Олександр Семенович, 
1914, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ТУРКО Їван Карпович, 1903, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ТУРКО | Опанас Кирилович, 


1911, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 


ЧОРНИЙ Петро Андрійович, 
1910, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Загинув 10.09.1941, Похований: 
м. Остер Козелецького р-ну Черні- 
гівської обл. 

ЧУПРИНА Андрій Мефодійович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ЧУПРИНА Левко Мефодійович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ЧУПРИНА Максим | Павлович, 


с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 





Ш 


ШАПОШНИК Іван Васильович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 

ШАПОШНИК Федот Леонтійо- 
вич, 1903, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


щЩ 


ЩЕРБАК Родіон Петрович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


ЩЕРБАК Кирило Родіонович, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ШУМІЛОВ Сергій Митрофано- 
вич, 1918, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 


ШУТАР Артем Лаврентійович, 
1903, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Ст. лейт. Загинув 19.04.1945. Похо- 
ваний: Німеччина. 


ШУТАР Гордій Овксентійович, 


1906, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


ГУСАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМЕНКО Олександр Про- 
копович, 1913. Призваний Барвін- 
ківським РВК. Пропав без вісті 
у 1942. 


АЛІФИРОВ Григорій Іванович, 
1910. Призваний у 1941. Рядовий. 
Загинув 23.08.1943. Похований: с. Бо- 
городичне Слов'янського району 
Донецької обл. 

АЛІФИРОВ Ілля Іванович, 1912, 
с. Іванівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

АЛІФИРОВ Костянтин Іванович, 
1914, с. Іванівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Помер від ран 10.03.1943. 


Похований: 
Росія. 


АНДРІЄНКО Микола Трохимо- 
вич, 1922, с. Григорівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 

АНДРІЄНКО Петро Іванович, 
1925, с. Григорівка. Рядовий. За- 
гинув 18.08.1942. Похований: 


м. Темрюк Краснодарського краю, 
Росія. 


АНДРІЄНКО Трохим Васильо- 
вич, 1903, с. Григорівка Барвінків- 
ського р-ну. Призваний у 1941. 


Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 


АНТОНЕНКО Василь Якович. 
рацоний: Пропав без вісті у груд. 


Новгородська  обл., 
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АНТОНЕНКО Федір Матвійович, 
1913, смт Машівка Машівського р-ну 
Полтавської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 
1942. 


АРТЕМЕНКО Василь Тихонович, 
1926, с. Гусарівка Барвінківського 


БАБИЧ Іван Дмитрович, 1922, 
Ізюмський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1940. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


БАБИЧ Микола Олександрович, 
1910. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: смт Близнюки Харків- 
ської обл. 


БАБИЧ Сергій Іванович, 1908, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1941. 

БАКАЙ Василь Федорович, 1914, 
с. Новопавлівка Харківської обл. 
Призваний у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті 12.11.1944. 

БАКАЙ Петро Іванович, 1920, 
с. Новопавлівка Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БАРАНИЧЕНКО Микола Васи- 
льович, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Гв. серж. Загинув 2.05.1945. 
Похований: Німеячина. 

БАРАНИЧЕНКО Олександр Ва- 
сильович, 1924, Барвінківський р-н 
Харківської обл. Серж. Загинув 
111.1944. Похований: с. Нововітеб- 
ське Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

БАРБУХА Іван Олексійович, 
1906, с. Гусарівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 21.07.1942. 

БАЦИЙ Єгор Іванович, 1912, 
Ізюмський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Мол. серж. Загинув 16.01.1945. 
Похований: Польща. 


АРТЕМЕНКО (Їван Степанович, 


1918. Призваний у 1938. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


БАШТИНСЬКИЙ Петро Єрмо- 
лайович, 1913, с. Грушуваха Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл, 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

БЕЖИН Роман Костянтинович, 
1925, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1942. Гв. серж. 
Загинув 21.03.1945. Похований: Ні- 
меччина. 

БЕЗПАЛИЙ Іван Іванович, 1919, 
с. Новопавлівка Харківської обл. 
Призваний у 1940 Слов'янським РВК 
Донецької обл. Рядовий. Помер від 
ран 1.02.1944. Похований: Невель- 
ський р-н Псковської обл., Росія. 

БИКОВ Сергій Лаврентійович, 
1910, с. Башилівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 

1942, Рядовий, Помер від ран 
19.01.1944. Похований: м. Дніпро- 
дзержинськ Дніпропетровської обл. 

БІЛОКОНЬ Андрій Миколайо- 
вич, 1914, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 

БІЛОНІЖКО Григорій Павлович, 
Рядовий. Помер від ран 4.09.1946. 
Похований: м. Галле, Німеччина. 

БІЛОУС Афанасій Іванович, 
с. Донецьке Ізіомського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Помер від 
ран 9.11.1941. 

БІЛОУС Іван Олександрович, 
1925, с. Донецьке Ізюмського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

БІЛОУС Микола Олександро- 
вич, 1923, с. Донецьке Ізюмського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 
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БІЛОУС Олександр Іванович, 
1898, с. Донецьке Ізюмського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. і 

БІЛИЙ (їІгнат Іванович, 1902, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Помер від ран 15.10.1943. 
Похований: Синельниківський р-н 
Дніпропетровської обл. 

БІЛИЙ Михайло Іванович, 1900, 
с. Веселе Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув 17.08.1944. Похо- 
ваний: Краківське воєвод., Польща. 

БІЛИЙ Олексій Тарасович, 1902, 
с. Веселе Барвінківського р-ну. Ря- 
довий. Пропав без вісті у берез. 
1943. 

БЛИЗНЮК Іван Андрійович, 
1922, с. Очеретине Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1941. Матрос. Загинув 
2.09.1942. Похований: м. Новоро- 
сійськ Краснодарського краю, Росія, 

БОБУХ Іван Макарович, м. Бар- 
вінкове Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

БОБКОВ Михайло Семенович, 
1919, Барвінківський р-н. Призваний 
у 1939. Ст. серж. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

БОЛОТОВ Андрій Васильович. 
Призваний у 1942. Рядовий. Похова- 


ВИННИК Максим Якович, 1907. 
Рядовий. Загинув у верес. 1941. 

ВИРКОВ Олександр Антонович, 
1903, Харківська обл. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ВІДЕНЄЄВ Яків 0 Васильович, 
с. Некременне Олександрівського 
р-ну Донецької обл. Призваний у 
1941. Мол. серж. Загинув 23.07.1943, 
Похований: Великолуцький | р-н 
Псковської обл., Росія. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ний: Барвінківський р-н Харківської 
обл. 

БОНДАРЕНКО Василь Йосипо- 
вич, 1919, с. Варварівка Донецької 
обл. Призваний у 1939. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

БОНДАРЕНКО Григорій Стефа- 
нович, 1902, с. Мечебилове Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 


БОНДАРЕНКО Олександр Во- 
лодимирович, 1918, Олександрів- 
ський р-н Донецької обл. Рядовий. 
Помер від ран у жовт, 1941. 


БОНДАРЄВ Кирило Сидорович. 
Серж. Помер від ран. Похований: 
Барвінківський р-н Харківської обл. 


БОРОВИЙ Наум Родіонович, 
1905, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий, Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


БРУСЛАВСЬКИЙ Петро Мико- 
лайович, 1907, м. Барвінкове Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


БУТІКОВ Яків Іванович, 1916, 
с. Скородне Суджанського р-ну Кур- 
ської обл., Росія. Призваний Ско- 
роднянським РВК у 1938. Ст. серж. 
Пропав без вісті у лип. 1944. 


БУТКО Степан Олександрович. 
Рядовий. Загинув 19.09.1941. 


ВІДИНЄЄВ Іван Васильович, 
с. Некременне Олександрівського 
р-ну Донецької обл. Ст-на. Пропав 
без вісті 15.02.1945. 

ВІДИНЄЄВ Петро Васильович, 
1909, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Мол. серж. Загинув 17.07.1943. 
Похований: с. Руське Куйбишевсько- 
го р-ну Ростовської обл., Росія. 

ВІДИНЕЙ Василь Васильович, 
с. Некременне Олександрівського 
р-ну Донецької обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ВЛАСОВ Володимир Павлович. 
Гв. рядовий. Помер від ран 14.09.1943. 


Е ' б Й 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


Похований: с. Василівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 

ВОВК Степан Остапович, 1910, 
Харківська обл. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ВОЙТЕНКО їЇван Трохимович, 
1925, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Загинув 7.04.1943. Похований: м. Ба- 
лаклія Харківської обл. 

ВОЙТЕНКО Михайло Антонович, 
1923, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Пропав без вісті. 

ВОЙТЕНКО «шСемен (Іванович, 
1923, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 


Г 


ГАВРЮЩЕНКО Іван Антонович, 
1911, с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1943. 

ГАННОЧЕНКО Іван Федорович, 
1912, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у верес, 1943. 

ГАРБУЗОВ іван Юхимович, 
с. Нова Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Загинув 
15.02.1943. 

ГАРКУША Григорій Олексійо- 
вич, 1915, с. Веселе Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


- ГЕРГЕЛЬ Микола Семенович, 
1903, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Серж. Про- 
пав без вісті у лип. 19472. 


ГЕРГЕЛЬ Михайло Кирилович, 
1925, с. Нова Павлівка Харківського 
р-ну. Призваний у 1943. Гв. рядо- 


469 


ВОЙТЕНКО "Трохим (Іванович, 
1900, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Помер від ран 20.02.1943. Похова- 
ний: м. Калач Волгоградської обл., 
Росія. 

ВОЛИК Григорій Маркович, 
с. Нова Олександрівка Харківської 
обл. Пропав без вісті 29.07.1942. 


ВОЛОДЬКОВ Петро Іванович. 
Мол. лейт. Помер від ран 16.03.1942. 
Похований: Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. 


ВОРКУН Павло Іванович, 1912, 
м. Барвінкове Харківської обл. При- 
званий Краматорським РВК Донець- 
кої обл. у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


вий. Загинув 23.09.1944. Похований: 
Латвія. 


ГНИЄВСЬКИЙ Марко Семено- 
вич, 1908, с. Червоний Шахтар 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ГНИЛИЦИН (їЇляля Трохимович, 
1896, с. Гусарівка Барвінківського " 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті 21.07.1942, 


ГОЛУБ Михайло Павлович, 1922, 
Барвінківський р-н. Рядовий, Заги- 
нув 33.01.1943. Похований: ст. Черт- 
ково Ростовської обл., Росія. 


ГОНЧАР Іван Терентійович, 
1920, с. Веселе Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1939. 
Рядовий. Загинув 9.04.1942 у полоні. 

ГОРБ Микола Митрофанович, 
1920, с. Запаромар'ївка Олександ- 
рівського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
12.10.1943. Похований: с. Новосер- 
гіївка Запорізької обл. 

ГОРБ Петро Митрофанович, 
1923, с. Шилівка Добропільського 
р-ну Донецької обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Помер від ран 
17.07.1946. Похований: Польща. 
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ГРЕЗИН Іван Васильович, 1913, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 16.12.1942. Похо- 
ваний: с. Дерезівка Богучарського 
р-ну Воронезької обл., Росія. 

ГРЕБЕНЮК Андрій Миколайо- 
вич, 1923, с. Червона Зоря Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Ст. серж. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГРЕБЕНЮК Захар Юкимович, 
1912, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


ГРЕБЕНЮК Михайло Юхимович, 
1918, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1938. Мол. серж. Пропав без вісті 
у верес. 1941, 


ГРЕБЕНЮК Яків Юхимович, 1912, 
с. Григорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 


Ст. серж. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 


4 


ДАВИДОВ Микита Леонтійович, 
1908, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Василь Кононович, 
1914, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1942. Єфрейтор. 
Загинув 29.01.1944. Похований: с. Ви- 
ра Гатчинського р-ну Ленінград- 
ської обл., Росія. 


ДЕНИСЕНКО Максим Данило- 
вич, 1902, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 23.01.1944. Похова- 
ний: смт Пуща Водиця Подільського 
р-ну м. Києва. 


ДЕНИСЕНКО Микола Андрійо- 
вич, 1922, с. Веселе Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ГРИГОР'ЄВ Павло Якович, 1916, 
с. Курулька Барвінківського р-ну 
Харківської обл, Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 16.04.1945, Похо- 
ваний: Німеччина. 


ГРИНЬ Євген Кузьмич, 1912, 
с. Дмитрівка Ізюмського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943, 


ГРУБИЙ Ігнат Пилипович, 1916, 
м. Барвінкове Харківської обл. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 


ГУР"ЄВ Сергій Устинович, 1911, 
Ізюмський р-н Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у серп. 1943. 


ГУШЕНОВ Магомет Султан. 
Рядовий. Загинув 26.03.1942. Похо- 
ваний: Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. 


ГЮРГЯН ДАнакалуш. Рядовий. 
Загинув 25.03.1942. Похований: Бар- 
вінківський р-н Харківської обл. 


гинув у 1944. Похований: Ізюмський 
р-н Харківської обл. 

ДЕНИСЕНКО Олександр Євге- 
нович, 1919, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Призваний у 1939. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ДЕНИСЕНКО Степан Васильо- 
вич, 1909. Рядовий, Загинув у верес. 
1943. Похований: Кримський р-н 
Краснодарського краю, Росія. 


ДІБРОВ Кирило Григорович, 
1911, Курська обл., Росія. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Василь Ми- 
хайлович, 1906, с. Попасне Костян- 
тинівського р-ну Донецької обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав, 1942. 

ДОВГАНЬ Панас Іванович, 1908, 
с. Шилівка Добропільського р-ну 
Донецької обл. Призваний у 1941. 
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Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 
ДОВГАЙ Іван Максимович, 1918, 
і тине Олександрівського р-ну 
петанньаї обл. Приааний у 1939. 
Пропав без вісті. 

ДОВГАЙ Олексій Максимович, 
1921, с. Очеретине Олександрівсь- 
кого р-ну Донецької обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

ДОНДА Микола Іванович, 1913, 
с. Нова Олександрівка Харківської 
обл. Загинув 22.06.1942. 

ДОНЧЕНКО Сергій Дмитрович, 
Барвінківський р-н. Рядовий. Заги- 
нув у 1942. Похований: м. Волгоград. 

ДРОЗД Дмитро Миколайович, 
1924, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Загинув у лют. 1943. 

ДРОЗД Дмитро Семенович, 
1919, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1939. Мол. серж. 
Загинув 21.12.1941. Похований: Кі- 
ровський р-н Ленінградської обл., 
Росія. 

ДРОЗД Іван Дем'янович, 1893, 
с. Нова Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Пропав без вісті. 

ДРОЗД (Їван Іванович, 1918, 
с. Нова Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1938. Рядовий, Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


Є 


ЄВСТИГНЄЄВ Андрій Іванович, 
с. Нова Павлівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ЄВСТИГНЄЄВ Данило Васильо- 
вич, 1897, с. Нова Павлівка Харків- 


ДРОЗД Микола Федотович, 
1913, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Пропав без 
вісті. 

ДРОЗД Фадій Дем'янович, 1895, 
с. Нова Павлівка Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 27.01.1944. Похо- 
ваний: с. Воскресенське Гатчинсько- 
го р-ну Ленінградської обл., Росія. 

ДРОГАН Антон Денисович, 1906, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ДУДНИК іван Олександрович, 
1919, с. Очеретине Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1939. Пропав без вісті. 

ДУДНИК Микола Федорович, 
1923, с. Очеретине Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Загинув 
27.01.1944. Похований: с. Воскре- 
сенське Гатчинського р-ну Ленін- 
градської обл., Росія. 

ДУМЕНКО  Їван Федорович, 
1900, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у квіт. 
1943. Похований: Тверська обл., 
Росія. 

ДЯЧЕНКО Михайло Євдокимо- 
вич, с. Веселе Барвінківського р-ну 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 


ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1943. 

ЄРЕМЕНКО Іван Миколайович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Ст. серж. Пропав без вісті. 

ЄЛЬМІНІН Володимир (Івано- 
вич, 1921, с. Веселе Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Лейт. Пропав 
без вісті. 
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Ж 


ЖАДАН Опанас Федорович, 
1908, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


З 


ЗАБАШТА Павло Петрович, 
1907, х. Забаштівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Призва- 


ний у 1941. Пропав без вісті і 
1941. Я разом 


ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Фили- 
монович, 1903, Барвінківський рен 
Харківської обл. Призваний у 1941, 
Гв. рядовий. Загинув 23.02.1943. По- 
хований: Валківський р-н Харків- 
ської обл. 


ЗАБОЛОТНИЙ Іван Филимоно- 
вич, 1906, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЗАБОЛОТНИЙ Петро Федоро- 
вич, 1919, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. 


уст Пропав без вісті у жовт, 


ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Пантелій Васи- 
льович, 1905, с. Григорівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті 26.11.1943. 


ЗАДОРОЖНИЙ Григорій Дени- 
сович, 1916, с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1943. Рядовий. За- 
гинув 2.11.1943. 


ЗАЙЦЕВ Андрій Мартинович, 
1922, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЗАЙЦЕВ Василь Мартинович, 
1919, Барвінківський р-н Харківської 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ЖАДАН Павло Терентійович, 
1901, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл, Гв. рядовий. 


Загинув | 11.01.1944. | Похований: 
м.  Мозир  Гомельської  обл., 
Бєларусь. 


обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1944. 


.  ЗАЙЦЕВ Іван Кузьмич, Барвін- 
ківський р-н Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
13.02.1943. Похований: Барвінків- 
ський р-н Харківської обл. 


ЗАЙЦЕВ Іван Якович, 1 923, 
м. Барвінкове Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ЗАЙЦЕВ Петро Овсійович, 1911, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Помер 
від ран 25.10.1944. Похований: 
Угорщина. 


ЗАЙЦЕВ Степан Овсійович, 1905, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943, 

ЗАПЛАТКІН Федір (іЇванович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті 
7.07.1942. 

ЗАРНИЦЯ Микола Михайлович, 
с. Веселе. Рядовий. Пропав без вісті. 

ЗАРНИЦЯ Олександр Микхайло- 
вич, 1920, с. Веселе Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ЗЕЛЕНИЙ Василь Миронович, 
1915, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЗЕЛЕНИЙ Іван Антонович, 1918, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 

ЗЕЛЕНИЙ Іван Степанович, 1914, 
с. Гусарівка Барвінківського р-ену 
Харківської обл. Пропав без вісті. 
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ЗЕЛЕНИЙ Степан Степанович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

ЗИМЕНКО  Їван Й Михейович, 
1905, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЗДВИЗОВ Яким Іванович, 1914. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
20.01.1944, 

ЗОЛОТАРЬОВ Василь Іванович, 
1921. Рядовий. Загинув 27.03.1942. 
Похований: Ленінградська 0 обл., 
Росія. 

ЗОЛОТАРЬОВ Макар Данило- 
вич, 1911, с. Довгеньке Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
25.10.1941. 

ЗУБКО (Їван Якимович, 1918, 
с. Нова Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Загинув 
3.09.1943. Похований: с. Іванівське 
Ленінградської обл. 

ЗУБКО Михайло Якимович, 
1907, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1943. Рядовий, 


ІВАНОВ Іван Семенович, 1920, 
с. Очеретине Олександрівського р-ну 
Донецької обл. Призваний у 1940. 
Пропав без вісті. 

ІВАЩЕНКО Іван Костянтинович, 
1917, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1939. Пропав без 
вісті. 

ІВАЩЕНКО Павло Костянтино- 
вич, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Пропав без вісті. 


ІВЧЕНКО Микола Михайлович, 
1919, с. Крива Лука Краснолиман- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 


403 сп. Загинув 23.09.1944. Похо- 
ваний: Латвія. 

ЗУБКО Олексій Григорович, 
1920, с. Веселе Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЗУБКОВ Василь Андрійович, 
1909, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

ЗУБРИЦЬКИЙ Іван Олександро- 
вич, 1912, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. : 

ЗУБРИЦЬКИЙ Микола Олексан- 
дрович, 1908, Барвінківський р-н 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1945. 

ЗУБРИЦЬКИЙ Тимофій Васильо- 
вич, 1910, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЗУБРИЦЬКИЙ Федір Олексійо- 
вич, 1914, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ІГНАТЕНКО Андрій Ігнатович, 
1896, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
14.11.1943. 

ІГНАТЕНКО (Їван Степанович, 
1920, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1938. К-н. Загинув 12.05.1945. 
Похований: м. Берлін, Німеччина. 

ІГНАТЕНКО Микола Степано- 
вич, 1922, с. Григорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті. 

«ІГНАТЕНКО Павло Іванович, 
1926, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Гв. рядовий. Загинув 
21.10.1943. Похований: Дніпропет- 
ровський р-н Дніпропетровської обл. 
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ІГНАТЕНКО Трохим Іванович, 
1909, с. Курулька Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


ІЛЬЧЕНКО Микита Мусійович, 
1914, с. Беззаботівка Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 


КАБАЦЬКИЙ Федір Пилипович, 
1914, с. Веселе Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Ст. серж. Загинув 15.08.1943. Похо- 
ваний: Тростянецький р-н Сумської 
обл. 

КАЛКУТА Василь Данилович, 
1924, с. Запаромар'ївка Олександ- 
рівського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Помер 
9.06.1944. Похований: Осташківський 
р-н Тверської обл., Росія. 

КАЛЬЧЕНКО Олександр Карпо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943, 

КАЛАТУР Григорій Павлович, 
1918, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1939. Пропав без вісті. 

КАЛАТУР Григорій Степанович, 
1900, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті 28.06.1942, 

КАЛАТУР Микола Павлович, 
1923, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 13.09.1943. 
Похований: м. Спас-Деменськ Ка- 
лузької обл., Росія. 

КАЛАТУР Павло Федорович, 
1921, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Ст. серж. Загинув 22.04.1945, 
Похований: Польща. 

КАЛАТУР Петро Іванович, 1905, 
с. Василівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 

без вісті 21.07.1942. 
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ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1943. 


ІНОЗЕМЦЕВ Василь Миколайо- 
вич. Рядовий. Загинув 21.03.1945. 


ІНОЗЕМЦЕВ Микола Тимофійо- 
вич, 1901. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Загинув 9.03.1942. 


КАЛАШНИКОВ Данило Софро- 
нович, 1910, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Мол. військтехнік. По- 
мер від хвороби 28.01.1943, 


КАЛЮЖНИЙ Артем Федоро- 
вич, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 24.01.1944. 
Похований: с. Коколаврик Тоснен- 
ського р-ну Ленінградської обл., 
Росія. 


КАМЕЄНЄВ Стефан Миколайо- 
вич, 1906, с. Верхня Сосна Красно- 
гвардійського р-ну Бєлгородської 
обл. Призваний у 1941. Пропав без 
вісті у 1942. 


КАМИШ Петро Михайлович, 
1902, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 


КАНДИБА Антон Пилипович, 
1911, с. Привілля Слов'янського 
р-ну Донецької обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1942. 


КАНДИБА Іван Захарович, 1906, 
с. Привілля Слов'янського р-ну До- 
нецької обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 22.10.1943. Похо- 
ваний: м. Ходорів Миронівського 
р-ну Київської обл. 

КАПКО Степан Михайлович, 
1906, Решетилівський р-н Полтав- 
ської обл. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 29.09.1943. Похований: 
Кіровоградська обл. 


КАРПЕНКО Андрій Васильович, 
1912, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1943. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1943. Похований: 
м. Запоріжжя. 
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КАРПЕНКО Василь Федорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


КАРПЕНКО Григорій Васильо- 
вич, 1910, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1945, 

КАРПЕНКО (Іван Гаврилович, 
1902, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 26.07.1942. 

КАРПЕНКО Іван Свиридонович, 
1911, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лют. 1943. 


КАРПЕНКО Максим Єфремо- 
вич, 1907, с. Веселе Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КАРПЕНКО Мойсей Климович, 
1907, с. Єфремівка Первомайського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 5.09.1941. 
Похований: с. Кам'янка Запорізької 


обл. 


КАРПОВ Карпо Степанович, 
1908, с. Очеретине Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
10.03.1943. Похований: с. Капито- 
лівка Ізюмського р-ну Харківської 


обл. 


КАСЯНОВ Григорій Васильович, 
1910, Близнюківський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Загинув 18.11.1944. 
Похований: Угорщина. 

КАСЯНОВ Яків  Свиридович, 
1914, Близнюківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

КАСЬКОВ Максим Михайлович. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КИПТЕНКО Іван Тарасович, 1908, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КИЯН Іван Антонович, 1920, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

КЛИМЕНКО Василь Антонович, 
1912, Барвінківський р-н. Ст-на. 
Пропав без вісті у жовт, 1941. 

КОВАЛЕНКО Павло Степанович, 
1911, Оренбурзька обл., Росія. При- 
званий у 1942. Пропав без вісті. 

КОВАЛЕНКО Трохим Степано- 
вич, 1921, Оренбурзька обл., Росія. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті 20.03.1944. 

КОЗЛОВ Тимофій Архипович, 
1903, Олександрівський р-н До- 
нецької обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 

КОЗУБ Андрій Олексійович, 
1912, с. Лук'янівка Одеського р-ну 
Омської обл. Росія. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1943. 
Похований: м. Мерефа Харківсько- 
го р-ну Харківської обл. 

КОЛОМІЄЦЬ Іван Васильович, 
1914. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


КОЛІСНИК  Їван Корнійович, 
1909, м. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
26.07.1944. Похований: Польща. 


КОЛІСНИЧЕНКО Микола Васи- 
льович, 1923, Барвінківський р-н 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від хвороби 
21.04.1942. Похований: м. Фролове 
Волгоградської обл., Росія. 

КОЛІСНИЧЕНКО Федір Сергі- 
йович, 1912, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943, 

КОЛОДЧЕНКО Павло Микито- 
вич, 1895, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Гв. рядовий. Загинув 
15.01.1944. Похований: Софіївський 
р-н Дніпропетровської обл. 
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КОЛІЄВ Михайло (Іванович, 
1914, с. Запаромар'ївка Олександ- 
рівського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 

КОНОНЕНКО Сергій Григоро- 
вич, 1916, с. Курулька Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1940. Ст-на. Загинув 10.10.1945. 
Похований: м. Рудки Самбірського 
р-ну Львівської обл. 

КОРЯГІН Іван Єгорович, 1911, 
Барвінківський р-н. Рядовий. Про- 
пав без вісті 22.08.1941. 

КОСЕНКО Павло Антонович, 
Барвінківський р-н. Гв. рядовий. 
Загинув 16.07.1944. Похований: Ві- 
тебська обл., Беларусь. 


КОСТЕНКО (Іван Андрійович, 
1909, Слов'янський р-н Донецької 
обл. Єфрейтор. Загинув 17.07.1944. 
Похований: Карелія. 

КРАВЦУН (Іван Дем'янович, 
1925, с. Василівка Барвінківського 
рену. Призваний у 1943. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

КРАВЦУН Микола Дем'янович, 
1918, с. Василівка Барвінківського 
р-ну. Призваний у 1939. Серж. Про- 
пав без вісті 9.09.1943. і 

КРАВЦУН Федір Дем'янович, 
1922, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. | 

КРИШТАЛЬ Володимир Єлисе- 
йович, 1909, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну. Призваний у 1941, 
Рядовий. Загинув у квіт, 1942. 

КРУТИЙ / Андрій Григорович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Помер у по- 
лоні 15.07.1941. 

КРЮЧОК Іван Антонович, 1918, 
с. Гусарівка Барвінківського р-ну. 


Рядовий. Загинув 26.12.1944. Похо- 


ваний: Словаччина. 

КРЮЧОК Ілля Микитович, 1913, 
с. Гусарівка Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 23.09.1941. 


КРЯТ Іван Васильович, 1926, 
с. Василівка Барвінківського р-ну. 
Призваний у 1943. Гв. рядовий. За- 
гинув 10.08.1944. Похований: 
Польща. 


КРЯТ Трохим Васильович, 1914, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Ст. серж. Загинув 
29.10.1942. Похований: с. Голубково 
Лужського р-ну Ленінградської обл., 
Росія. 

КУЛИК Іван Прохорович, Бар- 
вінківський р-н. Рядовий. Загинув 
10.04.1943. Похований: ст. Ахтар- 
ська Краснодарського краю, Росія. 

КУЛИК Микола Прохорович. 
Рядовий. Пропав без вісті. 

КУЛІКОВ Павло Іванович, 1914, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у-черв. 1942, 

КУРІННИЙ Павло Омелянович, 
1919, смт Олександрівка Олександ- 
рівського р-ну Донецької обл. При- 
званий у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1942. 


КУЧЕРЕНКО (Іван Макарович, 
1913, с. Василівка Барвінківського 


-рену. Призваний у 1941. Рядовий. 


Пропав без вісті у жовт, 1943. 
КУЧЕРЕНКО Іван Миколайович, 
1919, с. Іванівка Харківської обл. 
Рядовий, Загинув 26.01.1945. Похо- 
ваний: Калінінградська обл., Росія. 


КУЧЕРЕНКО |щЇван Петрович, 
Барвінківський р-н. Гв. ст. лейт. 
Загинув | 31.10.1943. | Похований: 


с. Ізмайлівка Олександрівського р-ну 
Кіровоградської обл. 


КУЧЕРЕНКО Олександр Фено- 


генович, 1918, с. Нова Павлівка 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
30.10.1943. 


КУШНІРЕНКО Ілля Йосипович, 
1912, Харківська обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1941, 


| 
| | 
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ЛАНТУХ Юхим Якович, 1903, 
с. Грушуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Гв. рядовий. Загинув 15.11.1944. По- 
хований: Угорщина. 

ЛЕВЧЕНКО Василь (Ігнатович, 
1910, с. Веселе. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ЛЕВЧЕНКО Григорій Микито- 
вич, 1910, с. Веселе Барвінківського 
р-ну. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛЕВЧЕНКО 4іван Юхимович, 
1918, с. Веселе Барвінківського р-ну. 
Призваний у 1938. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЛЕНДА Данило Вікторович, 
1910, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 

ЛЕНДА Микола Іванович, 1913, 
с. Новоолександрівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув 22.06.1942. Похований: м. Ку- 
п'янськ Харківської обл. 

ЛЕНДА Олександр Петрович, 
1910, с. Веселе Барвінківського р-ну. 
Рядовий. Загинув 22.08.1941. Про- 
пав без вісті. 

ЛЕНДА Павло Вікторович, 1916, 
с. Веселе Барвінківського р-ну. За- 
гинув 15.08.1941. 

ЛЕНДА Петро Вікторович, 1912, 
с. Веселе. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1943. 

ЛЕНДА Тимофій  Потапович, 
1902, с. Новоолександрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1943. 

ЛЕНДА Яків Вікторович, 1906, 
с. Веселе Барвінківського р-ну. Ря- 
довий. Загинув 17.03.1945, Похова- 
ний: Угорщина. 

ЛЬОЗНИЙ Прокіп Петрович, 
1914, Ізюмський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЛИМАНОВ Михайло Степано- 
вич, 1908, с. Лозовенька Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЛИННИК Степан Кузьмич, 1911, 
с. Семенівка Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЛИСАКОВ Микола Гаврилович, 
1922, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Рядо- 
вий. Загинув 1.11.1943. 


ЛИСИЦЬКИЙ Андрій Семено- 
вич, 1911, с. Довгеньке Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 13.11.1943. Похований: Барвін- 
ківський р-н Харківської обл. 


ЛИСИЦЬКИЙ Сергій Семено- 
вич, 1906, с. Довгеньке Ізюмського 
р-ну. Призваний у 1941..Рядовий. 
Загинув у січ. 1943 у полоні. 


ЛИСЕНКО Микола Іванович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ЛИТВИНОВ Іван Миколайович, 
1912, с. Новопавлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Ст-на. Заги- 
нув 7.09.1943. Похований: с. Анто- 
нівка Ямпільського р-ну Сумської 
обл. 

ЛИТОВЧЕНКО Василь Гаврило- 
вич, 1921, Карлівський р-н Полтав- 
ської обл. Загинув 22.09.1943. Похо- 
ваний: Смоленська обл., Росія. 

ЛИТОВКА Микола Максимович, 
1902. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЛУКАШОВ Сергій Хомич, 1905, 
с. Заводи Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. Призваний у 1941, Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1942. 

ЛУКАШЕНКО Максим Карпо- 
вич, 1903, Вінницька обл. Рядовий. 
Загинув 26.03.1943. Похований: 
Мгинський р-н Ленінградської обл. 

ЛЮТИК Дмитро Омелянович, 
1908, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЛЮТЕНКО Петро Сергійович, 
1924. Рядовий. Загинув 22.02.1943. 
Похований: м. Лозова Харківської 
обл. 

ЛЯГУША Андрій Іванович, Бар- 
вінківський р-н Харківської обл. Ря- 
довий, 

ЛЯГУША Василь Іванович, 1924, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті. 
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МАГДА шШМикола Васильович, 
1922, м. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1940. Рядовий. Помер 
у полоні 5.12.1941. 


МАЙБОРОДА Василь Іванович, 
1920. Призваний у 1940. Мол. лейт. 
Загинув 16.10.1944. Похований: 
Литва. 


МАЙБОРОДА Іван Денисович, 
1907. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 


МАЙБОРОДА Іван Сергійович, 
1915. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


МАЙБОРОДА Михайло Анто- 
нович, 1922. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті. 


МАКОГОН Олексій Паладійо- 
вич, 1921, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МАКСЮТА Василь Никифоро- 
вич, 1923. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


МАКСЮТА Микола Никифоро- 
вич, 1916. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Загинув 27.01.1944. Похований: 
Новомиргородський р-н Кірово- 
градської обл. 


МАЛАКАНОВ Григорій Степа- 
нович, 1922. Призваний у 1942. Ря- 


довий. Пропав без вісті у листоп. 
1942. 


МАЛАКАНОВ Дмитро Несте- 
рович, 1906. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МАЛАКАНОВ Іван Степанович, 
1918. Мол. серж. Загинув у трав. 
1942. Похований: с. Красне Хар- 
ківської обл. 

МАЛИМОНЕНКО Андрій Васи- 
льович, с. Новоолександрівка Бар- 
вінківського р-ну. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


МАЛИМОНЕНКО Дмитро Васи- 
льович, 1904, с. Новоолександрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МАЛИМОНЕНКО (їЇІван Петро- 
вич, 1916, с. Новоолександрівка. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МАЛИМОНЕНКО Михайло Ва- 
сильович, 1915, с. Новоолександрів- 
ка, Призваний у 1941. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

МАЛИМОНЕНКО Олексій Нау- 
мович, 1902, с. Новоолександрів- 
ка. Призваний у 1942. Загинув 
20.03.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


МАЛИМОНЕНКО Степан Ва- 
сильович, с.  Новоолександрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


МАЛЯРЕНКО Григорій Ігнато- 
вич, 1898, с. Василівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


МАЛЯРЕНКО Григорій Михай- 
лович, 1926, с. Василівка, Призваний 
у 1943. Ст. серж. Загинув 29.03.1945. 
Похований:  Краківське  воєвод., 
Польща. 


МАЛЯРЕНКО Іван Ілліч, 1910, 
с. Василівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 


МАЛЯРЕНКО Іван Лаврентійо- 
вич, с. Нова Павлівка Харківської 
обл. Пропав без вісті. 


МАЛЯРЕНКО Микола Петрович, 
с. Василівка Барвінківського р-ну. 
Призваний у 1943. Загинув у 1945. 


МАЛЮТА Леонтій Пименович, 
1908, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МАНГАСАРОВ Уссарі. Рядовий. 
Призваний у 1942. Загинув у 1942. 
Похований: с. Нікополь Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 
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МАРТИНЕНКО Кирило Кирило- 
вич, 1898. Рядовий. Пропав без вісті 
14.07.1942. 


МАРТИНЕНКО Олександр Ки- 
риянович, 1897, с. Некременне 
Олександрівського р-ну Донецької 
обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у черв. 1942. 

МАРТИНЕНКО Федір Микола- 
йович, 1904, м. Барвінкове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

МАСЛОВ Іван Васильович, 1911, 
с. Олександрівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Єфрейтор. 
Загинув у 1944. Похований: с. Тиш- 
ківка Кіровоградської обл. 


МАЧУЛІН Карпо Антонович, 
1904. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 


МЕДВЕДЄВ Пилип Пилипович, 
1917, Медвенський р-н Курської 
обл., Росія. Призваний у 1940. Гв. 
мол. серж. Загинув 28.03.1942. По- 
хований: Карелія. 

МИЛЕНКО Михайло Парфено- 
вич, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Рядо- 
вий. Загинув 25.05.1942. 

МИРОНЕНКО Петро Савелійо- 
вич, 1903, Барвінківський р-н. При- 
званий у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті. у груд. 1943. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Анатолій Пи- 
липович. Рядовий. Загинув 13.01.1945. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Василь Ми- 
ронович, с. Веселе Барвінківського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Григорій Пет- 
рович, 1902, с. Веселе. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 2.11.1943. 
Похований: с. Карайкове Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Микола Ми- 
хайлович, 1911, с, Некременне 
Олександрівського р-ну Донецької 
обл. Призваний у 1941, Ст-на, Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 
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МИХАЙЛИЧЕНКО Павло Ми- 
хайлович, 1914, с. Веселе Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Павло Федо- 
рович, 1900, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав без вісті у серп. 
1943. 


МИХАЙЛИЧЕНКО Степан Федо- 
рович, 1904, с. Веселе. Рядовий. 
Загинув 14.04.1945. 


МИХНО Дмитро Сергійович, 
1924, Ізюмський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1943. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


МИХНО Олексій Сергійович, 
1922, Ізюмський р-н Харківської 
обл. Рядовий. Пропав без вісті. 
у груд. 1943. 


МИЛЬЧЕНКО Пантелій Григоро- 
вич, 1904, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1943. 


МОЛИБОГА Володимир Макси- 
мович, 1923, с. Некременне Олек- 
сандрівського р-ну Донецької обл. 
Призваний у 1942. Мол. серж. Заги- 
нув 15.11.1943. Похований: с. Осо- 
вини Ленінського р-ну, Крим. 


МОЛИБОГА Іван Єлизарович, 
1914, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


МОЛИБОГА Петро (Іванович, 
1906, с. Веселе Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 31.07.1944. По- 
хований: с. Сорочине Дніпропетров- 
ської обл. 


МОЛОДЮК Опанас Петрович, 
1912, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без віс- 
ті у квіт. 1942, 


МОЛОДЮК Микола (Ілліч, 
1925, с. Василівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1945. 
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МОРГУН Андрій Опанасович, 
1908, м. Барвінкове Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті 11.07.1943. 

МОРГУН Опанас Опанасович, 
1921, м. Барвінкове. 

МОСКАЛЕНКО Володимир Те- 
рентійович, 1901, с. Велика Андрі- 
ївка Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 7,.08.1942. 

МОСКАЛЬЧЕНКО Микита Іва- 
нович, 1914, с. Веселе. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 


НАДУХОВСЬКИЙ Віктор Арте- 
мович, 1912, с. Веселе. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1945, 

НАДУХОВСЬКИЙ Дмитро Арте- 
мович, 1916, с. Веселе. Мол. к-р. 
Загинув | 15.01.1943. | Похований: 
брат. мог. с. Велика Джалга Іпатов- 
ського р-ну Ставропольського краю. 

НАДУХОВСЬКИЙ Олександр Ар- 
темович, 1910, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 


званий у 1941, Рядовий. Пропав без 


вісті у груд. 1943. 


НАЗАРЕНКО Василь Євдокимо- 
вич, 1904, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 


вий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 

НАЗАРЕНКО Михайло Євдоки- 
мович, 1913, Барвінківський р-н 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943, 


НАЗАРЕНКО Федір Гнатович, 
1907, м. Барвінкове Харківської 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


МУМПЛАДЗЕ Галактіон. Заги- 
нув 9.04.1942. Похований: Барвінків- 
ський р-н Харківської обл. 

МУСІЄНКО Григорій Володи- 
мирович, 1919, Барвінківський р-н 
Харківської обл. 

МУСІЄНКО Микола Васильо- 
вич, 1914, с. Добропілля Близнюків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

МУСІЄНКО Павло Федорович, 
1900, Барвінківський р-н Харків- 
ської | обл. Помер у полоні 
18.06.1943. 


обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 

НЕПОЧАТОВ Роман Сергійо- 
вич, 1915, Харківська обл. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941. 

НЕСТЕРЕНКО |Їван Наумович, 
1903. Призваний у 1943. Рядовий. 
Загинув 26.12.1943. 


НЕХАЙ Григорій Петрович, 
1905, с. Прелесне Слов'янського 
р-ну Донецької обл. Призваний 


у 1941. Рядовий, Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


НИЗОВЕНКО Василь Олександ- 
рович, 1910, Барвінківський р-н 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


НІС Михайло Федорович, 1915, 
Харківська обл. Призваний у 1940. 
Рядовий. Загинув у берез. 1942, 
Похований: с. Копанки Харківської 
обл. 


НОМИРОВСЬКИЙ Василь Ілліч, 
1905, с. Мечебилове  Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 





БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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ОБЕРЕМКО Григорій Никифо- 
рович, 1902, с. Нова Павлівка Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав без вісті 14.10.1943. 
Похований: м. Запоріжжя. 

ОБЕРЕМКО Дмитро Іванович, 
1911, с. Кошманівка Машівського 
р-ну Полтавської обл. Призваний 
у 1941. Пропав без вісті. 

ОВЧАРЕНКО Андрій Федоро- 
вич, 1906, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 

ОВЧАРЕНКО Василь Григоро- 
вич, 1924, с. Нова Павлівка. Рядовий. 
Пропав без вісті 22.07.1942. 

ОВЧАРЕНКО Віктор Андрійо- 
вич, 1925, с. Нова Павлівка. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ОВЧАРЕНКО Гордій Федоро- 
вич, 1909, с. Нова Павлівка. При- 
званий у 1943. Серж. Пропав без 
вісті у квіт. 1944. 

ОВЧАРЕНКО Дмитро Тимофі- 
йович, 1922, с. Нова Павлівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ОВЧАРЕНКО Іван Мартинович, 
1918, с. Нова Павлівка. Рядовий. 
Загинув 22.04.1943. Похований: 
м. Ростов-на-Дону, Росія. 

ОВЧАРЕНКО Іван Дмитрович, 
1914, с. Нова Павлівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 10.10.1943. 
Похований: с. Василівка Запорізь- 
кої обл. 

ОВЧАРЕНКО Іван Федорович, 


| 1924, с. Нова Павлівка. Призваний 


у 1943. Рядовий. Загинув 2.04.1945. 
Похований: Німеччина. 

ОВЧАРЕНКО Олександр Івано- 
вич, 1925, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. | Загинув 
13.02.1944. Похований: с. Теребути- 
нець Люботинського р-ну Новгород- 
ської обл., Росія. 
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ОВЧАРЕНКО Олексій Андрійо- 
вич, 1923, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ОВЧАРЕНКО Сергій Калістра- 
тович, с. Нова Павлівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 22.07.1944. 
Похований: Польща. 


ОВЧАРЕНКО Федір Васильо- 
вич, 1906, с. Нова Павлівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті. 


ОГОЛЄВ Іван Устинович. Рядо- 
вий. Загинув 24.03.1942. Похований: 
Барвінківський р-н Харківської обл. 

ОЛІЙНИК Федір Степанович, 
1910, с. Очеретине Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.12.1943, 


ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Андрі- 
йович, 1914, с. Веселе Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ОНИПЧЕНКО Василь Кирило- 
вич, 1911, Олександрівський р-н 
Донецької обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ОСАДЧИЙ Макар Федотович, 
1905, м. Барвінкове Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1944. 

ОСАДЧИЙ "Трохим  Трохимо- 
вич, 1922, с. Успенка Волоконів- 
ського р-ну Бєлгородської обл., 
Росія. Загинув 7.08.1943. Похова- 
ний: Курська обл., Росія. 


ОСЬМУХА (Іван Андрійович, 
1913. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


ОСЬМУХА Іван Єрмолайович, 
1901. Призваний у 1943. Загинув 
14.11.1944. Похований: Югославія. 

ОСЬМУХА Михайло Єрмолайо- 
вич, Барвінківський р-н Харківської 


обл. Рядовий. Пропав без вісті 
18.09.1942. 
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ПАЗЮРА Степан Мефодійович, 
1918, с. Велика Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ПАНЧЕНКО (їЇван Єфремович, 
1906, Барвінківський р-н  Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Загинув 20.01.1944. 


ПАНЧЕНКО Іван Іванович, 1912, 
Харківська обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Загинув 19.01.1945. Похо- 
ваний: м. Стара-Загора, Болгарія. 

ПАНЧЕНКО Микола Іванович, 
1912, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ПАНІБРАТЧЕНКО Іван Назаро- 
вич, 1914. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 25.10.1942, 


ПАНАСЕНКО Григорій Йосипо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ПАШЕВ Володимир Миколайо- 
вич, 1919, м. Барвінкове Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Ст, 
серж. Загинув 28.07.1942. Похова- 
ний: Тербунський р-н Курської обл., 
Росія. 


ПАЩЕНКО Григорій Вікенті- 
йович, 1909, с. Василівка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ПАЩЕНКО Кіндрат Євменович, 
1903, с. Велика Комишуваха Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у лют. 1943. 
Похований: Ростовська обл., Росія. 


ПАЩЕНКО Микола Вікенті- 
йович, 1911, с. Василівка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
4.09.1943. 


ПАЩЕНКО Павло Гаврилович, 
1917, с. Василівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 


ПЕТРЕНКО Михайло Петрович, 
1922, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув 19.07.1942. Похо- 
ваний: с. Петропавлівка Вороне- 
зької обл., Росія. 

ПЕТРЕНКО Леонтій Федорович, 
с. Веселе. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПЕТРЕНКО Олексій Григорович, 
1926, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті 
26.04.1945. 

ПЕТРЕНКО Петро Федорович, 
1903, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Загинув 27.06.1944. Похований: 
Карелія. 

ПЕТРЕНКО Трохим Андрійович, 
1912, Зіньківський (рен  Полтав- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті. 

ПЕТРУСЕНКО Юхим Митрофа- 
нович, 1908, с. Василівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Ст. лейт. Загинув 1.11.1944. Похова- 
ний: Польща. 

ПЕТРУШЕНКО Микита Опанасо- 
вич, 1912, с. Веселе. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 

ПИТЕЦЬКИЙ Андрій Іванович, 
1911, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл, Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПИТЕЦЬКИЙ Петро Павлович, 
1914, с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПІДМОГИЛЬНИЙ Євтух Тимофі- 
йович, 1905, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті 30.09.1942. 


ПЛАКСІЙ | Василь 0 Павлович, 
1914, Харківська обл. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ПЛАКСІЙ 9-| Микола (Іванович, 
с. Веселе.  Єфрейтор. Загинув 
9.11.1944. Похований: Вітебський р-н 
Вітебської обл., Бєларусь. 


ПЛАКСІЙ Михайло Матвійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 
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ПЛАТОНОВ Петро Федорович, 
1906, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПЛОТНИЧЕНКО Олексій Оге- 
йович, 1924. Рядовий. Загинув 
29.08.1943. 

ПОБЕДИНСЬКИЙ Андрій Миро- 
нович, 1903, с. Велика Комишуваха 
Барвінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Призваний у 1943. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

ПОЛЯКОВ Борис Олександро- 
вич, 1919, м. Ростов, Росія, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПОЛЯКОВ Микола (Іванович, 
1926, с. Василівка. | Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 16.03.1945. 
Похований: Німеччина. 

ПОЛОВИНКА Михайло Васильо- 
вич, 1910, Барвінківський | р-н 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
17.07.1942. Похований: с. Нова 
Степанівка Шевченківського р-ну 
Харківської обл. 

ПОПОВ Григорій Антонович, 
1897, с. Велика Комишуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий. Загинув 
9.11.1944. Похований: Естонія. 

ПОПОВ Григорій (Іванович, 
1899, с. Нова Олександрівка Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. 


р 


РОГОВИЙ Іван Африканович, 
1905, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
28.09.1941. 


РОМАНЕНКО Василь Володи- 
мирович, 1907, с. Грушуваха Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у черв. 1941. 


РОМАНЕНКО Григорій Данило- 
вич, 1905, с. Червоний Шахтар 


16" 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 


ПОРТЯНОВ Стефан Полікарпо- 
вич, 1907, с. Довгеньке Ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


ПРОЙДАКОВ Олексій Михайло- 
вич, 1905, Кіровська обл., Росія. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ПРОТАС  Їван Тимофійович, 
1903, м. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ПРОХОРЕНКО Іван Григорович, 
1921, с. Червоний Лиман Харків- 
ської обл. Призваний Слов'янським 
РВК Донецької обл. Мол. лейт. 
Загинув 23.08.1944. Похований: 
м. Тарту, Естонія. 


ПТИЦЯ | Єгор Олексійович, 
1900, с. Адамівка  Слов'янсько- 
го р-ну Донецької обл. Призваний 
у 1943, Пропав без вісті. 


ПУПЧЕНКО Антон Петрович, 
1904, с. Василівка, Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 19.08.1944. Похо- 
ваний: м. Васлуй, Румунія. 

ПУПЧЕНКО Микола Петрович, 


1921, с. Василівка. Рядовий. Загинув 
у 1941. 


Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


РОМАНЕНКО Микита Данило- 
вич, 1912, с, Червоний Шахтар 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 


РОШЕВСЬКИЙ Іван Антонович, 
1913, с. Василівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті 23.06.1942. 


РУДАКОВ Андрій Єгорович, 
1909, Брянська обл., Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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РУДЕНКО Іван Іванович, 1919, 
с. Нова Олександрівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944. 

РУДЕНКО щїЇван (Іларіонович, 
с. Нова Олександрівка. Рядовий. 
Помер від ран 22.11.1945. Похова- 
ний: Калінінградська обл., Росія. 

РУДЕНКО Микита  Пантелі- 
йович, 1903, с. Довгеньке ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1943. 

РУДЕНКО Петро Данилович, 
1912, с. Нова Олександрівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1941. 

РУДЕНКО Федір Степанович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

РУКАСОВ Федір Дмитрович. 
Політрук. Загинув 5.04.1942. Похо- 
ваний: Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. 


С 


САВИНСЬКИЙ Пантелій Ники- 
форович, 1922, с. Котівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Гв. рядовий, Загинув 
29.04.1944. Похований: Балаклав- 
ський р-н, Крим. 


СЕРБІН Микола Олексійович, 
1913, м. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1942. 


СЕРБІН Омелян Аркадійович, 
1909, с. Іванівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 


СЕСІН Семен Степанович, 1919. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1945. 


СИВАШ Микола Михайлович, 
1919, с. Василівка Донецької обл. 
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РЯБЧЕНКО Віктор Романович, 
1912, с. Семенівка Барвінківсько- 
го р-ну. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

РЯБЧЕНКО Дмитро Степанович, 
с. Нова Олександрівка  Харків- 
ської обл. Рядовий. Помер від ран 
1.09.1943. Похований: Луганська обл. 

РЯБЧЕНКО щЇван Семенович, 
1904, с. Нова Олександрівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

РЯБЧЕНКО щЇван Степанович, 
1921, с. Нова Олександрівка. При- 
званий у 1941. Пропав без вісті. 


РЯБЧЕНКО Петро Трохимович, 
1924, с. Нова Олександрівка. Серж. 
Загинув 24.07.1944. Похований: 
с. Дегова Рогатинського р-ну Ївано- 
Франківської обл. 


РЯБЧЕНКО "Тихон Романович, 
1910, с. Семенівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у полоні 5.05.1942. 


Призваний у 1940. Рядовий. Загинув 
30.08.1944. Похований: Польща. 


СИМОНЕНКО Микола Остапо- 
вич, 1918, с. Нова Олександрівка. 
Призваний у 1939. Ст. серж. Загинув 
20.07.1944. 


СИМОНЕНКО Михайло Петро- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


СИНЯВСЬКИЙ Микола Володи- 
мирович, 1918. Призваний у 1939. 
Пропав без вісті. 


СИПИТА Євдоким Потапович, 
1906, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

СИПИТА Микола Трохимович, 
1919, с. Василівка Харківської обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


СИСА Василь Леонтійович, 
1908, с. Велика Комишуваха Бар- 
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вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1937. Гв. ст. лейт. 
Пропав без вісті. | Похований: 
м. Васильків Київської обл. 


СИСА Йосип Леонтійович, 1911, 
с. Велика Камишуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 


СИСА Петро Андрійович, 1908, 
с. Василівка. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


СИСА Семен Андрійович, 
1905, с. Василівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у полоні 9.06.1943. 


СИТНИК Ілля | Андрійович, 
1913, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

СИТНИК Іван Олександрович, 
1901, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Рядовий. Помер від ран 6.11.1943. 
Похований: м. Костянтинівка Доне- 
цької обл. 

СИТНИК (їЇван Михайлович, 
1916, с. Веселе. Призваний у 1941. 

СИТНИК Павло Тимофійович, 
1915, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув від ран 1.11,1943. 
Похований: Солонянський р-н Дні- 
пропетровської обл. 

СИТНИК Павло Петрович, 1924, 
с. Веселе  Барвінківського | р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
1.111943. Похований:  Солонян- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 

СІРЕЦЬКИЙ Гілатон Наумович, 
м. Коротояк Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росія. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1945, 

СІРЕНКО Олександр Юхимо- 
вич, 1924, с. Василівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1943. Гв. ря- 
довий. Загинув 26.08.1944. Похова- 
ний: Литва. 

СІРОБАБА Йосип Федорович, 
1905, с. Григорівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

СІРОБАБА Лідія Яківна, 1926, 
с. Григорівка. Призвана у 1943. 
Пропала без вісті. 


СІРОБАБА Петро Пилипович, 
1921, с. Григорівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті. 

СІРОБАБА Федір Пилипович, 
1919, с. Григорівка.  Призваний 
у 1939, Пропав без вісті. 


СІРОМОЛОТ Семен Прокопо- 
вич, 1923, с. Гусарівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 1.04.1942. 


СІРОШТАН Григорій Максимо- 
вич, 1901, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

СКОПІН Антон Григорович, 
1913, с. Нова Олександрівка. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942, 

СКОПІН Іван Григорович, с. Но- 
ва Миколаївка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Лейт. Загинув 
14.10.1943, Похований: с. Вільноула- 
нівське Вільнянського р-ну Запорі- 
зької обл. 

СКОПІН Іван Олександрович, 
1921, с. Веселе. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СКОПІН Федір Авксентійович, 
1897, с. Гусарівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Краматорським РВК Донецької обл. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

СНЕГАР Єгор Опанасович, 1909. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт, 1944. 

СОКОЛОВ Павло Титович, 1909, 
с. Миколаївка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

СОЛОВЕЙ Василь Семенович, 
1920, с. Некременне Олександрів- 
ського р-ну Донецької обл. Пропав 
без вісті. 

СОЛОВЕЙ Олександр Семено- 
вич, 1918, с. Некременне Олек- 
сандрівського р-ну Донецької обл. 
Призваний у 1939. Помер від ран 
20.11.1941. Похований: с. Озерки 
Всеволозького | р-ну | Ленінград- 
ської обл., Росія. 

СОЛОМКА Іван Павлович, с. На- 
деждівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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СТАДНИК Пилип Семенович, 
1915, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Рядовий. Загинув у 1941. 


СТАДНИЧЕНКО Микола Карпо- 
вич, 1917, с. Михайлівка Полтав- 
ської обл. Призваний у 1938. Лейт. 
Загинув у берез. 1943. Похований: 
Великолуцький р-н Псковської обл., 
Росія. 


СТЕЦЕНКО Антон Федорович, 
1910, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Гв. рядовий, Загинув 26.10.1944. По- 
хований: с. Зелений Гай Дніпропет- 
ровської обл. 


СТЕЦЕНКО | Михайло Якович, 
1899, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 26.10.1943. По- 


т 


ТАРАН Андрій Микитович. Гв. 
рядовий, 187 сп. Загинув 31.12.1944. 
Похований: м. Будапешт, Угорщина. 

ТАРАН Борис Митрофанович, 
1923, с. Василівка. Призваний у 1939. 
Ст. серж. Загинув 10.09.1943. Похо- 
ваний: сел. Мисхако Краснодар- 
ського краю, Росія. 

ТАРАН Василь Денисович, с. Ва- 
силівка. Призваний у 1942. Мол. 
серж. Загинув 8.09.1943. Похований: 
с. Андріївка Харківської обл. 

ТАРАНОВА Катерина Сергіївна, 
1921, с. Василівка. Призвана у 1942. 
Гв. мол. серж. Загинула 4.04.1945. 
Похована: Австрія. 

ТАРАН Микола Макарович, 
1926, с. Василівка. Призваний у 1943. 
Мол. серж. Загинув 27.01.1945. По- 
хований: Німеччина. 

ТАРАН Микола Сергійович, 
1909, с. Василівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
серп. 1943. 

ТАРАН Михайло Сергійович, 
1915, с. Василівка. Призваний у 1939 


хований: Зелений Гай Дніпропет- 
ровської обл. 

СТЕЦЕНКО Семен Парфенович, 
1906, с. Веселе. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 1943. 

СТРИЖАК Микола Васильович, 
1918, с. Василівка Харківської обл. 
Призваний у 1938. Пропав без вісті 
у 1941. 

СУБОТІН Володимир Миколайо- 
вич, 1925, с. Нова Олександрівка. 
Призваний у 1942. Загинув 15.11.1943. 
Похований: с. Михайлівка Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

СУХАР Володимир Андрійович, 
1926, с. Іванівка Харківської обл. При- 
званий у 1944. Рядовий. Помер від 
ран 15.11.1945. Похований: Австрія. 


Краматорським РВК Донецької обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
серп. 1943. 

ТАРАН Остап Данилович, 1911, 
с. Василівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1941. 


ТИТОВ Сергій Петрович, 1905, 
с. Курулька Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
К-н. Загинув 22.10.1944. Похований: 
Польща. 


ТИХОНОВ Михайло Феоктисто- 
вич, 1898, с. Вірнопілля ізюмсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 

ТИХОНОВ Павло Михайлович, 
1922, с. Вірнопілля. Лейт. Пропав 
без вісті. 


ТИЩЕНКО Анатолій Микито- 
вич, 1923, с. Василівка. Гв. рядовий. 
Загинув 24.01.1945. 


ТИЩЕНКО (Іван Михайлович, 
1926, Донецька обл. Призваний 
у 1944. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1945. 

ТИЩЕНКО Микола Артемович, 
1919. Призваний у 1939. Рядовий. 
Загинув 3.11.1941. Похований: Ленін- 
градська обл., Росія. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 





ТКАЧЕНКО Олександр Потапо- 
вич, 1922, с. Нова Дмитрівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ТКАЧЕНКО Григорій Федоро- 
вич, 1916, с. Веселе. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ТКАЧЕНКО Іван Іванович, 1924, 
с. Веселе. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ТКАЧЕНКО Микола (Іванович, 
1921, с. Веселе. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1945. 

ТОПЧІЙ Григорій Семенович, 
1902. Рядовий. Загинув 27.07.1943. 

ТРЕМБАЧ Іван Іванович, 1904, 
с. Василівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 25.08.1942. 


У 


УСТИНОВ Іван Єгорович. Рядо- 
вий. Загинув у 1942. Похований: Бар- 
вінківський р-н Харківської обл. 


Ф 


ФЕДОРОВ Дмитро Федорович, 
1921, с. Нова Павлівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


Х 


ХАЛИМОНЕНКО Григорій Ми- 
ронович, 1907, с. Веселе. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 
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ТРЕМБАЧ Михайло Тихонович, 
1912, с. Василівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1942. 


ТРЕМБАЧ Олексій (Ігнатович, 
1914, с. Василівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


ТРУБІЦИН Юхим Степанович, 
1904, Харківська обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ТУПАЛО Григорій Тихонович, 
1915, м. Ізюм Харківської обл, Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Загинув 
7.12.1943. Похований: с. Огород- 
ники Гомельської обл., Бєларусь. 


ТЮРІН Леонід Опанасович. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ФЕДОРЕНКО Опанас Йосипо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
січ. 1945. 


ФЕСЕНКО Тимофій Павлович, 
1915, с. Барабашівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ХАЛИМОНЕНКО Павло Кузь- 
мич, 1918, с. Веселе. Рядовий. Про- 
пав без вісті у верес. 1943. 


ХАЛИМОНЕНКО Сергій Дани- 
лович, 1900, с. Веселе. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1944. 
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ХОРОНЬКО Дмитро Іванович, 
1922, с. Нова Павлівка. Призваний 
1941. Рядовий. Помер від ран 
3.11.1943. Похований: Луганська обл. 
ХОРОНЬКО Іван Іванович, 1910, 

с. Некременне Олександрівського 
р-ну (Донецької обл. Призваний 


ч 


ЧАЙЧЕНКО Микола Федоро- 
вич, 1923, с. Червона Зоря Барвін- 
ківськс.о р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Серж. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ЧАЙЧЕНКО Платон Федорович, 
1926, с. Червона Зоря Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Абрам Сазоно- 
вич, 1905, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1943. Мол. серж. Загинув 
23.04.1943. Похований: Німеччина. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Антон Остапо- 
вич, 1898, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1944. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олексій Іла- 
ріонович, 1919, с. Нова Павлівка. 
Рядовий. Загинув 1.03.1945. Похова- 
ний: Німеччина. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федір Петро- 
вич, 1910, с. Погонівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1944. 


ЧЕРЕДНИЧЕНКО Федір Юхимо- 
вич, 1913, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Помер від ран 
4.10.1943. Похований: Київська обл. 


ЧЕРНИШОВ Семен Омеляно- 
вич, 1909, Ізюмський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 

ХОРУНЖИЙ Тимофій Марко- 
вич, 1899, ст. Єлизаветівка Донець- 
кої обл. Призваний у 1941, Рядовий. 
Загинув 22.11.1943. Похований: Зуб- 
цовський р-н Тверської обл., Росія. 


ЧИБИС Дмитро  Гордійович, 
1915. Мол. серж. Загинув 24.10.1944. 
Похований: Польща. 

ЧИБИС Іван Гордійович, 1921. 
Лейт. Помер від ран у 1942. Похова- 
ний: Воронезька обл. 

ЧИБИС Петро Гордійович, 1907. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


ЧУГАЙ | Василь Васильович. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЧУГУЄВ Федір Йосипович, 1894, 
с. Василівка Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий. Помер від 
ран 22.10.1943. Похований: с. Гупа- 
лівка Дніпропетровської обл. 

ЧУГУЙ Андрій Йосипович, 1903, 
с. Василівка. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 10.08.1941. Похований: 
Ленінградська обл., Росія. 


ЧУГУЙ Микола Володимирович, 
1912, Харківська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у квіт. 1943. 

ЧУГУЙ Петро Андрійович, 
1926, с. Василівка Харківської обл. 
Призваний у 1943. Рядовий. За- 
гинув 11.03.1945. Похований: 
Польща. 

ЧУГУЙ Петро Павлович, 1919, 
с. Василівка. Призваний у 1939. Про- 
пав без вісті 31.01.1942. 

ЧУЧИН Григорій Васильович, 
1910, Харківська обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 5.01.1944. 
Похований: с. Олександрівка Со- 
лонянського | р-ну  Дніпропетров- 
ської обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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Ш 


ШАПОВАЛОВ (Іван (Іванович, 
1913, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ШАРАПА Віктор Трохимович, 
1918, Харківська обл. Призваний у 
1941. Пропав без вісті у квіт. 1943. 

ШАРАПА Іван Якимович, 1924. 
Призваний у 1942. Пропав без вісті. 

ШАРАПА Микола: Якимович, 
1912. Призваний у 1941. Похований: 
м. Санкт-Петербург, Росія. 

ШАРАПА Пе Васильович, 
1923, с. Василівка. Пронав без вісті. 

ШАРАПА Федір Іванович, 1911, 
с. Василівка Харківської обл. Про- 
пав без вісті. 

ШАСТАЛОВ Василь Федорович, 
1915, с. Велика Комишуваха. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ШАСТАЛОВ Гаврило Васильо- 
вич, 1908, с. Велика Комишуваха Бар- 
вінківського кі Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
1141.1944,. Похований: с. Перше 
травня Апостолівського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 

ШАСТАЛОВ Семен Гаврило- 
вич, 1923, с. Іванівка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Загинув 


щ 


ЩЕГЛОВ Василь (Сергійович, 
с. Нова Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЩЕГЛОВ Володимир Степано- 
вич, 1923, с. Нова Олександрівка. 
Призваний у 1941. Мол. серж. Заги- 
нув 28.07.1944. Похований: Джанкой- 
ський р-н, Крим. 


ЩЕГЛОВ Іван Макарович, 1918. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


27.01.1943. Похований: Ливенський 
р-н Орловської обл., Росія. 

ШЕВЧЕНКО Борис Лукич, 1916, 
с. Верхосулка Білопільського р-ну 
Сумської обл. Призваний у 1942. 
Мол. к-р. Пропав без вісті у 
черв. 1942. 


ШЕВЦОВ Кирило Федорович, 
1907, с. Велика Комишуваха. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ШЕЛЕСТ Яків Васильович, 1906, 
с. Прелесне Слов'янського р-ну 
Донецької обл. Призваний у 1942. 
Загинув 26.11.1943. Похований: 
с. Недайвода Криворізького р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ШЕПІТЬКО Микита Максимо- 
вич, 1910, м. Полтава. Призваний у 
1941. Рядовий. 

ШИПІЛОВ (Іван Леонтійович, 
1923, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Загинув 14.10.1944. Похова- 
ний: Югославія. 

ШПАК Василь Григорович, 1919, 
с. Семенівка Харківської обл. Єфрей- 
тор. Загинув 4.01.1942. Похова- 
ний: Новосанжарський р-н Полтав- 
ської обл. 

ШУЛЬГА Семен Олександро- 
вич, 1899, Саракташський р-н Орен- 
бурзької обл. Росія. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЩЕГЛОВ Іван Сергійович, 1908, 
с. Нова Олександрівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у лют, 1943. 
Похований: м. Їзюм Харківської обл. 

ЩЕГЛОВ Кузьма Сергійович, 
1899, с. Нова Олександрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1944. 


ЩЕГЛОВ Степан Іларіонович, 
1918, с. Нова Олександрівка Харків- 
ської обл, Призваний у 1938. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ЩЕГЛОВ Тимофій Пилипович, 
1902, с. Нова Олександрівка. Приз- 
ваний 1943. Гв. рядовий. Загинув 
26.12.1944. Похований: Литва. 


490 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





ЩЕГЛОВ Петро Іванович, 1912, 
с. Нова Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЩЕКОВСЬКИЙ Їван Семено- 
вич, 1924, с. Довгеньке Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

ЩЕРБАЧЕНКО Андрій Іларіоно- 
вич, 1926, Харківська обл. Рядовий. 
Загинув 26.03.1945. Похований: 
м. Гданськ, Польща. 

ЩЕРБАЧЕНКО 0 Андрій Ілліч. 
Рядовий. Загинув 24.07.1943. Похо- 
ваний: с. Бабенкове Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

"ЩЕРБАНЬ Федір Олексійович, 
1918.  Лейт. Пропав без вісті 
25.05.1942. 


ю 


ЮДІН Яків Костянтинович, 1909, 
Воронезька обл., Росія. Рядовий. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у лют, 1944. 

ЮСІН Олександр Миколайович, 
1911, м. Горлівка Донецької обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 


ЯКИМЕНКО Євдоким Федоро- 
вич, 1906, с. Нова Павлівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


ЯКИМЕНКО Микола іЇванович, 
1912, с. Нова Павлівка. Мол. лейт., 
117 сп 23 сд. Загинув 2.10.1943. По- 
хований: правий берег Дніпра. 

ЯКИМЕНКО Микола Петрович, 
с. Нова Павлівка. Гв. серж. Загинув 
8.10.1943. Похований: Невельський 
р-н Псковської обл., Росія. 


ЩИКОВСЬКИЙ Тихон Васильо- 
вич. Рядовий. Загинув 14.04.1944. 


ЩИКОВСЬКИЙ (Їван Андрійо- 
вич, 1915, Харківська обл. Призва- 
ний у 1943. Гв. рядовий. Загинув 
23.10.1943. Похований: Солонян- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 


ЩИКОВСЬКИЙ Семен Васильо- 
вич. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 


ЩУР Микола Семенович, 1923, 
с. Василівка Харківської обл. При- 
званий у 1941. Серж. Загинув 
1.04.1943. Похований: Малоархан- 
гельський р-н Орловської обл., 
Росія. 


ЯКИМЕНКО Петро Давидович, 
1924, с. Нова Павлівка. Призваний у 
1942. Серж. Загинув 15.07.1943. 
Похований: Залігощенський р-н Ор- 
ловської обл., Росія. 


ЯКИМЕНКО Петро Петрович, 
1917, с. Нова Павлівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


ЯНЧЕНКО Микола Архипович, 
1917. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЯНЧЕНКО Микола Митрофано- 
вич, 1923, с. Запаромар'ївка Олек- 
сандрівського р-ну Донецької обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 


ЯНЧЕНКО Митрофан Федоро- 
вич, 1902, с. Запаромар'ївка Олек- 
сандрівського р-ну Донецької обл. 
Рядовий. Загинув 21.04.1942. Похо- 
ваний: м. Фролове  Волгоград- 
ської обл., Росія. 

ЯРОШЕНКО Михайло Степано- 
вич, 1897, с. Нова Олександрівка. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 
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ЯРОШЕНКО Федір Степанович, 
1905, с. Нова Олександрівка. Приз- 
ваний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


ЯРОШЕНКО Яків Гордійович, 
1926, с. Нова Олександрівка. Приз- 
ваний у 1944. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1945. 

ЯСИНЕЦЬКИЙ Опанас Якович, 
1911, Харківська обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. , 


ІЇВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АНТОНЕНКО (Їван Васильович, 
1915, с. Червоне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1944. 


БАРАН Дмитро Терентійович, 
с. Семиланне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
30.01.1943. Похований: с. Ломигори 
Лівенського р-ну Орловської обл., 
Росія. 

БЕЗУГЛИЙ Максим Тимофійо- 
вич, 1908, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер від ран 14.06.1944. По- 
хований: м. Перм, Росія. 

БИКОВ Василь Павлович, 1900, 
м. Озинки Саратовської обл., Росія. 


Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. У 


БІЛОУС Василь. Михайлович, 
1915, с. Велика Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 4.11.1944. Похований: 
м. Білосток, Польща. 


БОБУХ Григорій Павлович, 1918. 
Рядовий, Пропав без вісті у 1943. 


БОЙЧЕНКО Дмитро Матвійович, 
с.  Лочинове. Рядовий. Загинув 
30.01.1944. Похований: с. Турія Ново- 
миргородського р-ну Кіровоград- 
ської обл. 

БОРИСЕНКО Микола Пилипо- 
вич, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув 13.01.1944. Похований: с. Шпа- 
кове Новомиргородського р-ну Кі- 
ровоградської обл. 
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ВАРИВОНЕЦЬ Семен Микито- 
вич, 1911. Рядовий. 


ВАЩЕНКО Михайло Іванович, 


г 


ГАЛІНЗОВСЬКИЙ Олександр 
Володимирович, 1914, м. Тараща 
Київської обл. Призваний Краматор- 
ським РВК Донецької обл. Помер від 
ран у квіт. 1943. Похований: міськ. 
клад. м. Саратов, Росія. 

ГАРМАШ Кузьма (Іванович, 
1901, м. Барвінкове. Рядовий, 203 сд. 
Загинув 2.01.1944. Похований: с. Сер- 
гіївка Томаківського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

ГНІДИЙ Петро Тимофійович, 
1922, с. Земелянка Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 23.05.1942. Похований: с. Різці 
Староруського | р-ну  Новгород- 
ської обл., Росія. 

ГОДЛЕВСЬКИЙ Дмитро Стані- 
славович, 1924, с. Велика Андріївка. 
Рядовий. Загинув 2.07.1944. Похова- 
ний: с. Новий Двір Слуцького р-ну 
Мінської обл., Бєларусь. 

ГОНЧАР Андрій Федорович, 
1908, с. Ставкова Балка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 13.11.1943. 

ГОНЧАР Дорофій Семенович, 
1914, с. Ставкова Балка. Призваний 


4 


ДАВИДКІН Федір Лаврентійо- 
вич, 1909, Урицький р-н (Орлов- 
ської обл.). Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


1922, с. Велика Андріївка. Лейт. 
Загинув 28.01.1944. Похований: 
с. Сєвєрна Поляна Шимського р-ну 
Новгородської обл., Росія. 
ВОЛЬВАЧ Василь Омелянович. 
Рядовий. Загинув 19.11.1944. Похо- 
ваний: с. Башино, Югославія. 


Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ГОНЧАР Петро Дорофійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1945. 

ГОНЧАР Степан Никифорович, 
1903, с. Ставкова Балка. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

ГОРБ Володимир Григорович, 
1906, с. Водяне Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ГОРБ Іван Григорович, 1916, 
с. Семиланне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГРЕБЕНЮК Григорій Олексійо- 
вич, с. Велика Андріївка. Рядовий, 
Загинув 30.03.1945. Похований: с. Ку- 
удорф, Німеччина. 

ГРЕБЕНЮК Микола Олексійо- 
вич, 1920, с. Велика Андріївка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ГУТНИК Борис Микитович, 1891, 
с. Ставкова Балка. Призваний Бала- 
клійським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

ГУТНИК Григорій Борисович, 
1920, с. Ставкова Балка. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943, 


ДАНИЛЬЧЕНКО Єрмолай Пет- 

ром, с. Ставкова Балка. Призваний 

алаклійським РВК. Пропав без вісті 
1943. 

АНИЛЬЧЕНКО Максим Петро- 
вич, 1907, с. Ставкова Балка. При- 
званий Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1944. 


У 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
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ДЕНИСЕНКО Лука Максимович, 
1909, с. Ставкова Балка. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Тимофій Оксенті- 
йович, 1913, с. Ставкова Балка. При- 
званий Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ДЕНИСЕНКО Федір Оксентійо- 
вич, 1911, с. Ставкова Балка. При- 
званий Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ДЗЮБА Дмитро Васильович, 


Є 


ЄВГЛЕВСЬКИЙ | Тимофій Іва- 
нович, 1905, с. Червоне Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 5.05.1945. Похований: 
м. Альт-Ліммтріц, Німеччина. 


Ж 


ЖАДАН Артем Федорович, 
с. Біликів Колодязь Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Єфрейтор. Заги- 
нув 5.09.1944. Похований: с. Мор- 
зіли-Скудоще, Польща. 

ЖАДАН Костянтин Федорович, 
с. Біликів Колодязь. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


З 


ЗВ'ЯГІНЦЕВ Сергій Романович, 
1903, с. Протопопівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 30.10.1943. Похований: 
с. Мар'ївка Синельниківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

ДМИТРЕНКО Федір Ілліч, 1911, 
с. Червона Поляна Барвінківського 
р-ну Харківської обл. 

ДОНЧЕНКО (Олександр Яко- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 

ДЯЧЕНКО Василь Васильович, 
1910, с. Біликів Колодязь. Загинув 
у 1944. 

ДЯЧЕНКО Григорій Васильович, 
1906, с. Біликів Колодязь. Загинув 
у полоні у 1942. 


ЄГОРУШКІН Іван Сергійович, 
1921, Урицький р-н Орловської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 


ЄРШОВ Макар  Свиридович, 
1914, с. Іванівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ЖАДАН "Тимофій Карпович, 
1903, с. Біликів Колодязь. При- 
званий Балаклійським РВК. Рядо- 
вий. Загинув 1.04.1945. Похований: 
м. Гданськ, Польща. 

ЖИРОНКІН Іван Іванович, 1913. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1944. 

ЖИТНІЙ Василь Прокопович, 
1912, с. Червона Поляна Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Приз- 
ваний Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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ІТП І (ІЗ 11 5 У 


ІВАНОВ ілля Опанасович, 1902, 
Обоянський р-н Курської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1944. 


К 


КАПЛУНОВСЬКИЙ Костянтин 
Опанасович, 1912, с. Грушуваха Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 18.08.1945. Похо- 
ваний: Маньчжурія. 

КАРМАЗІН Лук'ян Семенович, 
1908, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

КАРНАУХ іван Олександрович, 
1921. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КАРНАУХ Микола Михайлович, 
1905, с. Ясна Поляна Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Мол. 
серж. Санінструктор. Помер від 
ран 19.07.1944. Похований: с. Люб- 
лятин Ковельського району Волин- 
ської обл. 


КВІТКА Арсен Борисович, 1906, 
с. Червоне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий, Пропав 
без вісті у лют. 1945. 

КЕНЧИНСЬКИЙ Яків Антонович, 
1912, с. Біликів Колодязь Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

КЕРИЧОК Кузьма Данилович, 
1924, с. Червоне. Мол. серж. 
Загинув | 7.04.1945. Похований: 
Польща. 

КИРИЛЕНКО Григорій Якович, 
1904, Барашевський р-н Житомир- 
ської обл. Рядовий. Помер у полоні 
22.02.1942. 

КЛУБУК Дмитро Гаврилович, 
1925, с. Семиланне. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


КОБЧЕНКО Дмитро Петрович, 
с. Молочне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний Балак- 
лійським РВК. Рядовий. Загинув у 
р-ні м. Павлограда Дніпропетров- 
ської обл. 

КОБЧЕНКО Микола Петрович, 
с. Молочне. Призваний Балаклій- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1945. 

КОВАЛЬОВ Костянтин Макси- 
мович, 1924, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 2.06.1942. Похований: 
с. Банне Донецької обл. 

КОВАЛЬОВ Олександр Васильо- 
вич, 1922, Хомутовський р-н Курсь- 
кої обл. Мол. серж. Пропав без вісті 
15.09.1943. 

КОВАЛЕНКО Григорій Павло- 
вич, 1912, с. Семиланне. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


КОВАЛЕНКО Іван Микитович, 
1924, с. Іванівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув 13.03.1945. 
Похований: с. Шимонторнья, Угор- 
щина. 

КОВАЛЬ Олександр Андрійо- 
вич, 1926, с. Грушуваха. Рядовий. 
Загинув 18.01.1945. Похований: 
с. Орослань, Угорщина. 

КОВАЛЬ Парфило Сергійович, 
1902, с. Грушуваха. Призваний Балак- 
лійським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1942. 

КОВАЛЬ Петро Сергійович, 
с. Біликів Колодязь Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

КОЗАКОВ Василь Єгорович, 
1911, с, Кошелево Урицького р-ну 
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Орловської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

КОЗЛОВ Василь Іванович, 1909, 
Урицький р-н Орловської обл. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 

КОСТЮЧЕНКО Микола Єгоро- 
вич, 1926, с. Новопілля. Рядовий. За- 
гинув 28.05.1944. Похований: с. Пур- 
кар, Молдова. 

КОТМИНЬОВ Іван Іванович, 1921. 
Рядовий. Загинув 3.12.1942. Похова- 
ний: с. Старухи Тверської обл. 

КРАВЧЕНКО (Іван Назарович, 
1908, с. Ставкова Балка. Рядовий. 
Загинув 30.08.1945. Похований: 
Угорщина. 

КРУТІЙ Григорій Ілліч, 1912, 
с. Ясна Поляна Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


КРОЛЬ Павло Сидорович, 1908, 


Л 


ЛАПШИН Григорій Григорович, 
1905, с. Кошелево Урицького р-ну 
Орловської обл. Рядовий. Загинув 


М 


МАГДА Іван Андрійович, м. Бар- 
вінкове. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1943. 


МАГДА Михайло Захарович, 
1908, с. Молочне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1944. 


МАЙСТРЕНКО Кіндрат Марко- 
вич, 1909, с. Ставкова Балка Барвін- 
ківського р-ну. Призваний Балаклій- 
ським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


с. Ясна Поляна. Рядовий, 88 гв. сд. 
Загинув 12.10.1943. Похований: За- 
порізький р-н Запорізької обл. 


КУЗЬМИНОВ Тит Іванович, 1906, 
с. Протопопівка. Ст. серж. Загинув 
3.02.1945. Похований: м. Секешфе- 
хервар, Угорщина. 


КУЗЬМИНОВ Федір Наумович, 
1912, с. Протопопівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лип. 1942. 


КУЛИК Іван Васильович, с. Пет- 
рівське Лозівського р-ну Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


КУЛИК Григорій Васильович, 
1911, с. Петрівське Лозівського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у берез. 1944. Похований: с. Інгу- 
лець Криворізького р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 


16.04.1944. Похований: смт Біляївка 
Одеської обл. 

ЛЕВЧЕНКО Микола Ілліч, 1903, 
с. Успенівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Мол. серж. 36 гв. 
сп. 8 гв. сд. Загинув 9.06.1944, Похо- 
ваний: | Новосокольницький р-н 
Псковської обл. 


МАКОГОН Микола Сергійович, 
1920, с. Ставкова Балка Барвінків- 
ського | р-ну.  Призваний  Балак- 
лійським РВК. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

МАНЦЕВ Микола Михайлович, 
1922, с, Велика Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

МАНЦЕВ Михайло іЇлліч, 1899, 
с. Велика 0 Андріївка  Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1942. 

МЕЗЕНЦЕВ Микола Антонович, 
1924, с. Червоне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 17.08.1943. Похований: смт Ва- 
сищеве Харківської обл. 
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МІРОШНИЧЕНКО Гаврило Іва- 
нович, 1913, с. Велика Андріївка. 
Пропав без вісті 13.05.1943. 

МІРОШНИЧЕНКО Петро Севас- 
тянович, 1906, с. Велика Андріївка. 
Рядовий. Помер від ран 8.04.1945. 
Похований: Лібавський повіт, Латвія. 

МОСКАЛЕНКО Володимир Те- 
рентійович, 1901, с. Велика Анд- 
ріївка. Рядовий, Пропав без вісті 
7.08.1942. 


НЕВЄРОВ Володимир 1щіІлліч, 
1924, с. Ставкова Балка. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий, Помер 
від ран 14.05.1943. 


НЕВЄРОВ Євген (|лліч, 1926, 


о 


ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Яків Кирило- 
вич, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ОРЄХОВ Григорій Харитонович, 


п 


ПАВЛЕНКО Йосип Устимович, 
1905, с. Біликів Колодязь Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Приз- 
ваний Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ПАВЛОВСЬКИЙ Василь Якович. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ПАЗЮРА Їван Іванович, 1926, 
с. Ставкова Балка. Призваний Балак- 


МУСІЄНКО Григорій Володи- 
мирович, с. Біликів Колодязь Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний Балаклійським РВК. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


МУСІЄНКО Трохим Федоро- 
вич, 1913, с. Біликів Колодязь. Приз- 
ваний Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1944. 


с. Ставкова Балка. Призваний Балак- 
лійським РВК. Рядовий. Загинув 
21.12.1943. Похований: Кіровоград- 
ська обл. 

НЕГРІЙ Максим Григорович, 
1902, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Загинув 26.01.1943. Похований: 
с. Красне Приозерського р-ну Ле- 
нінградської обл. 


1925, с. Іванівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
23.02.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 

ОСТРОУШКО Петро Васильо- 
вич, 1898, с. Семенівка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер у полоні 24.11.1942. 


лійським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті 22.01.1945. 


ПАЗЮРА Петро Мефодійович, 
1921, с. Іванівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
31.12.1942. Похований: ст. Котель- 
никове, Волгоградська обл. 

ПАНТЕЛІЄНКО Андрій (Івано- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1941. 

ПАРАСОЧКИН Микола Семено- 
вич, 1911, с. Червоне Барвінківсь- 
кого р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 10.06.1942. 
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ПЕРЕПЕЛИЦЯ Ілля Андрійович, 
1901, с. Велика Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 13.10.1943. Похований: 
сел. Шовкове Бердянського р-ну 
Запорізької обл. 


ПИСАРЄВ Олександр Михайло- 
вич, 1924, с. Велика Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1945. 

ПИСАРЄВ Митрофан Микхайло- 
вич, 1926, с. Велика Андріївка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у 
лют. 1945. 


ПИСАРЄВ Семен Миколайович, 
1922, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943, 


ПІДКОВСЬКИЙ Олександр Ма- 
карович, 1926, с. Семиланне Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний Краснокутським РВК. 
Рядовий. Загинув 14.08.1944. Похо- 
ваний: с. Колодно, Литва. 


ПІДМОГИЛЬНИЙ Данило Тимо- 
фійович, 1898, с. Грушуваха. Призва- 
ний Балаклійським РВК. Рядовий. 
Помер від ран 11.03.1943. Похова- 
ний: с. Зелений Гай, Ростовська обл., 
Росія. 


ПІДМОГИЛЬНИЙ Павло Тимо- 
фійович, 1900, с. Біликів Колодязь 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний Балаклійським РВК. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


Р 


РОЖКОВ Сергій Гаврилович, 
1910, Орловська обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1943. 


РОМАНЕНКО Григорій Петро- 
вич, 1920, с. Червона Поляна Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
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ПІДМОГИЛЬНИЙ Родіон Петро- 
вич, 1905, с. Біликів Колодязь. Приз- 
ваний Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Олексій Павло- 
вич, 1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 


ПОДОЛЬСЬКИЙ Тикхін Іванович, 
1905, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Помер у полоні 1.09.1942. 


ПОПОВИЧ Купріян Васильович, 
1908, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Володарським РВК Луганської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют, 1944, 


ПРИЙМАК Сергій Степанович, 
1926, с. Семенівка Ізюмського р-ну. 
Рядовий. Загинув 7.02.1945. Похо- 
ваний: с. Шерегельєш, Угорщина. 


ПРИХОДА 4їлля Макарович, 
1923, м. Барвінкове. Серж. Загинув 
6.09.1943. Похований: с. Гришківка 
Зміївського району. 


ПРИХОДЬКО Микола Федоро- 
вич, с. Червоне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 25.08.1943. Похований: Смо- 
ленська обл. 


ПУНТУШ Іван Степанович, 1916, 
смт Білбасівка Слов'янського р-ну 
Донецької обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 1.09.1941. 


Призваний Балаклійським РВК. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп, 1943. 


РУНОВСЬКИЙ Єгор Павлович, 
1908, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

РЯБІНІН Панас Гнатович, 1910, 


Донецька обл. Рядовий. Пропав без 
вісті 31.10.1941. 
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САВОСТЯНОВ Антон Васильо- 
вич, 1911, с. Велика Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у жовт. 1943. 

САВЧЕНКО Павло Тимофійович, 
1903, с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у берез. 1944. 


САДКОВИЙ Іван Федорович, 
1901. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


САМОЙЛОВ Іван Олександро- 
вич, 1906, с. Велика Андріївка. Рядо- 
вий. Загинув 7.03.1942. Похований: 
м. Дубівка Волгоградської обл., 
Росія. 


САМОЙЛОВ Кирило Олександ- 
рович, 1911, с. Велика Андріївка. 
Рядовий. Помер від ран 10.09.1943. 
Похований: с. Червоний Оскіл Ізюм- 
ського р-ну. 

САМОХВАЛ Михайло Іванович, 
1911, Призваний Балаклійським РВК. 
Серж. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

СВИРИДОВ Іван Михайлович, 
1899, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Пропав без вісті 6.07.1943. 

СЕМЕНКО Олександр Михайло- 
вич, 1914, с. Біликів Колодязь Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

СИСА Іван Кузьмич, 1902, с. Чер- 
воне Барвінківського р-ну Харків- 


т 


ТИХОНЕНКО Василь Никифоро- 
вич, 1912, с. Бражківка Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ТРЕТЯЧЕНКО Микола Васильо- 
вич, 1906, с. Ставкова Балка Барвін- 


ської обл. Загинув 7.03.1945. Похова- 
ний: м. Вроцлав, Польща. 

СКЛЯРОВ Денис Павлович, 
1917, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Заги- 
нув 18.02.1945. Похований: Калінін- 
градська обл., Росія. 


СКЛЯРОВ Пантелій Спиридоно- 
вич, 1922, с. Іванівка. Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Помер у полоні 9.12.1941. 


СКУМЕНКО Тимофій Федоро- 
вич, 1910, Барвінківський р-н. Рядо- 
вий. Загинув 15.07.1943. Похований: 
Курська обл., Росія. 


СОРОКА (Іван Іванович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у трав. 1942. 


СОРОКА Іван Олександрович, 
1920, Ізюмський р-н. Призваний Кра- 
маторським РВК. Лейт. Загинув 
10.01.1944. Похований: х. Юраков 
Кримської обл. 


СОРОКА Іван Сергійович, 1899, 
с. Вірівка Вовчанського р-ну. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп, 1943. 

СОРОЧЕНКО Василь Іванович, 
1911. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


СТРЕЛЬЦОВ Василь (Іванович, 
1910, с. Нижче Солоне Борівського 
р-ну. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 


СУПРУН Аврам Панасович, 1910. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 


СУПРУН Іван Макарович, 1906, 
с. Червоне Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ТРИГУБ Павло Іванович, 1926, 
с. Велика Андріївка. Рядовий. По- 
мер від ран 25.02.1945, Похований: 
Калінінградська обл. 

ТУРКО Андрій Андрійович, 
1910, с. Грушуваха, Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1941. 
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ТЮРИН Степан Панасович, 1910, 
Урицький р-н Орловської обл. Рядо- 
вий. Помер у полоні 3.01.1942. 

ТИХОНОВ Василь Іванович, 
1924, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Помер у полоні 24.07.1943. 


У 


УСАТИЙ Микита Микитович, 
1908, с. Червоне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
28.01.1945. Похований: Познанське 
воєвод., Польща. 


Ф 


ФЕДСРЕНКО Григорій Макси- 
мович, 1921, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ФЕДОРЕНКО Олексій Максимо- 
вич, 1923, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


Х 


ХОМЕНКО Михайло Сидоро- 
вич, 1913, Лозівський р-н Ростов- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ч 


ЧАПЛИГА Демид Кузьмич, 1902, 
с. Протопопівка Балаклійського р-ну. 


Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 
ЧИСНЮК їЇван Никифорович, 


1908. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 


ТОКАРЄВ Микола Петрович, 
с. Семенівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Помер 
від ран 16.05.1944. Похований: Мол- 
дова. 


ФІЛЬ Гаврило Федорович, 1921, 
с. Протопопівка Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Призваний Балак- 
лійським РВК. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ФІЛЬ Михайло Федорович, 
1918, с. Протопопівка, Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 


ЧОРНИЙ Григорій Антонович, 
1909, с. Ставкова Балка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий Балаклійським РВК. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ЧУПРИНА Андрій Андрійович, 
1924. Рядовий. Помер у полоні 
30.12.1943. 

ЧУХНО Олексій Григорович, 
1901. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 
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ШАБЕЛЬНИК Іван Семенович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 


ШАПОВАЛОВ Микита Ізотович, 
1910, с. Протопопівка Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 


ШВЕЦОВ Андрій Іванович, 1912, 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. Ст. серж. Загинув 
у Німеччині 8.02.1945. 


ШЕВЛЯКОВ Петро Павлович, 
1905, с. Велика Андріївка Барвінків- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Дмитро Прокопо- 
вич, 1910, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Тіло 
віддано морю у серп. 1941, 


ШЕВЧЕНКО Нестор Дорофійо- 
вич, 1903, с. Грушуваха. Рядовий, 
937 сп 256 сд. Пропав без вісті у 
квіт, 1944. 


ШЕВЧЕНКО Микола Олексійо- 
вич, 1920, с. Червона Поляна Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний Балаклійським РВК. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Микола Євменович, 
1912, с. Ставкова Балка. Призваний 
Балаклійським РВК. Рядовий. Заги- 
нув у р-ні м. Харкова. 


Щ 


ЩЕРБАК Максим Якович, 1909, 
с. Червона Поляна Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Балаклійським РВК. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Павло Володими- 
рович, 1921, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Мол. серж. Загинув 
21.09.1942. Похований: м. Ржев Твер- 
ської обл., Росія. 


ШЕВЧЕНКО Федір Олексійович, 
1914, с. Червона Поляна Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Призва- 
ний Балаклійським РВК. Серж. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШУРМАЛЬОВ Данило Дорми- 
донтович, 1903. Рядовий. Помер від 
ран 10.12.1942. Похований: с. Торчи- 
лово Гагарінського р-ну Смолен- 
ської обл. 


ШУРМАЛЬОВ Панас Дормидон- 
тович, с. Велика Андріївка. Рядовий. 
Загинув 22.09.1943. Похований: 
Куйбишевський р-н, Калузька обл. 


ШУРМАЛЬОВ Семен Андрійо- 
вич, 1903, с. Велика Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1942. 


ШУМАЛЬОВ Яків Дормидонто- 
вич, 1916, с. Велика Андріївка. Приз- 
ваний Макіївським РВК. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ШУРМАЛЬ Григорій Никифоро- 
вич, 1921, Харківська обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 17.07.1942. 


ШУТАР Петро Панасович, 1914, 
с. Грушуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
24.05.1942. Похований: с. Донецьке 
Ізюмського р-ну. 


«Зм 


є 
и 


| 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ЯГОДКА Петро Власович, 1925, 
с. Ясна Поляна Красноградського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1944. 

ЯГОДКІН Василь Власович, 1922, 
с. Іванівка / Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Серж. Загинув 
20.07.1943. Похований: с. Суха Кам'ян- 
ка Ізюмського р-ну Харківської обл. 

ЯГОДКІН Влас Степанович, 
с. Ясна Поляна. Рядовий. Загинув 
у верес. 1944. Похований: Ізюм- 
ський р-н Харківської обл. 

ЯГОДКІН Іван Микитович, 1912, 
с. Їванівка Барвінківського р-ну Хар- 
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ківської обл. Рядовий, Пропав без 
вісті у 1944. 


ЯГОДКІН Михайло Микитович, 
1913, с. Іванівка. Лейт. Загинув на 
Дніпрі у 1943. 

ЯКОВЕНКО (Їван Михайлович, 
1921, с. Ставкова Балка. Призваний 


Балаклійським РВК. Серж. Загинув 
7.12.1944. ; 


ЯКОВЕНКО Іван Миколайович, 
1925, с. Ставкова Балка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Єфрей- 
тор. Загинув 7.12.1944. Похований: 
с. Рад, Угорщина. 

ЯРОШЕНКО Андрій Іванович, 
1920, с. Семиланне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер у полоні 1.07.1942. 


ІВАНІВСЬКА ДРУГА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АВДІЄНКО Григорій Платоно- 
вич, 1910, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Пропав без вісті. 


БЕЗДОЛЬНИЙ Григорій Проко- 
пович. Загинув 28.11.1943. Похова- 
ний: с. Червоний Жовтень Софіїв- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

БІЛЄВЦОВ Петро Дмитрович, 
Ст. серж. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

БІЛЄВЦОВ Єгор Іванович. Про- 
пав без вісті. 

БІЛЄВЦОВ Олексій 
Пропав без вісті. 


Іванович. 


АВДІЄНКО Проків Платонович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

АЗАРОВ Василь Демидович, 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


АНДРІЄНКО Іван Якович. Про- 
пав без вісті. 


БІЛЄВЦОВ Іванович. 


Пропав без вісті. 


БІЛЄВЦОВ Яким Митрофано- 
вич. Пропав без вісті. 
БЛАЖКО Данило Дмитрович. 


Рядовий, Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


БОГОСЛАВСЬКИЙ Василь Ан- 
дрійович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 


БОГОСЛОВСЬКИЙ Сергій Ан- 
дрійович, 1910. Рядовий. Загинув 
3.04.1942. Похований: с. Глазунівка 
Балаклійського р-ну Харківської обл, 


Юрій 
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Г 


ГАЛИЦЬКИЙ Яків Федорович, 
Рядовий. Загинув 20.01.1942. 


ГАЛИЦЬКИЙ Василь Федорович. 
Пропав без вісті. 


б 


ДОВГАЙ Федір Тимофійович, 
с. Дмитрівка. Ст. серж. Загинув 
8.07.1943. Похований: с. Красна 
Поляна  Черемисинівського р-ну 
Курської обл., Росія. 


Є 


ЄВГЛЕВСЬКИЙ іван Абрамович, 
1903, с. Завгороднє Балаклійсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув 26.01.1943. Похований: 
с. Єльшанка Волгоградської обл. 


ЄВГЛЕВСЬКИЙ Денис Митрофа- 


Ж 


ЖИРОВ Дмитро Степанович, 
1910. Пропав без вісті. 


З 


ЗАЗЕРІН Данило Якович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лип. 1942. 

ЗАМУЛА Тимофій Андрійович. 
Пропав без вісті. 


ГАПОНЕНКО Олексій Єгорович. 
Пропав без вісті. 


ГЛИНЬКА Арсентій Григорович, 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ГОЛОКОЛІНЬКО Сергій Мит- 
рофанович. Пропав без вісті. 


ДРОБ'ЯЗКО Андрій Григорович. 
Загинув 1.011944. | Похований: 
с. Краснівка Донецької обл. 

ДРОБ'ЯЗКО Тимофій Панкра- 
тович, 1909, Пропав без вісті у квіт. 
1942. 


ДЯКОВ Федір Омелянович. 
Пропав без вісті. 


нович. Рядовий, 297 артп. Пропав 
без вісті 28.07.1942. 

ЄРЕМЕНКО Микола Панасович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ЄРОФЕЙ Степан 
Пропав без вісті. 

ЄРОФЕЄВ Микола Андрійович, 
с. Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
27.11.1943. Похований: Могильов- 
ська обл., Бєларусь. 


Іванович. 


ЗАМУЛА Андрій Сергійович. 
Пропав без вісті. 


ЗАМУЛПА Василь Андрійович. 
Рядовий. Загинув 24.10.1943. Похо- 
ваний: с. Підгородне Дніпропет- 


ровської обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ЗАМУЛА  Їван Кирилович, 
1902. Помер у полоні 11.02.1942. 
Похований: Німеччина. 

ЗАХАРЧЕНКО Єгор Полікарпо- 
вич. Загинув 23.03.1943. 

ЗАХАРОВ Стефан Ілліч, 1917. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ІЛЬЧЕНКО ван Степанович, 
1904. Серж. Загинув 5.02.1943. 

ПЦЕНКО їван Микитович. 
Пропав без вісті. 

ІЩЕНКО Федір Олександрович. 
Пропав без вісті. 


КАНІВЕЦЬ Іван Якимович, 1900, 
с. Дмитрівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
21.11.1943. Похований: с. Ленінка 
Дніпропетровської обл. 


КАНІВЕЦЬ Йосип Якимович, 
1897, с. Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
30.12,1943. Похований: с. Рудник 
Криворізького р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

КАРПЕНКО їван Гаврилович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КИЦИНА |4(|Іван 
Пропав без вісті. 

КЛАДЧЕНКО Олексій Якович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листо- 
пад. 1943. 

КЛЕСОВ  (їЇван Максимович, 
1897. Загинув 7.12.1942. Похований: 
Смоленська обл. 

КОВАЛЕНКО  Овсій Арсенті- 
йович. Рядовий. Загинув 12.01.1944. 


Андрійович. 
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ЗАХАРОВ Іван Кузьмич, 1901. 
Пропав без вісті 28.07.1942. 


ЗАХАРОВ Василь Іванович, 
1920. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЗДВИЗОВ  Їван Степанович, 
1907. Пропав без вісті у 1945. 


Похований: с. Томаківка Дніпропет- 
ровської обл. 

КОНДАКОВ Андрій Мойсе- 
йович, 1898. Рядовий. Пропав без 
вісті 5.04.1943. 


КОТЕНКО Василь Герасимович, 
с. Катеринівка Барвінківського р-ну. 
Загинув 12.01.1943. Похований: 
с. Дмитрівка Городищенського р-ну 
Волгоградської обл. 

КРАСИЛЬНИКОВ Борис Васильо- 
вич, Барвінківський р-н. Рядовий. 
Загинув 20.08.1943. Похований: 
с. Суха Кам'янка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

КРАВЧЕНКО |Їван Денисович. 
Загинув 21.01.1945. Похований: 
Угорщина. 


КРАВЧЕНКО Василь Семенович, 
1910, с. Червона Балка Барвінків- 
ського р-ну. Рядовий. Пропав без 
вісті 6.12.1943. 

КРЯЧОК Микола Терентійович, 
с. Секретарівка Барвінківського р-ну. 
Рядовий. Загинув 28.08.1944. Похо- 
ваний: Бендерський р-н, Молдова. 
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КРЯЧОК Їван 
Пропав без вісті. 


КРЯЧОК Микола Андрійович. 
Пропав без вісті. 


КУБЛО | Омелян Панасович, 
1909, с. Секретарівка Барвінківсько- 
го р-ну. Рядовий. Похований: с. За- 
річчя Тверської обл. 


КУБЛО 4шМихайло Антонович. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


Андрійович. 


Л 


ЛЕГКИЙ Михайло Юхимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЛИТВИНЕНКО Йосип Петрович. 
Пропав без вісті. 


ЛИТВИНЕНКО (ван Петрович, 
1902, с. Дмитрівка. Лейт. Похований: 
с. Сліпні Тверської обл. 


м 


МАЛИШКО Максим Павлович, 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

МАЛИШКО Федір Павлович. 
Помер від ран 22.09.1943. Похова- 
ний: с. Семенівка Київської обл. 

МАЛИШКО Дмитро Павлович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

МІРОШНИЧЕНКО Андрій Сте- 
панович. Загинув 20.01.1945. Похо- 
ваний: Калінінградська обл. 


КУЗНЄЦОВ Григорій Панасович, 
1912. Ст-на. Загинув 30.01.1943. 

КУЗНЄЦОВ Панас Йосипович, 
1913. Помер у полоні. 16.09.1944. 
Похований: Німеччина. 


КУЗНЄЦОВ Яків 9 Павлович, 
1904, с. Петрівське Барвінківсько- 
го р-ну. Пропав без вісті у верес. 
1944. 

КУРІННИЙ |Їван Тимофійович. 
Мол. серж. 171 бао. Загинув 
5.12.1944. Похований: Угорщина. 


ЛОБОДА Федір Максимович. 
Рядовий. Загинув 22.07.1941., 

ЛУГОВИЙ Сергій Андрійович. 
Рядовий. Помер від ран 21.05.1945, 
Похований: Польща. 


ЛЯШЕНКО Микола Васильович. 
Пропав без вісті. 


ЛЯШЕНКО Іван Порфирійович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


МОРОЗ Олексій 4 Єгорович, 
1924. с. Мар'ївка. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

МОТИНОВ Сергій Демидович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

МОТИНОВ Матвій Тимофійович, 
1908, с. Петрівське Барвінківсько- 
го р-ну. Загинув у 1943. 


МУСІЄНКО Дмитро Кузьмич. 
Пропав без вісті. 


МУСІЄНКО Павло Миронович. 
Пропав без вісті. 


МУСІЄНКО Федір Миронович. 
Пропав без вісті. 
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н 


НАРИЖНИЙ Йосип Йосипович, 
1897, с. Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 

НАРИЖНИЙ Олексій Степано- 
вич, 1918. Мол. серж. Загинув 
17.10. 1941. 

НЕПОЧАТОВ Михайло Олексан- 
дрович, с. Червона Балка Лозівсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті 25.05.1942. 

НЕПОЧАТОВ Петро Володими- 
рович, с. Мар'ївка. Гв. серж. Заги- 
нув на березі Дніпра. Похований: 
с. Ходорів Київської обл. 


о 


ОБОЛТУС Тимофій Федорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ОВОДОВ Семен Петрович, 
1906, с. Петрівське Барвінківсько- 
го р-ну. Пропав без вісті у черв. 
1942. 

Івано- 
вісті 


ОЛЬХОВСЬКИЙ Петро 
вич, Рядовий. Пропав без 
у листоп, 1943. 

ОСТРОВЕРХ Анатолій Якович. 
Пропав без вісті. 


ОСТРОВЕРХ Андрій Петрович. 


п 


ПАВЛЮЧЕНКО Василь Юхимо- 
вич, с. Дмитрівка. Рядовий. Помер 
від ран 21.06.1944. Похований: 
м. Москва. 

ПАВЛЮЧЕНКО Григорій Трохи- 
мович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПАЗЮРА Петро Кирилович, 
1903, с. Червона Поляна Барвін- 
ківського р-ну. Рядовий. Загинув 


НЕПОЧАТОВ Петро Микхайло- 
вич. Рядовий. Загинув 11.12.1944. 
Похований: с, Шергели, Угорщина. 

НЕПОЧАТОВ Степан Володими- 
рович. Пропав без вісті. 


НЕПОЧАТОВ Федір Герасимо- 
вич. Пропав без вісті у груд. 1943. 


НЕСВІТ Володимир  Микола- 
йович, Пропав без вісті. 


НЕСВІТ Іван Андрійович. Про- 
пав без вісті. 

НОЖЕНКО Микита Харлампі- 
йович, 1907, с. Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ОСТРОВЕРХ Андрій (Якович. 
Пропав без вісті. 

ОСТРОВЕРХ Антон Якович. 
Пропав без вісті. 

ОСТРОВЕРХ Борис Якович. 


Пропав без вісті. 


ОСТРОВЕРХ Микита Захарович. 
Пропав без вісті. 


ОСТРОВЕРХ Павло Никифоро- 
вич, 1913, с. Мар'ївка. Пропав без 
вісті 22.06.1943. 

ОСТРАС Іван Якимович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


27.11.1942. Похований: Краснодар- 
ський край. 

ПЕРЕВАРУХА Іван Михайлович, 
1927, с. Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
30.03.1945. Похований: Латвія. 

ПЕРЕВАРУХА Іван Федорович. 
Серж. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПЕТРЯЄВ Іван Іванович. Загинув 
23.07.1943. Похований: с. Плавнев- 
ське Краснодарського краю, Росія. 


ПОСТНИКОВ Іван Петрович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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Р 


РАСПОПОВ Микола Митрофа- 
нович, с. Червона Балка Лозівсько- 
го р-ну. Рядовий. Помер від ран 
12.02.1944. Похований: Естонія. 

РЄЧКІН Григорій Григорович. 
Пропав без вісті. 

РЄЧКІН Петро Григорович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


С 


САВЕНКО Тимофій Матвійович. 
Загинув 7.07.1942. Похований: Кур- 
ська обл. 

САЛЮТІН Андрій Петрович, 
1909, с. Червона Балка. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

САМОЛИСОВ Трохим Єлисе- 
йович, 1904, с. Червона Балка. 
Рядовий. Загинув 14.11.1943. Похо- 
ваний: с. Гуляйполе Божедарівсько- 
го р-ну Дніпропетровської обл. 

САМСОНЕНКО Григорій Пили- 
пович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

САМСОНЕНКО Олександр Пи- 
липович. Пропав без вісті. 

САМАРСЬКИЙ Василь Іванович. 
Загинув 2.03.1945. Похований: 
Німеччина. 

САМАРСЬКИЙ Федір Василь- 
ович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СВИНОЛУЙ 
Пропав без вісті. 

СВИНОЛУЙ Віктор Павлович. 
Пропав без вісті. 

СВИНОЛУЙ (Їван (Ілліч, 1914, 
с. Дмитрівка. Серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СВИНОЛУЙ Федір Ілліч. Пропав 
без вісті. 

СИСОЙ Андрій Іванович, 1923, 
с. Дмитрівка. Пропав без вісті. 

СИСОЙ Микола Лукич. Пропав 
без вісті. 


Андрій Ілліч. 


РИЖОВ Борис Якович, 1906, 
с. Петрівське. Пропав без вісті. 


РОЖКОВИЙ Василь Григорович. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 


РУМЯНЦЕВ Микола Дмитрович, 
1921, с. Червона Балка. Загинув 
у 1942. 


РЯБІНІН Олександр Іванович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


СИСОЙ Яків Лукич. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

СИСОєЄВ Іван  Демидович, 
1902. Рядовий. Помер від ран 
5.01.1944. Похований: м. Костянти- 
нівка Донецької обл. 

СКАРГА Яків Васильович, 1905, 
с. Бунакове Лозівського р-ну. Рядо- 
вий. Загинув 20.02.1943. 

СКОРОХОД Гаврило Прокопо- 
вич, 1910, Загинув 0| 21.11.1944. 
Похований: Угорщина. 

СКОРОХОД Григорій Василь- 
ович. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

СКРИПНИЧЕНКО Іван Федото- 
вич, с. Мар'ївка. Рядовий. Помер 
від ран 4.11.1943, Похований: м. Орє- 
хов Запорізької обл. 

СКУБАКОВ Іван Михайлович, 
м. Саратов. Загинув у квіт. 1943. 

СОКОЛОВ Микита Никифоро- 
вич. Загинув 28.06.1944. Похований: 
с. Церковиці Островського р-ну 
Гісковської обл., Росія. 

СОКОЛОВ Никифор Павлович. 
Серж. Пропав без вісті у верес. 
1944. 

СОКОЛОВ Никифор Титович. 
Пропав без вісті. 

СОХА Федір Мефодійович. 
Рядовий. Помер від ран у лют. 
1943. Похований: м. Тбілісі, Грузія. 

СТЕЦЮК Григорій Дмитрович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СТЕЦЮРА Андрій Єгорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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СТЕЦЮРА Єгор Стефанович. 
Серж. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СТЕЛЬМАХ Василь Петрович, 
1905. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СТЕЛЬМАХ Олександр Петро- 
вич, 1907. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


т 


ТЕРНОВИЙ Петро Єгорович. 
Помер від хвороби 7.12.1943. Похо- 
ваний: с. Красногорськ Нижегород- 
ської обл. 

ТЕРНОВИЙ Сергій Андрійович. 
Загинув 0 24.10.1943. Похований: 
м. Дніпропетровськ. 

ТИМОШЕНКО Яків Васильович. 
Загинув 25.11.1942. Похований: 
Ленінградська обл. 


ч 


ЧЕРНЕНКО Василь Кузьмич. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ЧИСТИКОВ Андрій Сидорович, 
1915. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ЧИСТИКОВ Василь  Микола- 
йович. Пропав без вісті. 
ШАПКА їван Андрійович. 


Загинув 20.03.1945. Похований: Ні- 
меччина. 


ШАПКА Микола Андрійович, 
1891, с. Секретарівка Барвінківсько- 


СТРЕМОУХОВ Микола Іванович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


СТУКАЛЕНКО Єгор (Якович, 
1899, с. Мар'ївка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1945. 


СТУКАЛЕНКО Федір Федоро- 
вич, с. Мар'ївка. Рядовий. Загинув 
10.08.1943. Похований: с. Жигайлів- 
ка Курської обл. 


ТКАЧ Микола Маркович. Про- 
пав без вісті. 

ТОРІШНІЙ Михайло Андрійович. 
Пропав без вісті. 

ТОРІШНІЙ Олександр Андрій- 
ович. Пропав без вісті. 

ТРЕТИННИК Володимир Петро- 
вич. Рядовий, 27 сд. Помер від 
ран 23.12.1944. Похований: Польща. 

ТРОЯН Денис Іванович, 1909. 
Пропав без вісті у листоп. 1941. 

ТРУПІЦИН  Їван Дмитрович. 
Рядовий. Загинув 19.01.1945. Похо- 
ваний: Польща. 


ЧИСТИКОВ Данило Харитоно- 
вич. Пропав без вісті. 


ЧИСТИКОВ Дмитро Микола- 
йович, 1912. Пропав без вісті у груд. 
1941. 


ЧОРНОГОЛОВИЙ Дмитро Се- 
менович, Пропав без вісті. 


ЧУБ Ілля Петрович. Загинув 
у листоп. 1943. 


го р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ШАПКА Олексій Самійлович. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 


1943. 


ШАПКА Петро Андрійович, 
1899, с. Секретарівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 
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ШАПКА Сергій 
Пропав без вісті. 


ШАТРАВА Андрій Грмгорович. 
Пропав без вісті. 

ШАТРАВА Микола Михайлович. 
Ст. серж. Помер від ран 18.04.1945. 
Похований: Німеччина. 


ШАТРАВА Михайло Власович, 
1904. Рядовий. Загинув 19.04.1942. 
Похований: Курська обл. 


ШАТРАВА Микола Григорович, 
1920, с. Червона Гірка Балаклій- 


ЩЕПИНСЬКИЙ Віталій Валенти- 
нович. Рядовий. Загинув 26.07.1941. 


ЯКОВЕНКО Василь Григорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1944. 


Самійлович. 


ського р-ну Харківської обл. Похо- 
ваний: с. Городище Орловської обл. 
ШАТРАВА Олександр Власович. 
Пропав без вісті. 
ШАТРАВА Олександр Олексан- 
дрович, Пропав без вісті. 
ШАХМАТ Василь Федорович. 
Пропав без вісті. 
ШЕВЧЕНКО Єгор Семенович, 


1910, м. Ізюм. Рядовий. Загинув 
1.09.1941, 


ШЕВЧЕНКО |4їіван щ4(їіванович. 
Помер від ран 12.01.1942. 
ЯКОВЕНКО Мирон. Пропав 


без вісті. 
ЯКОВЕНКО Тимофій Омеляно- 


ІЛЛІЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМЕНКО |ван Тихонович, 
1917, с. Нова Дмитрівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 


довий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЯРЕСЬКО Павло Петрович. 
Пропав без вісті. 

АЛЕКСЄЄВ Кузьма  Олексі- 
йович, 1913, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Загинув у серп. 1943. 


Похований: с. 
ської обл., Росія. 

АЛЬОШКИН Станіслав Дмитро- 
вич, 1925, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Загинув у берез. 1943. Похова- 
ний: Запорізька обл. 


Сутецьке  Орлов- 
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АНДРІЄНКО Микола Трохимо- 
вич, 1922, с. Пашкове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий, Пропав без вісті у 1943. 

АНДРІЄНКО Трохим Васильович, 
1903, с. Григорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1942. 


БАБЕНКО Андрій щІванович, 
с. Іллічівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

БАБИЧ Іван Герасимович, 
с. Нова Дмитрівка Барвінківсько- 
го"р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

БАБИЧ Олександр Кузьмич, 
1922, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

БАБИЧ Петро Іванович, с. Нова 
Дмитрівка. Рядовий. Загинув у лют. 
1942. Похований: Ростовська обл., 
Росія. 


БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Антон Ан- 
дрійович, 1911, с. І|ллічівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті. 

БАРЧУК Михайло Іванович, 
с. Курулька Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1945. Похований: Німеччина. 


БЕЗПАЛИЙ Андрій Васильович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1944. 

БЕЗПАЛИЙ Андрій Сергійович, 
с. Нова Дмитрівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

БЕЗПАЛИЙ Григорій Федоро- 
вич, 1903, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. 

БЕЗПАЛИЙ Микола Федоро- 
вич, 1905, с. Нова Дмитрівка. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 
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АНТОНЕНКО Григорій Кирило- 
вич, 1923, с. Дібровне Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув у лют. 1944, Похований: 
Миколаївська обл. 


АНТОНЕНКО Петро Григоро- 
вич, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 


БЕЗПАЛИЙ Сергій Дмитрович, 
1904, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1944. 


БЕЗПАЛИЙ Федір Тимофійович, 
1921, с. Нова Дмитрівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у лют, 1944. Похо- 
ваний: Угорщина. 


БЕЗПАЛИЙ Яків (Іванович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1944. 


БІДА Тимофій 0 Андрійович, 
с. Нова Дмитрівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті. 


БІЛИК  Арсентій Сергійович, 
с. Іллічівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Загинув у лют. 
1943, Похований: Орловська обл., 
Росія. 

БІЛОБОРОДЬКО |Їван Мико- 
лайович, 1908, с. Іллічівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1942. 

БОЙКО Захар Іванович, с. Нова 
Дмитрівка  Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1945, 

БОЙКО Іван Тихонович, 1912, 
с. Нова Дмитрівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 

БОЙКО Терентій Михайлович, 
с. Нова Дмитрівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 


БОНДАРЕНКО Олександр Да- 


нилович, 1921, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 
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БОРБУХА Іван Олександрович, 
1905, с. Курулька Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


БОРБУХА Іван Олексійович, 
1906, с. Курулька Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 


БОРСУК іван Федорович, 
1913, с. Курулька Барвінківсько- 


г 


ГАВРИЛЕНКО Дмитро Григоро- 
вич, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ГАВРЮШЕНКО Іван Павлович, 
1918, с. Нова Дмитрівка. Серж. 
Загинув у серп. 1942. Похований: 
Донецька обл. 

ГАПОН Василь Якович, с. Нова 
Дмитрівка. Серж. Загинув у 1945. 
Похований: Польща. 

ГАПОН Іван Захарович, 1924, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

ГАПОНОВ Іван 0 Захарович, 
1902, с. Нова Дмитрівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув у 1943. 

ГАРАГУЛЯ Петро Андрійович, 
1899, с. Нова Дмитрівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у 1944. Похова- 
ний: Румунія. 

ГАРКАВЕНКО Олександр Вар- 
навович, с. Іллічівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

ГАРКАВЕНКО Петро Варнаво- 
вич, с. |Іллічівка  Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

ГЕТЬМАНЕНКО Василь Іванович, 
1908, с. Курулька. Рядовий. Помер 
від ран у жовт. 1946. Похований: 
м. Улан-Уде, Монголія. 

ГЕТЬМАНЕНКО Дмитро Федо- 
рович, 1924, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 


го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


БОЮН Микола Йосипович, 
1920, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1944. 


БОЮН Сергій Йосипович, 1925, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


ГЕТЬМАНЕНКО Іван Васильович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1942. 

ГЕТЬМАНЕНКО Їван Володими- 
рович, 1900, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1943. 

ГЕТЬМАНЕНКО Максим Васи- 
льович, 1915, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ГЕТЬМАНЕНКО Семен Володи- 
мирович, 1907, с. Курулька, Серж. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

ГЛИНЬКО ван Трохимович, 
с. Курулька. Лейт. Загинув. Похова- 
ний: Михайлівський р-н | Воро- 
незької обл. 

ГОЛОВАНЬОВ Герасим Єфре- 
мович, 1911, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ГОЛОВАНЬОВ Костянтин Дени- 
сович, 1914, с. Іллічівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 

ГОНЧАРОВ Іван Тимофійович, 
1915, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 

ГОНЧАРОВ Олександр Опана- 
сович, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1945. 

ГОНЧАРОВ Павло Захарович, 
1916, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1942. Похований: Тверська обл., 
Росія. 

ГОНЧАРОВ Сергій Петрович, 
с. Курулька. Мол. лейт. Загинув 
у лют. 1942. 


ГОРЧЕНКО Олексій Дмитрович, 
1915, с, Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 
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ГРЕБЕНЮК  (Їван Петрович, 
є ДНИННКЯ Пропав без вісті у берез. 
2. 


ГРЕБЕНЮК Дмитро Петрович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт. 1942. 


ГРЕБЕНЮК Захар Юхимович, 
1907, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ГРЕБЕНЮК Михайло Юхимович, 
1907, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Серж. 
Пропав без вісті у 1941. 


ГРЕБЕНЮК Яків Юхимович, 
1912, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1944. 


ГРИГОР'ЄВ Андрій Матвійович, 


й 


ДАВИДЕНКО Їван Якович, 
с. Дібровне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ДАВИДЕНКО Сергій Якович, 
с. Дібровне Барвінківського р-ну 
Харківської обл, Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943, 


ДЕНИСЕНКО Лука Максимович, 


Є 


ЄВДОКИМОВ Климентій Івано- 
вич, 1904, с. Нова Дмитрівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943 
у р-ні м. Курська. 

ЄФРЕМОВ Федір Данилович, 
с. (Курулька. Рядовий. Загинув 


у жовт. 1943. Похований: Запорізь- 
ка обл. 


с. Нова Дмитрівка. Загинув у лют. 
1942. Похований: Луганська обл. 

ГРИГОР'ЄВ Семен Петрович, 
1914, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1941. 

ГРИГОР'ЄВ Федір Петрович, 
1905, с. Курулька Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 

ГУБІН Іван Євстафійович, 1907, 
с. Іллічівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


ГУСАК Петро Іларіонович, 
1915, с. Григорівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран у 1941. Похований: 


с. Солонянське |  Дніпропетров- 
ської обл. 
1910, с. Іллічівка Барвінківсько- 


го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Микола Михайло- 
вич, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1945. 

ДОЦЕНКО Олександр Макаро- 
вич, 1908, с. Нова Дмитрівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ДЯЧЕНКО Роман Арсентійович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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Ж 


ЖДАН Мефодій Миколайович, 
1915, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Загинув у 1942. Похований: м. Єлець 
Липецької обл., Росія. 


ЖОЛУДЬКО Микола Євстафі- 


З 


ЗАБОЛОТНІЙ Іван Васильович, 
с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1944. Похований: Німеччина. 


ЗАВГОРОДНІЙ Іван Васильович, 
с. Дібровне Барвінківського р-ну 


ІВАХНЕНКО (Їван Платонович, 
с. Нова Дмитрівка, Рядовий. Загинув 
у 1943. 

ІГНАТЕНКО Їван Максимович, 
1910, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ІГНАТЕНКО Їван Степанович, 
1919, с. Червона Зоря Барвінків- 
ського р-ну Харківської л. Кен. 
Помер від ран у берез. 1945. 
Похований: Калінінградська  обл., 
Росія. 


КАЛМНИЧЕНКО Іван Мусійович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

КАЛИНИЧЕНКО Микола Сергі- 
йович, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


йович, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 


ЖОЛУДЬКО Петро Федорович, 
1922, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЖОЛУДЬКО Петро Федорович, 
1923, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Загинув у груд. 1943. Похований: 
Кіровоградська обл. 


Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЗЕКУН Андрій Степанович, 
1923, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ЗЕКУН Олексій Якович, 1904, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 


ЇГНАТЕНКО | Микола 4 Андрі- 
йович, 1918, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1945. 


ІГНАТЕНКО Павло (Іванович, 
с.  Пашкове. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Войкове 
Дніпропетровської обл. 


ІГНАТЕНКО Трохим (Іванович, 
1909, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 


ІЛЬЧЕНКО щІван Степанович, 
с. Іллічівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропа 
без вісті у 1943. ; 


КАЛИНИЧЕНКО Никифор Сергі- 
йович, с. Курулька, Рядовий. Загинув 
15.11.1943. Похований: м. Добрянка 
Чернігівської обл. 

КАЛИНИЧЕНКО Олексій Пана- 
сович, 1903, с. Курулька. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


КАНТИПЕНКО (Їван Тарасович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 
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КАНТИПЕНКО Микола Гурі- 
йович, 1913, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941. 

КАПРАН Данило Гнатович, 
1911, с. Курулька. Загинув у 1943. 
Похований: с. Руське Ростовської обл. 

КАПРАН Мефодій Сидорович, 
1905, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1943. 

КАПРАН Петро Гнатович, 1914, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

КАПРАН Яків Сидорович, 1905, 
с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1943. 

КЛАДЧЕНКО Дмитро Васи- 
льович, 1914, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Загинув у 1942. Похова- 
ний: Тверська обл., Росія. 

КОБА Андрій Кузьмич, с. Паш- 
кове. Рядовий. Загинув у берез. 
1945. Похований: Німеччина. 

КОВАЛЕНКО Григорій Остапо- 
вич, 1908, с. Курулька. Рядовий. 
Загинув у 1942. 

КОВАЛЕНКО Григорій Євста- 
фійович, 1903, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

КОВАЛЕНКО Олександр Хари- 
тонович, 1906, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

КОВАЛЕНКО Юхим ФТеренті- 
йович, 1909, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

КОВАЛЕВСЬКИЙ Іван Кузьмич, 
с. Григорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті. 

КОВАЛЕВСЬКИЙ Микола Гаври- 
лович, 1916, с. Курулька. Рядовий. 
Загинув у бою. Похований: с. Тома- 
ківка Дніпропетровської обл. 

КОВАЛЬОВ Андрій Кирилович, 
1905, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


КОВАЛЬОВ Григорій Захаро- 
вич, 1905, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1944. 


КОВАЛЬЧУК Федір Павлович, 
1912, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1941. 


17 4-352 


КОЛОДЧЕНКО Антон Микито- 
вич, 1907, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1941. 

КОЛОДЧЕНКО (щ4їван (Савелі- 
йович, с. Нова Дмитрівка. Пропав 
без вісті. 

КОЛОДЧЕНКО Дмитро Григо- 
рович, 1914, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 

КОЛОДЧЕНКО Петро Савелі- 
йович, с. Нова Дмитрівка. Загинув 
у бою. 

КОЛОДЧЕНКО Микола Пили- 
пович, 1926, с. Новоселівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Серж. Загинув у лип. 1944. Похова- 
ний: Любомльський р-н Волин- 
ської обл. 


КОЛЯДА Василь Андрійович, 
1908, с. Курулька. Рядовий, Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КОНОБРИЦЬКИЙ Григорій Ва- 
сильович, 1902, с. Пашкове. Загинув 
у квіт, 1944. Похований: с. Соловичі 
Волинської обл. 

КОНОБРИЦЬКИЙ іван Архипо- 
вич, 1900, с. Курулька. Рядовий. 
Загинув у 1943. Похований: м. Слов'- 
янськ Донецької обл, 


КОНОБРИЦЬКИЙ щЇван Васи- 
льович, 1914, с. Пашкове. Рядовий. 
Загинув у верес. 1941. Похований: 
м. Щигри Курської обл. 

КОНОБРИЦЬКИЙ Іван Степано- 
вич, 1906, с. Пашкове. Рядовий. 
Загинув у груд. 1943. Похований: 
Дніпропетровська обл. 

КОНОБРИЦЬКИЙ Павло Васи- 
льович, 1925, с. Пашкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1944. 

КОНОНЕНКО Андрій Тимофі- 
йович, с. Курулька. Рядовий, Помер 
від хвороби у січ. 1944. 

КОНОНЕНКО (Іван (Іванович, 
1910, с. Пашкове. Рядовий. Загинув 
у листоп, 1943. Похований: с. Карай- 
кове Дніпропетровської обл. 

КОНОНЕНКО Микола Петро- 
вич, 1910, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 
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КОНОНЕНКО Петро Іванович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

КОСТЮЧЕНКО Василь Степа- 
нович, 1909, с. Нова Дмитрівка. 
Пропав без вісті у лют, 1945. 

КОСТЮЧЕНКО Григорій Ва- 
сильович, 1921, с. Нова Дмитрівка. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1941, 

КОСТЮЧЕНКО Панас Григоро- 
вич, 1920, с. Пашкове. Рядовий. 
Загинув у полоні у черв. 1943. 
Похований: Німеччина. 

КОСТЮЧЕНКО Петро Петро- 
вич, 1914, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1942. 

КОУР Олексій Данилович, 
1908, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп, 1941. 

КОЦАР Федір Григорович, 
1895, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

КОЧАТКОВ Михайло Іванович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ, 1943. 

КРИВОКОНЬ Микола Васильо- 
вич, с. Григорівка Барвінківсько- 


Л 


ЛАГУТА іван Дмитрович, с. Іл- 
лічівка. Рядовий. Загинув у берез. 
1944. 

ЛЕНДА Петро Вікторович, 
Курулька. Пропав без вісті. 

ЛИСЕНКО Андрій Якович, 1920, 
с. І ллічівка. Рядовий. Загинув у 1943. 

ЛИСЕНКО Гнат Андрійович, 
с. Іллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1945. 

ЛИСЕНКО Захар Гаврилович, 
с.  Іллічівка, | Рядовий. Загинув 
у черв. 1944. Похований: с. Залісся 
Тернопільської обл. 

ЛИТВИНЕНКО Олександр Гера- 
симович, 1918, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют, 1943. 


ЛИТВИНОВ Олексій Степано- 


го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран у жовт. 1944. Похо- 
ваний: Литва. 

КРИВОКОНЬ Степан Васильо- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1944. Похований: с. Кашниця, 
Молдова. 

КРЮЧЕК Іван Антонович, 1920, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

КРЮЧЕК Ілля Микитович, 
1913, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Загинув у 1941. 

КРЮЧЕК Пилип Микитович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

КРЮЧЕК Степан Платонович, 
1909, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

КРЮЧКОВ Степан Платонович, 
1914, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1943. 

КУБЛИЦЬКИЙ Тимофій Сергі- 
йович, 1913, с. Курулька. Лейт. Про- 
пав без вісті у черв. 1941. 


КУЖНЬОВ Олександр Ілліч, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


вич, 1907, с. Іллічівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

ЛИТОВКА щВасиль Панасович, 
1921, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 

ЛИТОВКА Їван Миколайович, 
1919, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1942. Похований: м. Саратов, Росія. 

ЛИТОВКА Панас Сергійович, 
1903, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ЛОБКОВ Антон Валер'янович, 
с.  Іллічівка. Рядовий. Загинув 
у берез. 1945. Похований: Калінін- 
градська обл. 

ЛОПАТЧЕНКО Віктор Сергі- 
йович, 1924, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

ЛУБІЙ Іван Зіновійович, с. Ку- 
рулька. Рядовий. Пропав без вісті. 

ЛУПАНОВ Петро Степанович, 
с. Новоселівка. Загинув у бою. 
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МАЛЕШЕНКО Максим Петро- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


МАЛЕШЕНКО Микола Миха- 
йлович, с. Курулька. Рядовий. Заги- 
нув у трав. 1945, Похований: Німеч- 
чина. 


МАЛЕШЕНКО Михайло Якович, 
с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у черв. 1942. Похований: м. Сева- 
стополь. 

МАЛИЙ Андрій Кузьмич, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

МАЛИЙ Андрій Кузьмич, 1909, 
с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1943. 

МАЛЯР Костянтин Олександро- 
вич, 1910, с. |ллічівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1943. 

МАТВІЄНКО  Микайло Ілліч, 
1908, с. Курулька Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

МЕДВЕДЄВ Артем Якович, 
1900, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1945. 

МЕЗЕНЦЕВ Кіндрат Денисович, 
1900, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1943. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Василь Яко- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1944. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Михайло Мар- 
тинович, 1895, с. Курулька. Рядовий. 


НАЗАРЕНКО Сергій 04 Андрі- 
йович, с. Нова Дмитрівка. Пропав 
без вісті. 


НАУМЕНКО Антон Тихонович, 
5 і 


Загинув у серп. 1944. Похований: 
с. Іваньки Московської обл. 


МИХНО щВВасиль Степанович, 
с. Курулька. Серж. Загинув у квіт. 
1945. Похований: Німеччина. 


МІЛЬЧЕНКО |4їІван (Іванович, 
1911, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у трав. 1942. Похований: с. Шеста- 
кове Вовчанського р-ну Харків- 
ської обл. 


МІЛЬЧЕНКО (Їван Никифоро- 
вич, 1907, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Загинув 
у груд. 1943. Похований: с. Марки- 
но Орловської обл., Росія. 


МІЛЬЧЕНКО Степан Калинович, 
1916, с. Курулька. Загинув у лют. 
1943. Похований: с. Олександрівка 
Кіровоградської обл. 


МІРОШНИЧЕНКО Іван Іванович, 
1906, с. Іллічівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Помер від ран у квіт. 1942. 


МІРОШНИЧЕНКО Петро Семе- 
нович, с. Новоселівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Загинув 
у бою. 

МІЩЕНКО Василь Леонтійович, 
1919, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МНУШКО Микита Ілліч, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

МНУШКО Тимофій Ілліч, 1910, 
с. Дібровне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у січ. 1942. 


МНУШКО Федір Микитович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


1907, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1943. 

НАУМЕНКО (Іван (Іванович, 
1910, с. Іллічівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1945. 


НЕФЬОДОВ Іван Тимофійович, 
1923, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
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с. Гнідин Бориспільського р-ну 
Київської обл. 


НЕФЬОДОВ Тимофій Селива- 


нович, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 

НИКИФОРОВ Василь Карпович, 
1910, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


НИКИФОРОВ Їван Петрович, 
1909, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


НИКИФОРОВ Тимофій Петро- 


о 


ОЛЕФІРЕНКО їЇван (Їванович, 
1919, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у черв. 1942. 

ОЛІЙНИК Семен Потапович, 
1909, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Павло Андрі- 
йович, с. І ллічівка, Рядовий. Загинув 
у груд. 1944. Похований: Чехія. 

ОМЕЛЯНЕНКО Дмитро Макси- 
мович, 1925, с. Пашкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 

ОМЕЛЯНЕНКО (ван Іванович, 
1909, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 

ОРЄХОВ Микола Трохимович, 
1906, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1942. 


ПАСЬКО Іван Данилович, 
1917, с. Нова Дмитрівка. Ст. серж. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 
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вич, 1916, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у квіт. 1943. 

НИКИФОРОВ Яків Пилипович, 
1901, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 

НОВИЦЬКИЙ Іван Кирилович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

НОВОСЕЛ Григорій Матвійович, 
1915, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 

НОВОСЕЛ  Їван Романович, 
1909, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 


ОСИКА Давид  Авакумович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

ОСИПА Давид Авакумович, 
1910, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1945. 

ОСЬМУХА Їван Максимович, 
1908, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1942. 

ОТОСА Андрій (Ілліч, 1903, 
с.  Пашкове. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. Похований: с. Марсівка 
Харківської обл. 

ОТОСА Василь Тимофійович, 
1918, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ОТОСА Іван Ілліч, с, Пашкове. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ОТОСА Сергій Тимофійович, 
1913, с. Пашкове. Загинув у груд. 
1942. Похований: с. Голе Вороне- 
зької обл. 


ПАЩЕНКО Семен Кузьмич, 
с. Іллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 


ПЕРВАК Іларіон Семенович, 
1905, с. Пашкове, Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 
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ПЛАКСІЙ  щЇван Григорович, 
1920, с. Іллічівка, Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1942. 

ПЛАКСІЙ щ(їван Григорович, 
с. Іллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1942. 


поОлох їван Федорович, 
с. Пашкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

ПОПОВ Микола Романович, 
1916, с. Курулька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

ПОНОМАРЕНКО Григорій Яко- 
вич, 1926, с. Іллічівка. Пропав без 
вісті у 1944, 


ПРИЙМАК Василь Миронович, 
1918, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


Р 


РАГОЗА Дмитро Якович, 1900, 
с. Пашкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 


РАГОЗА Іван | Семенович, 
с. Пашкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт, 1943. 


РАГОЗА Леонтій Якович, 1907, 
с. Пашкове. Рядовий. Загинув у бе- 
рез. 1945. Похований: Німеччина. 


РАГОЗА Омелян Єфремович, 
1911, с. Пашкове. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: м. Запо- 
ріжжя. 

РАГОЗІН Олександр Якович, 
1913, с. Пашкове. Мол. серж. Заги- 
нув у жовт. 1944, Похований: Луган- 
ська обл. 

РИБАЛКА Кузьма Тихонович, 
1900, с. Іллічівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув у лют. 1943. Похований: 


ПРИЙМАК Іван Миронович, 
1908, с. Курулька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ПРИКИЛА Іван (Савелійович, 
1911, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


ПРИХОЖАЙ (Іван Андрійович, 
1909, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у берез. 1945. Похований: Німеч- 
чина. 


ПРИХОЖАЙ Микола Іванович, 
1910, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у лют. 1944. Похований: с, Мереже- 
не Дніпропетровської обл. 


ПРИХОЖАЙ Михайло Романо- 
вич, 1919, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 


с. Карайкове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

РІПКА Олексій Федорович, 
с.  Іллічівка. Рядовий. / Загинув 
у лип. 1943. Похований: с. Сичівка 
Тверської обл., Росія. 


РОГОВИЙ Петро Васильович, 
1923, с. Пашкове. Рядовий. Загинув 
у верес. 1943. Похований: с. Олек- 
сандрівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. 

РОМАНЕНКО Іван Микитович, 
с. Пашкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

РУДЕНКО  їван Васильович, 
с. |ллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

РУДИКА Калина Степанович, 
1904, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

РЯБОКОНЬ Василь Остапович, 
1913, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у лют, 1942. Похований: с. Медовни- 
ки Московської обл. 
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САВЧЕНКО Володимир (Іларі- 
онович, с. Пашкове. Рядовий. Заги- 
нув у верес. 1944. Похований: Оде- 
ська обл. 

САВЧЕНКО Григорій Петрович, 
1925, с. Пашкове. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: с. Новомико- 
лаївка Слов'янського р-ну Доне- 
цької обл. 

САВЧЕНКО Павло Авдійович, 
с. Пашкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

САМСОНОВ Володимир Івано- 
вич, 1923, с. Нова Дмитрівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у 1943. Похований: 
під Волгоградом. 

САФРОН (САФРОНОВ) Петро 
Григорович, 1914, с. Пашкове. Рядо- 
вий. Загинув у 1943. Похований: 
Херсонська обл. 

СЄВЦОВ Іван Петрович, 1913, 
с. Нова Дмитрівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у трав. 1942. 

СЕМАШКО їЇван (Ілліч, 1915, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

СЕМЕРЕНКО Костянтин Єфре- 
мович, 1910, с. Нова Дмитрівка. 


Рядовий. Пропав без вісті у жовт, 
1943. 


СЕМЕРЕНКО Петро Юхимович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1943. 


СЕМЕРЕНКО Петро Єфремович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1944. 

СИНИЦЯ Андрій Іванович, 1916, 
с. Курулька Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Зенітник. Пропав 
без вісті у жовт. 1941. 

СИНИЦЯ Василь Миколайович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 

СИНИЦЯ Володимир Степано- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт, 1943. 


СИНИЦЯ Микола Селіванович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

СИНИЦЯ Олексій Миколайович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

СИНИЦЯ Панас Тимофійович, 
1912, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 


СИНИЦЯ Семен Митрофанович, 
1922, с. Новоселівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Ст. серж. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 

СИНИЦЯ Яків Петрович, 1912, 
с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: Дніпропетров- 
ська обл. і 

СИТНИК Василь Федорович, 
1917, с. іІллічівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Загинув у груд. 1941. 

СІРОБАБА Йосип Федорович, 
1905, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

СІРОБАБА Микола Корнійович, 
с. |ллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 

СІРЕЦЬКИЙ Платон Наумович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1945. 

СКЛЯРОВ Іван Євдокимович, 
1910, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1943. 

СКЛЯРОВ Олександр Єфремо- 
вич, 1903, с. Пашкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1944. 


СКЛЯРОВ Яків Якович, с. Паш- 
кове. Рядовий. Загинув у жовт. 
1944. Похований: Югославія. 

СКЛЯРОВ Яків 0 Степанович, 
1902, с. Пашкове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

СКОПІН іван Олександрович, 


1921, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у 1941. 


СКОПІН Семен Арсентійович, 
1915, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


СКОПІН Федір Оксентійович, 
1898, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

СКУМЕНКО Тимофій Федоро- 
вич, 1910, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у черв. 1943. 

СОЛОМАТІН  Їван (Іванович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1944. 

СТАТИВА Володимир Кузьмич, 
1927, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1945. 


СТАТИВА Іван Кузьмич, 1922, 


с. Курулька. Пропав без вісті у лют. 
1943. 


СТАТИВА Микола Степанович, 
1910, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 


СТАТИВА Михайло Панасович, 
1916, с. Курулька. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


СТАТИВА Федір Федорович, 


1902, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


т 


ТАРАНЕНКО Сергій Петрович, 
1919, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ТИМЧЕНКО Олександр Леоні- 


дович, с. Іллічівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ТИТЕНКО Трохим Петрович, 
1904, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 


ТИТОВ Олександр Михайлович, 
с. Іллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют, 1943. 


ТКАЧУК Андрій 0 Панасович, 
1913, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ТКАЧЕНКО Герасим Свиридо- 
вич, 1915, с. Дібровне. Рядовий. За- 
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СТАТИВА Яків Степанович, 
1908, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 


СТЕПАНОВ Їван Митрофано- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

СТРІЛЕЦЬ Андрій Трохимович, 
1907, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

СТУДИНКО Петро Кузьмич, 
1913, с. Іллічівка. Рядовий. Помер 
у полоні у трав. 1943. 

СТУПАК Іван Петрович, 1922, 


с. Курулька. Рядовий. Загинув у 
1943. 


СТУПАК Олександр Петрович, 
1923, с. Курулька. Рядовий. Загинув 
у черв. 1943. 


СУДАК Степан Карпович, с. Іл- 
лічівка Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. Пропав без вісті у 1943. 

СУХАР Петро Дмитрович, с. Ку- 
рулька. Рядовий. Загинув у лют, 
1943. Похований: с. Карайкове Со- 
лонянського р-ну 4 Дніпропетров- 
ської обл. 


гинув у 1943. Гіохований: с. Черво- 
ноармійське Харківської обл. 

ТКАЧЕНКО Іван Петрович, 1907, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

ТКАЧЕНКО Іван Трохимович, 
с. Дібровне. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 

ТКАЧЕНКО Юхим Трохимович, 
1903, с. Дібровне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1942. 

ТОПАЛ Костянтин Григорович, 
1919, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1942. 

ТОПЧІЙ Василь Михайлович, 
1916, с. Нова Дмитрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у серп. 1941. 

ТОПЧІЙ Григорій Михайлович, 
1921, с. Нова Дмитрівка. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 
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ТОПЧІЙ Іван Андрійович, 1914, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1943. 

ТОЧЕНЮК Микита Артамоно- 
-вич, 1914, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у берез. 1943. 


Ф 


ФАРОВ Яків Пилипович, с. Ку- 
рулька. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют, 1943. 

ФЕДОРЕНКО Іван Кіндратович, 
1909, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943, 


Х 


ХАЛИМОНЕНКО Павло Кузь- 
мич, с. Курулька. Загинув у бою. 

ХАРЧЕНКО Павло Олексійович, 
1919, с. Нова Дмитрівка. Мобілізо- 
ваний Слов'янським РВК Донецької 
обл. Ст-на. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1941. 


ц 


ЦИГУТА Олексій 0 Павлович, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1941. Похований с. Грекове 
Одеської обл. 


Ч 


ЧАЙКА Федір Васильович, 
с. Дібровне Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув у груд. 
1944. Похований: Словаччина. 


ТРИКОЗ Максим Мойсейович, 
1915, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ТРЮХАН Петро Тихонович, 
1895, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ФЕКЛИСТОВ (їІван Павлович, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1943. 

ФОМІН Іван Федорович, с. Ку- 
рулька. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

ФОМІН "Трохим Дмитрович, 
с. Іллічівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ХЛИВНЮК Антон Корнійович, 
1905, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1943. 


ХЛИВНЮК Олександр Федоро- 
вич, с. Пашкове. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ХОРУН Леонід Дмитрович, 
1913, с. Дібровне. Рядовий. Загинув 
у груд. 1942. Гіохований: с. Лялиці 
Ленінградської обл. 


ЧЕРЧЕНКО  Їван Микитович, 
1921, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЧЕРЧЕНКО Олександр Дмитро- 
вич, 1905, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 





БАРВІНКІ вськиЙй РАЙОН 
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Р нн 


ЧУБАТЕНКО Петро Павлович, 
1916, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

ЧУМАЧЕНКО Іван Степанович, 
1910, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


Ш 


ШАПОВАЛ Федір Федорович, 
1905, с. Курулька. Серж. Помер 
у полоні у січ. 1943. Похований: 
Німеччина. 


ШАРПАЙ Яків Маркович, 1904, 
с. Іллічівка, Рядовий. Загинув у 
1944. Похований: м. Краків, Польща. 


ШАХНЕНКО Яків Андрійович, 
1908, с. Куоулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 


ШВАНДАР Андрій Андрійович, 
1916, с. Курулька, Рядовий. Загинув 
у 1941. 


ШВАНДАР Панас Андрійович, 
1911, Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ШВАНЬОВ Микола Михайло- 
вич, 1922, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


Щ 


ЩЕГЛОВ Володимир Іванович, 
1907, с. Дібровне. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1942. 

ЩЕГЛОВ Володимир Степано- 
вич, 1906, с. Дібровне. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1944. Похований: 
Джанкойський р-н, Крим. 

ЩЕГЛОВ (Іван Якович, 1927, 
с. Дібровне. Рядовий. Загинув у січ. 
1945. Похований: Угорщина. 


ЧУМАЧЕНКО Тимофій Остапо- 
вич, 1916, с. Дібровне. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ЧУМАЧЕНКО Федір Степано- 
вич, 1908, с. Дібровне. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Євген Захарович, 
с. Нова Дмитрівка. Пропав без вісті. 


ШЕВЧЕНКО щїЇван Євгенович, 
с. Нова Дмитрівка. Пропав без вісті. 


ШЕВЧЕНКО їван Федорович, 
1903, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Олександр Харито- 
нович, с. Нова Дмитрівка. Загинув. 


ШИКОЛЕНКО Михайло Костян- 
тинович, 1910, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


ШНУРКО Олександр Андрійо- 
вич, 1906, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ШТАНОВ Григорій Климентійо- 
вич, 1913, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1943. 


ШТАНОВ Федір Климентійо- 
вич, 1906, с. Нова Дмитрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у лют. 1941. 


ЩЕГЛОВ Петро Іванович, 1912, 
с. Курулька. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЩЕГЛОВ Яків Пилипович, с. Но- 
воселівка. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ЩЕКОЧИХІН Олексій Феофа- 
нович, 1911, с. Курулька. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЩУГРІЙ Олександр Кирилович, 
1921, с. Новоселівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 
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ЯКОВЕНКО Олександр Павло- 
вич, 1904, с. Курулька. Рядовий. 
Загинув у лют. 1943. Похований: 
с. Брагіно Псковської обл., Росія. 


ЯКОВЕНКО Олександр Семе- 
нович, 1909, с. Курулька. Загинув 
у лют, 1944. Похований: Софіївсь- 
кий р-н Дніпропетровської обл. 


ЯНЧЕНКО Микола Митрофано- 
вич, с. Курулька. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 


ЯЦЕНКО Василь Іванович, 1924, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЯЦЕНКО (Їван Іванович, 1902, 
с. Нова Дмитрівка. Рядовий. Загинув 
у 1943. Похований: с. Птахино Твер- 
ської обл., Росія. 


МЕЧЕБИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АНДРІЄНКО Григорій Павло- 
вич, с. Мечебилове. Рядовий. За- 
гинув 6.01.1944. Похований: с. Пе- 
рекоп. 


АНДРІЄНКО Григорій Романо- 
вич, 1915, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 


АНДРІЄНКО Данило Васильо- 
вич, 1916, с. Українка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

АНДРІЄНКО (Їван Васильович, 
1910, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

АНДРІЄНКО  (їван (Іванович, 
1921, с. Мечебилове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Мол. лейт. 
Пропав без вісті. 

АНДРІЄНКО (щ4іван (Іванович, 


1923, с. Українка. Лейт. Загинув 
23.03.1944. 


АНДРІЄНКО Іван Лаврентійо- 
вич, 1905, с. Українка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп, 1941. 

АНДРІЄНКО (щІван Петрович, 


1916, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 9.08.1941. 


АНДРІЄНКО їван Тихонович, 
с. Українка. Рядовий. Пропав без 
вісті. 


АНДРІЄНКО ілля Дем'янович, 
1900, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

АНДРІЄНКО |їЇлля (Іванович, 
1907, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 28.02.1944. Похований: Криво- 
різький р-н Дніпропетровської обл. 

АНДРІЄНКО Матвій Данило- 
вич, 1907, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 

АНДРІЄНКО Михайло Власо- 
вич, 1922, с. Українка. К-н. Загинув 
23.08.1944. Похований: с, Молу-Ма- 
ре, Молдова. 

АНДРІЄНКО Назар Григорович, 
1910, Близнюківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті. 

АНДРІЄНКО Олексій Васильо- 
вич, 1909, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

АНДРІЄНКО Павло Дмитрович, 
1918, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

АНДРІЄНКО Свирид Григоро- 
вич, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 25.01.1942. Похований: м. Сева- 
стополь, Крим. 

АНДРІЄНКО Степан Ананійо- 
вич, 1903, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

АНДРІЄНКО Стефан Іванович, 
1913, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


лю 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


БАТКАЛОВ Петро Леонтійович, 
1914, с. Мечебилове. К-н. Загинув 
у 1943. 

БАТКАЛОВ Семен (Іванович, 
1903, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

БЛИЗНЮК Яків Григорович, 
1915, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 23.03.1944. Похований: с. Краска 
Ратнівського р-ну Волинської обл. 

БОГУСЛАВСЬКИЙ Олексій По- 
лікарпович, 1914. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

БОГУСЛАВСЬКИЙ Трохим Пав- 
лович, 1904, с. Мечебилове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1942. 

БОГУШЕВ їЇван Якович, 1924, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
28.11.1943. Похований: с. Ходаки 
Коростенського р-ну Житомирської 
обл. 

БОНДАРЕНКО Анатолій Ко- 
стянтинович, 1927, с. Мечебилове. 
Серж. Загинув 18.02.1945. Похова- 
ний: Польща. 

БОНДАРЕНКО Андрій Павло- 
вич, 1925, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

БОНДАРЕНКО Григорій Павло- 
вич, 1923, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

БОНДАРЕНКО Михайло Павло- 
вич, 1920, с. Мечебилове. Рядовий. 


ВАСИЛЬЧЕНКО Іван Йосипович, 
1904, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 24.04.1942. Похований: с. Синь- 
ково Смоленської обл., Росія. 


ВОЛЬВАЧ Михайло Дмитрович, 
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Загинув 1.021944. | Похований: 


м. Брянськ. 

БОНДАРЕНКО Михайло Степа- 
нович, 1927, с. Мечебилове. Рядо- 
вий. Помер від ран 2.03.1947. Похо- 
ваний: м. Мурманськ, Росія. 


БОНДАРЕНКО Никифор Степа- 
нович, 1913, с. Мечебилове. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

БОНДАРЕНКО Петро Йосипо- 
вич, 1923, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув у бою. Похований: с. Бере- 
зовець Залучського р-ну Новгород- 
ської обл. 


БОНДАРЕНКО Петро Пилипо- 
вич, 1916, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

БОНДАРЕНКО Федір Пилипо- 
вич, 1912, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

БОСЕНКО Павло Андрійович, 
1903, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у 1942. Похований: Тверська 
обл., Росія. 

БУНДУСЬ Микола Стефанович, 
1914, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


БУНДУСЬ Яким Федорович, 
1914. Рядовий. Пропав без вісті у 
серп. 1941. 


БУТКО Єгор Іванович, с. Мече- 
билове. Пропав без вісті. 


БУТКО Микола  Кирмлович, 
1908, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


1914, с. Крута Балка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ВОРОНОВ Овсій Тимофійович, 
1906, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у 1943. Похований: с. Петрів- 
ське Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 
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ГЕЙТЕНКО Максим Юхимович, 
1912, с. Стара Семенівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті. 

ГЕЙТЕНКО Олександр Васильо- 
вич, с. Українка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

ГЕЙТЕНКО Олексій Романович, 
1919, с. Мечебилове. Призваний у 
1938. Рядовий. Загинув. Похований: 
с. Варварівка. 

ГЕЙТЕНКО Олексій Юхимович, 
1920, с. Стара Семенівка. Рядовий. 
Пропав без вісті. 

ГЕЙТЕНКО Степан Васильович, 
1918, с. Стара Семенівка. Ст. лейт. 
Загинув 17.12.1942. Похований: 
Тверська обл. 

ГНЕВА Антон Захарович, с. Ста- 
ра Семенівка. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ГНЕВА Антон Іванович, 1921, 
с. Українка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті. 

ГНЕВА Василь Петрович, 1913, 
с. Стара Семенівка. Помер від ран 
9.01.1942. Похований: м. В'язьма 
Смоленської обл., Росія. 


ГОМА Андрій Гнатович, 1897, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

ГОМА Андрій Романович, 1910, 
с. Мечебилове. Рядовий. Помер від 
ран 19.03.1945. Похований: Калінін- 
градська обл. 

ГОМА Володимир Назарович, 
1904, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 11.08.1944. Похований: Польща. 

ГОМА Герасим Павлович, 1905, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
20.11.1943. Похований: с. Звонець- 
кий хутір Солонянського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 

ГОМА Герасим Христофоро- 
вич, 1916, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув 30.10.1943. | Похований: 
с. Мар'ївка Дніпропетровської обл. 


ГОМА Григорій Андрійович, 
1916, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув у концтаборі у 1942. 

ГОМА Григорій Іванович, 1921, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ГОМА Дмитро Андрійович, 
1921, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 4.10.1943. Похований: Гомель- 
ська обл., Бєларусь. 


ГОМА ван Гнатович, 1912, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ГОМА Іван Кузьмич, с. Мечеби- 
лове. Пропав без вісті. 


ГОМА Іван Олексійович, 1922, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
3.12.1943. Похований: Софіївський 
р-н Дніпропетровської обл. 

ГОМА Іван Петрович, 1900, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ГОМА Іван Семенович, 1925, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ГОМА Михайло Іванович, 1921, 


с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
у 1942. 


ГОМА (Олексій Олексійович, 
1925, с. Мечебилове. Серж. Загинув 
21.02.1945, Похований: Польща. 


ГОМА Петро Іванович, 1923, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

ГОМА Тихін Юхимович, 1907, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
22.11.1943. Похований: с. Шевченко 
Дніпропетровської обл. 

ГОМА Яків  Христофорович, 
1919, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1941. 

ГОНЧАР Андрій Федорович, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
13.02.1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 

ГОНЧАР Іван Павлович, 1918, 
с. Мечебилове. Мол, лейт, Загинув 
4.03.1944. Похований: Кам'янець- 
Подільський р-н Хмельницької обл. 


м 


З "ій 
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ГОНЧАР Кузьма Трохимович, 
1906, с. Мечебилове. Рядовий. По- 
мер у полоні 31.12.1944. 


ГОНЧАР Семен Якимович, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 


ГРЕЧКА Андрій 0 Філонович, 
1901, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 13.02.1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 

ГРЕЧКА іван Васильович, 1919, 
с. Мечебилове, Мол. лейт. Загинув 
17.07.1943. 


ГРЕЧКА Іван Степанович, 1904, 
с. Мечебилове. Рядовий, Пропав без 
вісті, 

ГРЕЧКА Микола (Степанович, 
1912, с. Мечебилове. Серж. Загинув 
21.06.1943. Похований: с. Кам'янка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. 


Д 


ДАВИДЧЕНКО Микола Павло- 
вич, 1924, с. Благодатне Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Помер 
від ран 27.04.1943. Похований: м. Ге- 
ленджик Краснодарського краю, 
Росія. 

ДАВИДЧЕНКО Микола Петро- 
вич, 1922, с. Мечебилове. Рядовий. 
Помер від ран 27.04.1943. Похова- 
ний: м. Тбілісі, Грузія. 

ДАВИДЧЕНКО Михайло Петро- 
вич, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ДЕМЧЕНКО Андрій Петрович, 
1905, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 1.01.1942. 

ДІДЕНКО Федір Петрович, 
1898, с. Стара Семенівка. Рядовий. 
Загинув |  5.09.1943. | Похований: 
с. Петрове Ярцевського р-ну Смо- 
ленської обл., Росія. 

ДМИТРЕНКО Андрій Петрович, 
с. Стара Семенівка. Ст. лейт. Заги- 
нув 23.06.1943. 
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ГРЕЧКА Семен  Філонович, 
1903, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 21.02.1942. Похований: Старо- 
руський р-н Новгородської обл., 
Росія. 

ГРЕЧКА Яків Григорович, 1910, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

ГРЕЧАНИЙ Василь Андріанович, 
1916, с. Мечебилове. Пропав без вісті. 


ГРЕЧАНИЙ Василь Дмитрович, 
1904, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


ГРЕЧАНИЙ Григорій Савелійо- 
вич, 1896, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув 27.03.1945. Похований: 
Угорщина. 


ГРИГОРЕНКО Яків Васильович, 
1907, с. Мечебилове. Рядовий. Похо- 
ваний: Воронезька обл., Росія. 


ДМИТРЕНКО Антон Васильо- 
вич, 1913, с. Стара Семенівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Рядовий. Загинув 14.08.1943. Похо- 
ваний: с. Семенівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. 

ДМИТРЕНКО Василь Антоно- 
вич, 1918, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

ДМИТРЕНКО Василь Терентійо- 
вич, 1922, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

ДМИТРЕНКО Микола Васильо- 
вич, 1919. Рядовий. Загинув у 1942. 
Похований: м. Севастополь, Крим. 

ДМИТРЕНКО Микола Іванович, 
1920, с. Українка. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

ДМИТРЕНКО Михайло Васильо- 
вич, 1921, с. Стара Семенівка. Рядо- 
вий. Загинув 11.09.1942. Похований: 
с. Дубровки. 

ДМИТРЕНКО Михайло (Івано- 
вич, 1908, с. Стара Семенівка. За- 
гинув у берез. 1945. Похований: 
Німеччина. 

ДМИТРЕНКО Михайло Омеля- 
нович, 1909, с. Стара Семенівка. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт, 1943, 
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ДМИТРЕНКО Михайло Петро- 
вич, с. Федорівка. Пропав без вісті. 


ДМИТРЕНКО Олексій Семено- 
вич, 1899, с. Стара Семенівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у верес. 1944. 


ДМИТРЕНКО Петро Антонович, 
1922, с. Українка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

ДМИТРЕНКО Петро Степано- 


Ж 


ЖУЛІЙ Іван Данилович, 1923, 
с. Стара Семенівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ЖУЛІЙ (Іван Іванович, 1924, 
с. Стара Семенівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ЖУЛІЙ Іван Наумович, 1913, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

ЖУЛІЙ Іван Петрович, 1923, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

ЖУЛІЙ Нестор Петрович, 1912, 
с. Стара Семенівка. Рядовий. Заги- 
нув 16.08.1942. Похований: с. Олек- 
сандрівка Волгоградської обл. 

ЖУЛІЙ Павло Тихонович, 1896, 


с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 


З 


ЗАБОЛОТНИЙ Григорій Івано- 
вич, 1924, Кіровоградська обл. Ст. 
лейт. Загинув 26.07.1944. Похова- 
ний: Литва. 


ЗАБОЛОТНИЙ Тимофій Григо- 
рович, 1910. Пропав без вісті. 

ЗМІЇВСЬКИЙ Іван Стефанович, 
1900, с. Благодатне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у січ. 1945. 


вич, 1907, с. Стара Семенівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті 7.07.1942, 
ДМИТРЕНКО Тимофій Васильо- 
вич, с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 
ДМИТРЕНКО Яків Васильович, 


1901, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


ДУРНОП'ЯН Василь Григоро- 


вич, 1922, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті. 


ЖУЛІЙ Петро  Савелійович, 
1903, с. Стара Семенівка. Рядовий. 
Загинув 24.03.1944. Похований: 
с. Лихівка Керченського р-ну, Крим. 

ЖУРАВЕЛЬ Іван Володимиро- 
вич, 1905, с. Мечебилове. Рядо- 
вий. Загинув 23.03.1945. Похований: 
Німеччина. 

ЖУРАВЕЛЬ шйМихайло Євлам- 
пійович, 1908, с. Мечебилове, Рядо- 
вий. Пропав без вісті 6.09.1943. 

ЖУРАВЕЛЬ Петро (Іванович, 
1917, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

ЖУРАВЕЛЬ Федір (Іванович, 
1922, с. Мечебилове. Серж. Загинув 
8.10.1944. 

ЖУРБА Микола Тихонович, 
1916, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт. 1941. 

ЖУРБА Павло іЇванович, 1918, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 


ЗОЛОТАРЬОВ Антон Єгорович, 
с. Федорівка. Пропав без вісті. 


ЗОЛОТАРЬОВ Дмитро Пархо- 
мович, 1907. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

ЗОЛОТАРЬОВ Єгор Антонович, 
с. Федорівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті. 

ЗОЛОТАРЬОВ Єгор Самійло- 
вич, 1919, с. Федорівка. Пропав без 
вісті. 

ЗОЛОТАРЬОВ Іван Самійлович, 
1916, с. Федорівка. Пропав без вісті. 


ДИ Р і 


ВЕНИ АЕС нАНЕОИ У 


А У РРО МЛН 
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КАПЛЯ | Андрій 0 Йосипович, 
1920. Загинув у 1942. Похований: 
м. Санкт-Петербург. 

КАРНАУХ Андрій Якович, 1922, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті 25.04.1944. 

КАРНАУХ Їван Феоктистович, 
1898, с. Мечебилове, Серж. Загинув 
у лют. 1943. Похований: с. Чумаки 
Дніпропетровської обл. 

КАРНАУХ Іван Якович, 1919, 
с. Мечебилове. Призваний у 1939. 
Лейт. Загинув 25.10.1943. 

КАРНАУХ Микола Якович, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті. 

КАРНАУХ Пантелій Демидович, 
1913, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 30.05.1944. Похований: с. Стин- 
ка, Румунія. 

КАРНАУХ Петро Феоктистович, 
1900, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

КАРНАУХ Сергій Андрійович, 
1919, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

КАРНАУХ Степан Андрійович, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

КАРНАУХ Тимофій (Іванович, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

КАСЬКОВ Микола Прокопович, 
1906, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 11.03.1943. Похований: Орлов- 
ська обл., Росія. 

КЕЛЕБЕРДА Валентин  Мико- 
лайович, 1926, с. Мечебилове Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті. 

КЕЛЕБЕРДА Володимир Мико- 
лайович, 1916, с. Мечебилове. К-н. 
Помер від ран у 1945. Похований: 
м. Саратов, Росія. 

КИСІЛЬ Антон Єгорович, 1907, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

КИСІЛЬ Іван Єгорович, 1916, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 


КОБЧЕНКО (Василь Михайло- 
вич, 1918, с. Стара Семенівка. Мол. 
лейт. Загинув 5.10.1943. Похований: 
м. Нова Гута Гомельської обл., Беє- 
ларусь. 


КОБЧЕНКО Василь Савелійо- 
вич, 1918, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 


КОБЧЕНКО Григорій Іванович, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

КОБЧЕНКО Кузьма (Іванович, 
1911, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 

КОБЧЕНКО Микола Михайло- 
вич, 1920, с. Стара Семенівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1941. 

КОБЧЕНКО Никифор Никифо- 
рович, 1914, с. Стара Семенівка. 
Пропав без вісті. 

КОБЧЕНКО Олександр Саве- 
лійович, 1910, с. Стара Семенівка. 
Рядовий. Загинув 21.08.1943. 


КОБЧЕНКО Павло Савелійович, 
1904, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 

КОВАЛЬКО Григорій Іванович, 
1910. Загинув. Похований: м. До- 
нецьк. 

КОВАЛЕНКО Дмитро Гераси- 
мович, 1920, с. Стара Семенівка. Ря- 
довий. Загинув 12.02.1944. Похова- 
ний: м. Луга Ленінградської обл. 

КОВАЛЕНКО Іван Герасимович, 
1918, с. Стара Семенівка, Призваний 
у 1938. Пропав без вісті. 

КОВАЛЕНКО Леонтій Родіоно- 
вич, с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

КОВАЛЕНКО Микола Михайло- 
вич, 1921, с. Стара Семенівка. Заги- 
нув у 1945. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

КОВАЛЕНКО Федір Григоро- 
вич, 1919, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

КОЛОМИК Олексій Кіндрато- 
вич, 1924, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув у Балаклійському р-ні. 
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КОЛЯЗІН Петро Васильович, 
1925, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

КОМЛИКОВ Олександр Івано- 
вич, 1907, с. Мечебилове. Рядовий. 
Помер від ран 7.12.1943. 

КУЛІШ Єгор Тимофійович, 
1915, с. Мечебилове. Мол. політрук. 


Загинув | 10.08.1942. Похований: 
с. Вєтрове Смоленської обл. 
КУЛІШ (|Їван Іванович, 1908, 


с. Мечебилове, Рядовий. Пропав без 
вісті у лип. 1941. 


Л 


ЛАВРОВСЬКИЙ Павло Петро- 
вич, 1899, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

ЛИТВИНОВ Михайло Леонтійо- 
вич, 1914, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 


М 


МАМИЧ Ілля Іванович, 1909, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

МАНЬКО Антон Герасимович, 
1908, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1943. 

МАНЬКО Ксенія Євграфівна, 
1896, с. Мечебилове. Пропала без 
вісті. 

МАНЬКО Микита Михайлович, 
1912, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 28.12.1941. Похований: с. Бу- 
дьоннівка, Крим. 

МАНЬКО Михайло Федорович, 
1922, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

МАНЬКО Олексій Васильович, 
1916, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.11.1941. 
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КУЛЬКИН Михайло Костянтино- 
вич, 1908, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув у 1942. Похований: м. Смо- 
ленськ, Росія. 


КУХАРЕНКО Василь Євграфо- 
вич, 1905, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 


КУХАРЕНКО Їван Євграфович, 
1919, с. Мечебилове. Призваний у 
1939. Пропав без вісті. 


КУХАРЕНКО Федір Євграфо- 
вич, 1912, с. Мечебилове. Рядовий. 
Загинув у січ. 1942. 


ЛУГОВИЙ Андрій Петрович, 
1914, с. Мечебилове. Призваний у 
1939. Рядовий. Пропав без вісті. 


ЛУГОВИЙ Петро Дмитрович, 
1901, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 17.07.1943. Похований: 
ський р-н Харківської обл. 


їзюм- 


МАНЬКО Петро Євграфович, 
1907, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


МАНЬКО Федір Михайлович, 
1910, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 


МИНЕНКО Дмитро Іванович, 
1914. Пропав без вісті. 
МИНЕНКО  Їван Гордійович, 


1899, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. По- 
мер від ран 30.09.1943. Похований: 
с. Піски-Радківські Борівського р-ну 
Харківської обл. 


МИНЕНКО (Іван Якович, 1920, 


с. Подолівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті. 


МИХАЙЛИК Олексій Архипо- 
вич, 1910, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті у 1943. 


с зво ом 
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Н 


НАЗАРЕНКО іван Миронович, 
1914, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті 7.07.1942. 

НАЗАРЕНКО Микола Панте- 
лійович, 1907. Рядовий. Загинув 
24.10.1943. Похований: с. Чаплі 
Дніпропетровської обл. 

НАЗАРЕНКО Петро Пантелійо- 
вич, 1905. Пропав без вісті. 

НАСТАЧЕНКО Василь Мусійо- 
вич, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

НАСТАЧЕНКО Григорій Семе- 
нович, 1921, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

НАСТАЧЕНКО Олексій Петро- 
вич, 1904, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті 6.10.1941. 

НАСТАЧЕНКО Олександр Се- 
менович, 1918, с. Мечебилове. Лейт, 
Пропав без вісті у 1941. 

НАСТАЧЕНКО Федір Сидоро- 
вич, 1916, с. Мечебилове. Рядовий. 
Пропав без вісті 21.09.1943. 

НЕДВИГА Георгій Васильович, 
1909, с. Українка. Пропав без вісті. 


НЕДВИГА Іван Макарович, 1900, 
с. Українка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті. 


НЕДВИГА Йосип Макарович, 
1901, с. Українка. Рядовий. Помер 
від ран 15.11.1942. Похований: с. Лу- 
ковники Зубцовського р-ну Твер- 
ської обл. 


НЕДВИГА (| Тихін Іларіонович, 
1916, с. Українка. Рядовий. Помер 
від ран 22.01.1943. Похований: Вол- 
гоградська обл. 


НЕМНА | Андрій Васильович, 
1907, с. Мечебилове. К-н. Загинув 


22.01.1943. Похований: с. Мико- 
лаївка. 


НЕМНА Опанас Петрович, 1905, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 
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НЕМНА Степан Петрович, 1911, 
м. Сочі. Помер від ран 27.06.1944. 
Похований: с. Сухарі Могильовської 
обл., Бєларусь. 


НЕПРАН Гнат Тимофійович, 
1894, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 22.10.1943. 


НЕПРАН Григорій 4Іванович, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
14.02.1943. Похований: с. Удерево 
Черемисинівського р-ну Курської 
обл. 

НЕПРАН Єгор Іванович, 1901, 
с. Мечебилове, Пропав без вісті. 

НЕПРАН Іван Петрович, 1924, 


с. Мечебилове. Пропав без вісті у 
1943. 


НЕПРАН Іван Кир'янович, 1902, 
с. Мечебилове. Загинув у 1943. По- 
хований: ст. Лихачове, Харківська 
обл. 

НЕПРАН Микита | Павлович, 
1912, с. Мечебилове. Лейт. Загинув 
4.12.1942. 

НЕПРАН Микола Павлович, 
1917, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

НЕПРАН Михайло Овсійович, 
1908, с. Мечебилове. Лейт, Загинув 
23.10.1943. Похований: с. Військове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

НЕПРАН Петро Іванович, 1903, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

НЕПРАН Петро Пилипович, 
1901, с.  Мечебилове. Загинув 
20.07.1943. Похований: Ізюмський 
р-н Харківської обл. 

НЕПРАН Петро Якович, 1893, 
с. Мечебилове. Загинув 19.02.1944. 
Похований: Ленінградська обл. 

НЕПРАН Семен Якович, 1914, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

НЕПРАН Сергій Феоктистович, 
1910, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

НЕПРАН Сергій Сергійович, 


1907, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 
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НЕПРАН Федір Овсійович, 1906, 
с. Мечебилове. Загинув 23.06.1942. 
Похований: Ленінградська обл. 

НЕСТЕРЕНКО Андрій Петрович, 
1923, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 4.03.1945. Похований: Німеч- 
чина. 

НЕСТЕРЕНКО Андрій Савелійо- 
вич, 1924, с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув 14.03.1945. Похований: 
Калінінградська обл. 

НЕСТЕРЕНКО Григорій Васильо- 
вич, 1915, с. Федорівка. Лейт, Заги- 
нув у трав. 1942. Похований: м. Бар- 
вінкове Харківської обл. 

НЕСТЕРЕНКО Микола Павлович, 
1920, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 23.04.1944. Похований: с. Дмит- 
рівка Миколаївської обл. 

НЕСТЕРЕНКО Петро Опанасо- 
вич, 1907, с. Федорівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті. 

НОС Антон Леонтійович, 1910, 
с. Мечебилове Барвінківського р-ну 
Харківської обл, Пропав без вісті. 

НОС Василь Макарович, 1910, 

"с. Мечебилове. Рядовий. Помер від 
ран 10.02.1942. Похований: Смолен- 
ська обл., Росія. 


о 


ОСТРІЖНИЙ Антон Григоро- 
вич, 1916, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 


ОСТРІЖНИЙ Антон Іванович, 
1920, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


ОСТРІЖНИЙ Василь Сидоро- 
вич, 1912, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 


ОСТРІЖНИЙ Денис Порфирійо- 
вич, 1913, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті 13.08.1943. 


НОС Григорій Климович, 1924, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

НОС Дмитро Микитович, 1909, 
с. Мечебилове, Пропав без вісті 
у 1942. 

НОС Іван Антонович, с. Мече- 
билове. М-р. Загинув 15.01.1943. По- 
хований: Воронезька обл., Росія. 

НОС їван Денисович, 1907, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

НОС Іван Євдокимович, 1919, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
27.11.1943. Похований: с. Менжинка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

НОС Іван Охтимонович, 1916, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті 
у 1944. 


НОС Михайло Федорович, 
1915, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 20.03.1942. Похований: с. Копан- 
ки Харківської обл. 

НОС Петро Денисович, 1905, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
22.02.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл. 

НОС Степан Кузьмич, 1914, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув 
23.09.1943. Похований: м. Роздол 
Львівської обл. 


ОСТРІЖНИЙ Єгор Дмитрович, 
1903, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 

ОСТРІЖНИЙ  Їван Петрович, 
с. Стара Семенівка. Серж., 283 сп. 
Загинув 26.03.1944. Похований: Київ- 
ська обл. 


ОСТРІЖНИЙ Іван Порфирійо- 
вич, 1913, с. Стара Семенівка. Лейт., 
льотчик. Пропав без вісті 6.02.1944. 


ОСТРІЖНИЙ Олексій Сидоро- 
вич, 1920, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

ОСТРІЖНИЙ Павло Савелійо- 


вич, 1908, с. Стара Семенівка. Заги- 
нув 18.08.1943, 
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ОСТРІЖНИЙ Петро Дмитрович, 
1915, с. Стара Семенівка. Загинув 
1.09.1943. Похований: с. Миркове 
Глушковського р-ну Курської обл. 

ОСТРІЖНИЙ Петро 4ш Якович, 
с. Стара Семенівка Барвінківського 


п 


ПАВЛЕНКО Григорій Дмитро- 
вич, 1918, с. Стара Семенівка, Про- 
пав без вісті. 

ПАНЧЕНКО Андрій Трохимо- 
вич, 1896. Пропав без вісті. 

ПАНЧЕНКО Олексій Леонтійо- 
вич, 1911, с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

ПАНЧЕНКО Яків Гнатович, 1903, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Василь Мироно- 
вич, 1912, с. Мечебилове. Загинув 
у 1943. Похований: м. Ізюм Харків- 
ської обл. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Василь Олександ- 
рович, 1900, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті у 1943. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Гаврило Олек- 
сандрович, 1916, с. Мечебилове. 
Пропав без вісті. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Іван Васильович, 
1926, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті у 1943, 

ПЕРЕВОЗНИЙ Микола Васильо- 
вич, 1924, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті у 1943. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Тимофій Пилипо- 
вич, 1914, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті 9.05.1942. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Тихін Семенович, 
1901, с. Мечебилове. Помер у поло- 
ні 21.08.1942. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Федір Мироно- 
вич, 1900, с. Мечебилове. Загинув у 
1942 під Москвою. 
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р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

ОСТРІЖНИЙ Степан Дмитро- 
вич, 1913, с. Стара Семенівка. Рядо- 
вий. Загинув 7.05.1942. Похований: 
с. Плещевиці Ленінградської обл. 


ПИЛИПЕНКО Дмитро Васильо- 
вич, 1909, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 


ПИЛИПЕНКО Прокіп Антоно- 
вич, 1912, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

ПИСЬМЕННИЙ Іван Павлович, 
1902, с. Мечебилове. Загинув у 
1943. Похований: с. Бобриця Канів- 
ського р-ну Черкаської обл. 

ПИСЬМЕННИЙ Назар Павлович, 
1911, с. Мечебилове. Пропав без ві- 
сті у груд. 1943. 

ПІДМОГИЛЬНИЙ Олександр 
Володимирович, 1915, с. Мечебило- 
ве. Пропав без вісті. 

ПІДМОГИЛЬНИЙ Яків Романо- 
вич, 1909, с. Мечебилове. Загинув 
10.08.1941. Похований: с. Костянець. 

ПІДНЕБЕСНИЙ Григорій Васи- 
льович, 1919, с. Стара Семенівка 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Лейт. Загинув 6.09.1943. Похо- 
ваний: Сумська обл. 


ПІДНЕБЕСНИЙ Іван Йосипович, 
с. Стара Семенівка. | Загинув 
13.02.1944. Похований: с. Метекала, 
Естонія. 

ПОПОВИЧ Микола Остапович, 
1923. Загинув у 1943. Похований: під 
Волгоградом. 

ПОПОВИЧ Семен Данилович, 
1917, с. Широка Долина Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті. 

ПРИЧИНА Петро Дмитрович, 
1916, с. Федорівка Барвінківського 
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р-ну Харківської обл. Рядовий. За- у 


гинув у верес. 1941. Похований: 

м. Біла Церква Київської обл. 
П'ЯТЕНКО |Іван Григорович, 

1919, с. Федорівка. Пропав без вісті. 


Р 


РЕВА Іван Никифорович, 1917, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті у 
груд. 1941. 

РУБАН Михайло Петрович, 
1919, с. Стара Семенівка. Рядовий. 
Загинув 66.04.1945. Похований: Ні- 
меччина. 

РУБАН Семен Петрович, 1908, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 


С 


САВЧЕНКО Григорій Савелійо- 
вич, 1910, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

СЕМИВОЛ Андрій Трохимович, 
1909, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

СЕМИВОЛ Олександр Трохимо- 
вич, 1906, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

СЕМИВОЛ Федір Трохимович, 
1907, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 12.09.1943. Похований: Беєлго- 
родська обл. 

СЕМИВОЛ Олександр Федоро- 
вич, 1924, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

СЕМИХАТКА Дмитро Якович, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

СЕМИХАТКА Сергій Андрійо- 
вич, 1904, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 
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П'ЯТЕНКО Михайло Кирилович, 
1902, с. Федорівка. Пропав без вісті. 

П'ЯТЕНКО Яків Григорович, 
1924, с. Федорівка. | Загинув 
4.10.1944. Похований: Польща. 


РУБАН Трохим Петрович, 
с. Стара Семенівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Ст, лейт. Заги- 
нув 18.02.1945. 


РУДИЧ Петро Герасимович, 
1922, с. Федорівка. Ст. лейт. За- 
гинув 12.11.1944. Похований: Угор- 
щина. 


РУДИЧ Яків Захарович, 1901, 
с. Федорівка, Загинув 24.06.1942. 
Похований: с. Сосниці Смоленської 
обл. 


СЕРДЮК Василь Семенович, 
1919, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у січ. 1942. 

СЕРДЮК іван Семенович, 1913, 
с. Федорівка. Пропав без вісті. 

СЕРДЮК  Їван Федорович, 
1907, с. Федорівка. Пропав без вісті. 

СЕРДЮК Лаврентій Семенович, 
1915, с. Федорівка. Пропав без вісті. 

СЕРДЮК Павло Маркович, 
1903, с. Федорівка. Помер у полоні 
у 1942. 

СЕРДЮК Сергій Федорович, 
1923, с. Федорівка. Пропав без вісті. 

СИДАШОВ Микола Федоро- 
вич, 1915, с. Мечебилове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Пропав 
без вісті під м. Волгоградом. 

СИРОВАТКА Андрій Данило- 
вич, 1924, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 

СИРОВАТКА Василь Іванович, 
1919, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 
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СИРОВАТКА Іван Данилович, 
1922, с. Мечебилове, Пропав без 
вісті. 

СИРОВАТКА |Їван Лук'янович, 
1918, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті у 1943. 

СИРОВАТКА Їван Сидорович, 
1917, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті у жовт. 1941. 

СИРОВАТКА Леонід Кононович, 
с. Мечебилове. 203 сд 619 сп. Заги- 
нув 12.02.1944. Похований: с. Грушу- 
ватка Дніпропетровської обл. 

СИРОВАТКА Микола Єгорович, 
1922, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

СИРОВАТКА Никифор Сидоро- 
вич, 1910, с. Мечебилове. Загинув 
21.01.1945. Похований: Латвія. 

СИРОВАТКА Олексій Іванович, 
с. Мечебилове. Пропав без вісті. 

СИРОВАТКА Олексій  Тимо- 
фійович, 1926, с. Мечебилове. Заги- 
нув у лют, 1945, Похований: Німеч- 
чина. 

СИРОВАТКА Стефан Якович, 
1897, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув у черв. 1943. Похований: с. Са- 
винці Балаклійського р-ну Харків- 
ської обл. 

СИРОВАТКА Федір Г ригоро- 
вич, 1917, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті 10.10.1941. 

СИТАЛО Леонід Григорович, 
1907, с. Федорівка. Рядовий. Пропав 
без вісті 22.08.1943. 

СИТАЛО Петро Григорович, 
1917, с. Федорівка Барвінківського 


т 


ТЕРНЮЩЕНКО Яків Петрович, 
1915, с. Стара Семенівка. Загинув у 
1943. Похований: Приморський край. 

ТОМИЛІН Іван Олексійович, 
1924, с. Мечебилове. 573 сп. Загинув 


р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у січ. 1942. 

СМОЛЯНИЙ Михайло Федоро- 
вич, 1908, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті у 1943. 

СОКОЛОВ Василь Опанасович, 
1919, с. Стара Семенівка. Кер відділ. 
Пропав без вісті у червн. 1943. 

СОКОЛОВ Григорій Олексійо- 
вич, 1905, с. Стара Семенівка. По- 
мер від ран 24.10.1943. Похований: 
м. Синельникове Дніпропетров- 
ської обл. 

СОКОЛОВ Данило Олександ- 
рович, 1907, с. Стара Семенівка. За- 
гинув у полоні 22.11.1943. Похова- 
ний: Німеччина. 

СОКОЛОВ Михайло Федоро- 
вич, 1915. с. Стара Семенівка. Про- 
пав без вісті. 

СОКОЛОВ Олександр Олек- 
сійович, 1912, с. Стара Семенівка. 
Пропав без вісті. 

СОКОЛОВ Яків Петрович, 1903, 
с. Стара Семенівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті. 

СУДАК Олексій Йосипович, 
1919, с. Федорівка. Пропав без 
вісті. 

СУДАК Федір Васильович, 
1903, с. Мечебилове. Помер від ран 
10.04.1944. Похований: Ленінград- 
ська обл. 


СУХОВІЙ Іван Олександрович, 
1915, с. Мечебилове, Серж., к-р 
взводу. Помер від ран 22.12.1943. 
Похований: с. Янове Городокського 
р-ну Вітебської обл., Беларусь. 


6.12.1943. Похований: с. Назарівка 
Софіївського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ТОРОХТІЙ Микита Йосипович, 
1913, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 


нув 27.02.1942. Похований: с. Іванів- 
ка Тверської обл, 
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ТОРОХТІЙ Михайло Трохимо- 
вич, 1922, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ТОРОХТІЙ Павло Іванович, 
1920. Пропав без вісті. 


ТОРІШНІЙ (Василь (Іванович, 
1903, с. Стара Семенівка. Помер 
у полоні 23.11.1944. 


ТОРІШНІЙ Дмитро (Іванович, 
1921, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


ТОРІШНІЙ Митрофан Іванович, 
1918, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


ТОРІШНІЙ Михайло Іванович, 
1901, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


Ф 


ФРОЛЕНКО (Їван Андрійович, 
1917, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 


Х 


ХАВИЛЬОВ Тимофій Дорофійо- 
вич, 1908, с. Мечебилове. Пропав 
без вісті. 


ХАВИЛЬОВ Федір Іванович, 
1912, с. Мечебилове. Рядовий. Заги- 
нув 21.11.1943. 


ХАРЧЕНКО Володимир Дмит- 
рович, 1907, с. Мечебилове. Рядо- 
вий. Загинув 19.11.1943. Похований: 


ТОРІШНІЙ Тимофій Олексійо- 
вич, с. Стара Семенівка. Серж. Заги- 
нув 5.08.1944. Похований: Латвія. 


ТРЕКУЩЕНКО Олександр Ро- 
манович, 1913. Пропав без вісті. 


ТРЕКУЩЕНКО Павло іЇІванович, 
1919, с. Подолівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

ТРЕКУЩЕНКО Юрій Романо- 
вич, 1916. К-р заг. зв'язку. Загинув 
17.04.1945. Похований: Німеччина. 


ТРЕКУЩЕНКО Яків Романович, 
1910. Пропав без вісті. 


ТРИКУЩЕНКО Дмитро Проко- 
пович, 1901, с. Стара Семенівка. 
Пропав без вісті. 


смт Василівка Гомельської обл., Бє- 
ларусь. 

ХАРЧЕНКО Кирило Васильович, 
1908, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

ХАРЧЕНКО Микола Кирилович, 
с. Мечебилове. Загинув 22.01.1943. 


ХАРЧЕНКО Семен Михайлович, 
1912, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті 3.11.1943. 


ХАРЧЕНКО Федір Михайлович, 
1910, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 
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Ч 


ЧЕРЕДНИК Андрій Петрович, 
1903. Пропав без вісті. 


ЧЕРЕДНИК Дмитро (Іванович, 
1918, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

ЧЕРЕДНИК Микола Андрійович, 
1926, с. Мечебилове. 11 окр. полк 
зв'язку. Загинув 3.11.1944. Похова- 
ний: Польща. 


ЧЕРЕДНИК Михайло Григоро- 
вич, 1917. Пропав без вісті у жовт, 
1942. 


ЧЕРЕДНИК Михайло Олександ- 
рович, 1922, с. Мечебилове. Загинув 
5.08.1942. 


ЧЕРЕДНИК Павло Якович, 1918, 
с. Шпиль Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Пропав без вісті. 


ЧЕРЕДНИК Пилип Кирилович, 
1918, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті під м. Харковом. 


ЧЕРЕДНИК Пилип Юхимович, 
1918, с. Мечебилове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1942. 


ЧЕРЕДНИК Яків Корнійович, 
1910, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

ЧЕРКАЙ Андрій Іванович, 1924, 


с. Мечебилове. Пропав без вісті 
у 1944. 


ЧЕРКАЙ Василь Миколайович, 
1922, с. Мечебилове. Пропав без 
вісті. 

ЧЕРКАЙ Дмитро Єрментійович, 
1910, с. Мечебилове. Помер від ран 
у 1944, Похований: Угорщина. 

ЧЕРКАЙ Захар Сазонович, 1908, 
с. Шпиль Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Пропав без вісті. 

ЧЕРКАЙ Іван Васильович, 1926, 
с. Мечебилове. Рядовий. Помер від 
ран 29.11.1943. Похований: с. По- 
кровське Дніпропетровської обл. 


ЧЕРКАЙ Петро Єрментійович, 
1912, с.  Мечебилове. | Загинув 
5.07.1942. Похований: с. Іваново 
Тверської обл., Росія. 


ЧЕРКАЙ Петро Петрович, 1917, 
с. Мечебилове. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1942. 


ЧЕРКАЙ Сергій Петрович, 1920, 
с. Мечебилове, Рядовий. Загинув 
3.09.1941. Похований: с. Атманай 
Запорізької обл. 


ЧЕРКАЙ Юрій Петрович, 1925, 
с. Мечебилове. Рядовий. Загинув у 
груд. 1944. Похований: брат. мог., 
с. Тернівка Софіївського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 

ЧЕРНЕНКО Василь (Іванович, 
1915, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 

ЧЕРНЕНКО Василь Кирилович, 
1925, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


ЧЕРНЕНКО Григорій Семено- 
вич, с. Стара Семенівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув 14.01.1945, Похований: Польща, 


ЧЕРНЕНКО Денис Данилович, 
1910. с. Стара Семенівка. Рядовий. 
Загинув 14.03.1944. | Похований: 
с. Глухівка Тверської обл., Росія. 


ЧЕРНЕНКО Дмитро Кирилович, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

ЧЕРНЕНКО Іван Леонтійович, 
1924, с. Українка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Загинув 
26.08.1943. Похований: Орловська 
обл., Росія. 

ЧЕРНЕНКО Михайло Іванович, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 

ЧЕРНЕНКО Федір Семенович, 
с. Стара | Семенівка. | Загинув 


23.03.1943. Похований: м. Ростов-на- 
Дону, Росія. 
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Ш 


ШАПОВАЛОВ Пилип Арсен- 
тійович, 1897, с. Шевченки Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл, Ря- 
довий. Загинув у верес. 1943. Похо- 
ваний: Дніпропетровська обл. 


ШАПОВАЛОВ Сергій Пилипо- 


ю 


ЮРЧЕНКО Павло Юхимович, 
с. Стара Семенівка. Пропав без 
вісті. 


вич, 1918, с. Шевченки. Пропав без 
вісті. 

ШАТРАВА Андрій Григорович, 
1916, с. Шевченки. Пропав без вісті. 

ШЕВЛЯКОВ Павло (Іванович, 
1907, с. Шевченки. Пропав без вісті. 

ШЕВЛЯКОВ Федір Павлович, 
1926, с. Шевченки. Рядовий. Загинув 
11.03.1945. Похований: Угорщина. 


НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АНДРІЄНКО Микола Федоро- 
вич, 1921, с. Мечебилове Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1940. 


АСИК Володимир Федорович, 


БАБКІН Василь Григорович, 
1924, с. Кагадіївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1942. Рядовий. Загинув 14.11.1943. 
Похований: Чорний ліс. 

БАБКІН Григорій Петрович, 
1897, Барвінківський р-н Харківської 


1926, с. Стара Семенівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий, 236 сд. Заги- 
нув 2.02.1944. Похований: с. Костян- 
тинівка Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

АСИК Григорій Олексійович, 
1918, с. Стара Семенівка. Пропав 
без вісті. 


обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


БАБКІН Іван Микитович, 1922, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


БАБКІН Іван Сергійович, 1906, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий, 70 
мост.сап. бр. Загинув 14.06.1944. 
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Похований: Піткярантський р-н, Ка- 
релія. 

БАБКІН  Октябр Панфілович, 
1927, с. Павлівка Перша Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1945. Рядовий, 406 сп. Заги- 
нув 13.08.1945. Похований: Мань- 
чжурія. 

БАБКІН Олексій Сергійович, 
1912, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Призваний у 1941. Серж. Про- 
пав без вісті у серп. 1943. 


БІЛОНОЖКО Афанасій Харито- 
нович, 1908, с. Нова Миколаївка 
Барвінківського р-ну Харківської 


ВАСИЛЬЧЕНКО Степан Никано- 
рович, 1913, с. Стара Семенівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний Лозівським РВК у 1941. 
Рядовий, 1051 сп 300 сд. Загинув 
10.06.1942. Похований: с. Мартове 
Печенізького р-ну Харківської обл. 

ВОВК Іван Остапович, 1907, 
с. Червоний Лиман Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
Лозівським РВК у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


т 


ГЕРАСИМЕНКО Захар Калино- 
вич, 1909, с. Нова Миколаївка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ГОВРИК Петро Федорович, 
1918, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 5.11.1943. 
Похований: Солонянський р-н Дніп- 
ропетровської обл. 


обл. Призваний у 1941, Рядовий. За- 
гинув 7.10.1944. 

БОНДАРЕНКО Василь Якович, 
1920, с. Павлівка Перша. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 

БОНДАРЕНКО щ4їЇван 4Якович, 
1925, с. Павлівка Перша. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БРАТИЩЕНКО Федір Омеляно- 
вич, 1912, с. Грушуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий, 10 гв. сп. За- 
гинув 8.04.1945. Похований: в р-ні 
м. Бранденбург, Німеччина. 


ВОВКОГОН  Микайло  Олек- 
сандрович, 1909, с. Червоний Лиман 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув 16.11.1943. Похований: Реєчіць- 
кий р-н Гомельської обл., Беларусь. 


ВОВКОГОН Павло Прокопович, 
1913, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ВОРОНОВ Михайло | Якович, 
1895, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 


ГОНЧАР Захар Онуфрійович, 
1897, с. Павлівка Перша. Призваний 
у 1942. Пропав без вісті. 


ГОНЧАР Іван Захарович, 1926, 
с. Павлівка Перша. Призваний у 
1942. Пропав без вісті. 


ГОНЧАР Микола Петрович, 
1907, с. Павлівка Перша. Призваний 
у 1942. Пропав без вісті. 

ГОНЧАР Яків Петрович, 1903, 


с. Павлівка Перша. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 23.06.1943. 
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ГРИППА Леонтій Пилипович, 
1915, с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1937. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1942. 

ГРИППА Михайло Омелянович, 
1919, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1939. Загинув 31.01.1942 у полоні; 
за інш. відом.-- пропав без вісті у 
листоп. 1943. 

ГРИППА Окрім Пилипович, 
1910, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий, 16 гв. сп. Загинув 


й 


ДАВИДЕНКО Микола Лук'яно- 
вич, 1924, с. Нова Миколаївка. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


ДМИТРЕНКО Іван Прокопович, 
1909, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ДМИТРЕНКО Олександр Олек- 
сандрович, 1919, с. Нова Миколаївка 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Ст, лейт. За- 
гинув 14.08.1943. 


ДМИТРЕНКО Юрій Данилович, - 


1913, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1942. Рядовий, 165 зп. Загинув 
28.10.1944. Похований: Угорщина. 


ДОВГОСПИНИЙ Василь Панте- 
лійович, 1912, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
20.01.1943. Похований: сел. Назія Кі- 
ровського р-ну Ленінградської обл., 
Росія. 

ДОВГОСПИНИЙ Їван Андрійо- 
вич, 1921, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ДОВГОСПИНИЙ Іван Мироно- 
вич, с. Павлівка Перша. Призваний 


26.02.1941. Похований: с. Свердлов- 
ське Широківського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


ГРИППА Степан Омелянович, 
1922, с. Червоний Лиман. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ГУЦАЛО Терентій Аврамович, 
1904, с. Новосілля Купінського р-ну 
Новосибірської обл., Росія. Призва- 
ний у 1941. Рядовий, 11 сап. б-н. По- 
мер 16.11.1943 у полоні. 


у 1941. Рядовий, 70 мост.сап. бр. 
Помер від ран 16.03.1942. Похова- 
ний: Волховський р-н Ленінград- 
ської обл., Росія. 


ДОВГОСПИНИЙ Микола Михай- 
лович, 1919, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1941. Рядовий, 215 гв. 
сп. Загинув 19.06.1943. Похований: 
с. Кузьминка Липецького р-ну Ли- 
пецької обл., Росія. 


ДОВГОСПИНИЙ Олексій Миро- 
нович, с. Ряднівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
25.11.1941. 


ДОВГОСПИНИЙ Яків Андрійо- 
вич, 1902, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
18.02.1942. Похований: с. Каленики 
Краснолиманського р-ну Донецької 
обл. 


ДОВГОСПИННИЙ Кирило Усти- 
нович, 1919, с. Ряднівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Мол. лейт., 
85 сд. Загинув 2.09.1942. Похований: 
в р-ні м. Колпіно Ленінградської 
обл., Росія. 


ДОВГОСПИННИЙ Микола Ми- 
хайлович, 1924, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1942. Рядовий, 215 гв. 
сп 77 гв. сд. Загинув 19.07.1943. По- 
хований: с. Бичківський Болхівсько- 
го р-ну Орловської обл., Росія. 
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Є 


ЄРМАК Василь Лазарович, 1921, 
с. Червоний Лиман Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ЄРМАК Григорій Максимович, 
1921, с. Червоний Лиман. Призваний 


Ж 


ЖУЛАЙ Григорій Степанович, 
1901, с. Нова Миколаївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Серж., 608 артп. За- 
гинув 27.04.1944. Похований: с. Дов- 
гоноси Волинської обл. 

ЖУЛІЙ Їван Іванович, 1919, 
с. Стара Семенівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті у 
лип. 1944. 

ЖУЛІЙ іван Овсійович, 1909, 
с. Стара Семенівка. Призваний у 


З 


ЗАВЕЗИСТУП Григорій Григо- 
рович, 1921, с. Степок. Призваний у 
1939. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 

ЗАВЕЗИСТУП Євген Григоро- 
вич, 1927, с. Степок. Призваний у 
1943. Пропав без вісті у 1944. 


ЗАВЕЗИСТУП Єгор Єгорович, 
1918, с. Степок. Призваний у 1940. 
Загинув у 1941. Похований: м. Рига, 
Латвія. 

ЗАВЕЗИСТУП Іван Миколайо- 
вич, 1908, с. Червоний Лиман. При- 


у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ЄРМАК Макар  Федотович, 
1905, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 30.10.1943. 
Похований: Дніпропетровська обл. 


ЄРМАК Матвій Лазарович, 
1905, с. Червоний Лиман. Призваний 
1941. Рядовий. Помер від ран 
21.11.1943. Похований: м. Камишин 
Волгоградської обл., Росія. 


1941. Рядовий. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ЖУЛІЙ | (Іван  Хрисанфович, 
1912, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт, 1943, 


ЖУЛІЙ | Пилип Григорович, 
1903, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 


ЖУЛІЙ Федір Пилипович, 1902, 
с. Стара Семенівка. Призваний у 
1943. Рядовий. Загинув 15.01.1944. 
Похований: с. Дніпровка Кам'ян- 
сько-Дніпровського р-ну Запорізь- 
кої обл. 


званий у 1941. Рядовий. Загинув 
31.12.1943. Похований: м. Губкін 
Бєлгородської обл. 


ЗАВЕЗИСТУП Іван Олексійович, 
1921, с. Степок. Призваний у 1941. 
Ст. лейт. Загинув 28.02.1942. Похо- 
ваний: Юхнівський р-н Калузької 
обл., Росія. 

ЗАВЕЗИСТУП Олексій Олек- 
сійович, 1924, с. Степок Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. 

ЗАВЕЗИСТУП Олексій Юхимо- 
вич, 1899, с. Степок. Призваний у 
1942. Рядовий, 57 сп 20 гв. сд. Заги- 
нув 28.02.1944. Похований: Криво- 
різький р-н Дніпропетровської обл. 
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ЗАДОРОЖНИЙ (Іван Їіванович, 
1923, с. Ряднівка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Серж. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЗАДОРОЖНИЙ їЇван Лаврен- 
тійович, 1910, с. Павлівка Перша. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЗАДОРОЖНИЙ Микола Івано- 
вич, 1919, с. Павлівка Перша Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ЗАДОРОЖНИЙ Михайло Івано- 
вич, 1915, с. Ряднівка Харківської 
обл. Призваний у 1943. Ст. серж,, 
846 сп. Загинув 14.10.1944, Похова- 
ний: сел. Руцава Лієпайського р-ну, 
Латвія. 


ЗАДОРОЖНИЙ Степан Макси- 
мович, 1909, с. Павлівка Перша Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Загинув 24.08.1943. Похова- 


ІЛЬЧЕНКО (щІван Степанович, 
1904, с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Серж. Загинув 5.02. 
1943. Похований: с. Фатіївка Кур- 
ської обл., Росія. 


К 


КАЛЮЖНИЙ Василь 14 Ілліч, 
1922, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1940. Серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. - 

КАЛЮЖНИЙ Микола (Ілліч, 
1919, с. Червоний Лиман. Призваний 


ний: с. Довгеньке Ізюмського р-ну 
Харківської обл. - 

ЗАДОРОЖНИЙ (Іван Андрійо- 
вич, 1900, с. Червоний Лиман Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1942. 

ЗАМУЛА (Іван Іванович, 1923, 
с. Павлівка Харківської обл. Призва- 
ний у 1942. Серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЗАМУЛА Тимофій Микитович, 
1908, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1945. 

ЗАХАРОВ Василь Семенович, 
1905, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської ,обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 13.10.1941. 

ЗАХАРОВ Микола Іванович, 
1925, с. Лозовенька Балаклійського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1943. Рядовий. Помер від ран 
12.12.1943. Похований: Піскарьов- 
ське клад. м. Санкт-Петербург, 
Росія. 


1941. Рядовий. Помер від ран 
18.11.1944, Похований: Польща. 


КАЛЮЖНИЙ Олександр Івано- 
вич, 1917, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1938. Серж. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КАЛЮЖНИЙ Семен Іванович, 
1920, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1939. Мол. серж. Загинув 
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722.07.1943. Похований: с. Ломовець 
Орловської обл., Росія. 


КАЛЮЖНИЙ Степан Романо- 
вич, 1921, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1940. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КАНЮКА Дмитро Григорович, 
1908, с. Нова Миколаївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті 10.07.1942. 

КАЧУР Андрій Едуардович, 
1924, с. Нова Миколаївка. Призва- 


ний у 1941. Гв. мол. лейт. Загинув 
26.03.1944. 


КИСІЛЬ Михайло (Іванович, 
1918, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КИСІЛЬ Петро Іванович, 1912, 
с. Нова Миколаївка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

КОБЧЕНКО Василь Андрійович, 
1921, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Призваний у 1940. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КОБЧЕНКО Григорій Олексійо- 
вич, 1894, с. Стара Семенівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


КОБЧЕНКО (Їван Леонтійович, 
1915, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

КОБЧЕНКО (щїван Семенович, 
1919, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1939. 


КОБЧЕНКО їван Степанович, 


1923, с. Стара Семенівка. Рядовий. 


Помер від ран 18.06.1944. Похова- 
ний: с. Галузине Себезького р-ну 
Псковської обл., Росія. 

КОВАЛЕНКО Василь Опанасо- 
вич, 1925, с. Кагадіївка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 


КОВАЛЕНКО Григорій Опана- 
сович, 1908, с. Стара Семенівка. 


Призваний у 1942. Рядовий, 525 
артп. Загинув 12.01.1944. Похова- 
ний: с. Велика Білозірка Кам'янсько- 
Дніпровського | р-ну Запорізької 
обл. 

КОВАЛЕНКО Їван Васильович, 
1926, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1943.  Єфрейтор, 
57  інж.-сапб. Пропав без вісті 
27.03.1945. 


КОВАЛЕНКО Микита Сергійо- 
вич, 1905, с. Кагадіївка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 


КОВАЛЕНКО Павло Семенович, 
1915, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1943. 


КОВАЛЕНКО Панас Сергійович, 
1913, с. Кагадіївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Призваний у 
1941. Рядовий. Загинув 22.12.1942. 
Похований: ст. Краснокутська Об- 
ливського р-ну Ростовської обл., 
Росія. 


КОВАЛЕНКО Петро Васильо- 
вич, 1914, с. Стара Семенівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Загинув 
24.08.1943. Похований: смт Коротич 
Харківської обл. 


КОВАЛЕНКО Федір Опанасо- 
вич, 1910, с. Стара Семенівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


КОВАЛЬОВ (Їван Григорович, 
1925, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1944. 


КОВАЛЬОВ Макар Петрович, 
1920, с. Нова Миколаївка. Призваний 
у 1941. Мол. лейт. Загинув 8.05.1945. 
Похований: Чехія. 


КОЖЕНЬОВ Павло Дмитрович, 
1912, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий, Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 


КОЗЛОВ Олександр Парфено- 
вич, 1911, с, Червоний Лиман Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 
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КОЛЕСНИК іван Єгорович, 
1902, с. Червоний Лиман. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КОЛЕСНИК Микола Іванович, 
1923, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1942. Рядовий, 17 гв, сп. Загинув 
12.03.1944. Похований: м. Черкаси. 


КРАВЧЕНКО Григорій Лук'яно- 
вич, 1913, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


КРАВЧЕНКО (щїШІван Захарович, 
1916, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 


КРАВЧЕНКО |Їван Кіндратович, 
1918, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
29.09.1942. 


КРАВЧЕНКО 4шШМихайло Панте- 
лійович, 1908, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1941. Рядовий, Пропав 
без вісті у листоп. 1943, 


Л 


ЛАНТУХ Іларіон Іванович, 1903, 
с. Корбівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ЛЕЩЕНКО Григорій Іванович, 
1923, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ЛИСЕНКО Петро Максимович, 
1921, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Гв. ст. серж. Загинув 
31.10.1944. Похований: Лієпайський 
р-н, Латвія. 

ЛИСОВОЛ Микола Григорович, 
1915, с. Павлівка Харківської обл. 


КРАЄВИЙ Дмитро Потапович, 
1914, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


КРАЙНЕНКО (Їван Григорович, 
1922, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий, Пропав 
без вісті у 1943. 


КУЛИК Григорій  Аврамович, 
1916, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
14.11.1943. Похований: с. Новоїва- 
нівка Криворізького р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

КУЛИК Дмитро  Аврамович, 
1911, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


КУЛИК Олексій Кіндратович, 
1906, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий, 81 окр. штурм. 
їнж. сп. Загинув 12.02.1944. Похова- 
ний: м. Нарва, Естонія. 


Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЛИТВИНОВ Михайло |щ|Ілліч, 
1912, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий, 20 гв. сп 7 гв. сд. 
Загинув 7.04.1944. Похований: Твер- 
ська обл., Росія. 


ЛУГОБСЬКИЙ Костянтин Семе- 
нович, 1916, с. Нова Миколаївка. 
Призваний у 1942. Гв. рядовий, 
104 окр. гв. розвід. рота 97 гв. сд. 
Загинув 19.07.1943. Похований: Кур- 
ська обл., Росія. 


ЛУГОВСЬКИЙ Микола Семено- 
вич, 1918, с. Нова Миколаївка. При- 
званий у 1940. Лейт. Загинув 
7.01.1943. Похований: Медвежегор- 
ський р-н, Карелія 
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М 


МАМИЧ Іван Григорович, 1895, 
с. Нова Миколаївка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
9.09.1942 у концтаборі. 

МАМИЧ Павло Іванович,1922, 
с. Нова Миколаївка.  Призваний 
у 1941. Лейт, Загинув 19.09.1942. 


МАСЛЮК Микола Сергійович, 
1925, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Загинув 
28.09.1943. Похований: с. Новоселів- 
ка Оріхівського р-ну Запорізької 
обл. 


МАСЛЮК Окафій Сидорович, 
1904, с. Кагадіївка.  Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


МИКОЛЕНКО Іван Семенович, 
1910, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МИНЕНКО Василь Кузьмич, 
1907, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Ст-на. 
Загинув 9.09.1943. Похований: 
с. Петрівське Балаклійського р-ну 
Харківської обл. 


Н 


НАЗАРЕНКО Дмитро Павлович, 
1922, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 

НЕДВИГА Григорій Олександ- 
рович, 1919, с. Нова Семенівка Хар- 
ківської обл. Призваний у 1939. Ря- 
довий. Загинув у 1941 у концтаборі. 

НЕДВИГА Єгор  Ананійович, 
1920, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. 


НЕДВИГА Іван Олександрович, 
1923, с. Нова Семенівка Харківської 


МИРОНЕНКО Василь Давидо- 
вич, 1899, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті 24.08.1944. 


МИРОНЕНКО Петро Кононо- 
вич, 1911, с. Червоний Лиман Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Про- 
пав без вісті 13.10.1941. 


МИРОНЕНКО Семен Давидо- 
вич, 1904, с. Червоний Лиман Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 


МИЩЕНКО Василь (Іванович, 
1912, с. Велика Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1939. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 


МІРОШНИЧЕНКО Єлисей Де- 
мидович, 1899, с. Павлівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


МІРОШНИЧЕНКО Омелян Пан- 
телійович, 1908, с. Павлівка. При- 
званий у 1941. Гв. рядовий. Помер 
від ран 6.02.1943. Похований: Се- 
реднєахтюбинський р-н Волгоград- 
ської обл., Росія, 


МОРИНЕЦЬ Іван Миколайович, 
1920, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


обл. Призваний у 1942. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 


НЕДВИГА Іван Юрійович, 1915, 
с. Нова Миколаївка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у верес. 1941. 


НЕДВИГА Микола Олександро- 
вич, 1925, с. Нова Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1943. Рядо- 
вий, 1181 сп. Помер від ран 
14.03.1945. Похований: Німеччина. 


НЕДВИГА Микола Юрійович, 
1922, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Рядо- 
вий. Загинув 31.01.1943. Похований: 
с. Кам'янка Кашарського р-ну Ро- 
стовської обл., Росія. 
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НЕДВИГА Петро Юрійович, 
1919, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1939. Мол. 
серж. Помер від ран 20.07.1944. 

НЕДВИГА Сидір Семенович, 
1916, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Серж. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

НЕДВИГА | Тихін Родіонович, 
1919, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний 1941. Рядовий. 
Помер від ран 22.01.1943. Похова- 
ний: смт Котлубань Волгоградської 
обл., Росія. 

НЕДВИГА Федір Олександро- 
вич, 1924, с. Нова Семенівка Хар- 
ківської обл. Призваний у 1942. Ря- 
довий. Пропав без вісті у лют. 1944. 


НЕПОЧАТОВ Яків Михайлович, 
1910, с. Петрівське Харківської обл. 


о 


ОЛІЙНИК Іван Силайович, 1895, 
с. Червоний Лиман Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1945. 


ОЛІЙНИК Микола Силайович, 
1912, с. Червоний Лиман Харків- 
"ської обл. Призваний у 1943. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ОЛІФЕРОВСЬКИЙ | Їван Ва- 
сильович, 1927, с. Нова Миколаївка 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Загинув 11.05.1945. Похо- 
ваний: м. Гданськ, Польща. 


ОСТРІЖНИЙ  4їван (4щіванович, 


ПАВЛЕНКО Андрій Микайло- 
вич, 1920, с. Стара Семенівка. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 


Призваний у 1941. Рядовий. Прогав 
без вісті у листоп. 1943. б 


НИКОЛЕНКО Василь Карпович, 
1897, с. Сніжківка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Призваний у 1941. 
Рядовий. Помер від ран 6.05.1942. 
Похований: Великолуцький р-н Псков- 
ської обл., Росія. 


НИКОЛЕНКО Леонід Григоро- 
вич, 1917, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


НИКОЛЕНКО Роман Лук'яно- 
вич, 1912, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув 4.03.1943. Похований: Старо- 
руський р-н Новгородської обл., 
Росія. 


1905, с. Нова Семенівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ОСТРІЖНИЙ Микола Тихоно- 
вич, 1906, с. Нова Семенівка. При- 
званий у 1941. Рядовий, 963 сп. По- 
мер від ран 13.02.1944. Похований: 
Ліозненський р-н Вітебської обл., 
Бєларусь. 


ОСТРІЖНИЙ Михайло Федоро- 
вич, 1894, с. Стара Семенівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ОСЬМУХА Федір Андрійович, 
1912, с. Барвінкове Харківської обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ПАВЛЕНКО (Іван прераренон я 
1902, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Серж. Загинув у трав. 1942. 
Похований: с. Андріївка Близнюків- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПАВЛЕНКО Павло Андрійович, 
1919, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1939. 
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гПАВЛЕНКО Петро Омелянович, 
1903, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув 16.12.1942. 
Похований: с. Нова Калитва Россо- 
шанського р-ну Воронезької обл. 


ПАНЧЕНКО Іван Гнатович, 1911, 
с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПАНЧЕНКО Микола Іванович, 
1920, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Загинув 14.09.1942. Похова- 
ний: Волгоградська обл., Росія. 


ПАРГАМЕНКО Гаврило Авра- 
мович, 1904, с. Корбівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув у 1942. По- 
хований: с. Петрівське Балаклій- 
ського р-ну Харківської обл. 

ПАРГАМЕНКО Олексій Семе- 
нович, 1918, с. Корбівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1940. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1941. 

ПАРГАМЕНКО Петро Степано- 
вич, 1923, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941. Загинув 25.12.1941. 
Похований: Волховський р-н Ленін- 
градської обл., Росія. 

ПАРГАМЕНКО Трохим Антоно- 
вич, 1910, с. Корбівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ПАРГАМЕНКО Федот Аврамо- 
вич, 1918, с. Корбівка. Призваний 
у 1939. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 


ПАРГАМЕНКО Федот Кузьмич, 
1918, с. Корбівка. Призваний у 1940. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПАРГАМЕНКО Юхим Микито- 
вич, 1905, с. Корбівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1943. Рядовий. Помер від ран 
18.03.1944. Гіохований: м. Дніпро- 
дзержинськ Дніпропетровської обл. 


ПЕНТАКОВ Микола Юхимович, 
1919, с. Нова Миколаївка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПЕШНЯ Михайло Іларіонович, 
1902, с. Нова Миколаївка. При- 


званий у 1941. Рядовий. Помер 
26.08.1942 у концтаборі. 


ПІДНЕБЕСНИЙ Василь Андрійо- 
вич, 1922, с. Нова Семенівка. При- 
званий у 1941. Мол. лейт. 920 сп 
247 сд. Загинув 28.02.1943. Похова- 
ний: Жиздринський р-н Калузької 
обл., Росія. 

ПІДНЕБЕСНИЙ Федір Андрійо- 
вич, 1924, с. Нова Семенівка. При- 
званий у 1941. Рядовий, 899 сп 
248 сд. Загинув 13.12.1942. 

ПІНЧУК Федір Прокопович, 
1906, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 27.03.1944. 
Похований: с. Тернівка Миколаїв- 
ської обл. 


ПОНОМАРЕНКО Ілля Васильо- 
вич, 1921, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Мол. лейт. 
Загинув 25.07.1944. Похований: 
Польща. 


ПОТЕБЕНЬКО Ілля Васильович, 
1913, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1944. 

ПОТЕБЕНЬКО Микола Данило- 
вич, 1922, с. Червоний Лиман Хар- 
ківської обл. Призваний у 1940. 
Матрос. Пропав без вісті у 1941. 

ПОТЕБЕНЬКО Микола Іванович, 
1924, с. Павлівка. Призваний у 1942. 
Серж. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПОТЕБЕНЬКО Олексій Макси- 
мович, 1924, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Похований: 
с. Павлівка Барвінківського р-ну. 

ПОТЕБЕНЬКО Тимофій Васильо- 
вич, 1904, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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РЕДЬКА Іван Євменович, 1899, 
с. Нова Миколаївка Харківської обл. 
Призваний у 1943. Рядовий, 104 сп 
36 сд. Загинув 23.03.1945. Похова- 
ний: Угорщина. 


РЕДЬКА Петро 0 Логвинович, 
1906, с. Мечебилове Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер від ран 
11.12.1943. Похований: м. Костянти- 
нівка Донецької обл. 


РУБАН Іван Ілліч, 1915, с. Стара 
Семенівка Барвінківського р-ну Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий. Пропав без вісті 22.08.1941. 


С 


САВЧЕНКО Давид Петрович, 
1905, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Загинув 17.05.1942. 


Похований: м. Батайськ Ростовської 
обл. 


САВЧЕНКО Дмитро Никифоро- 
вич, 1909, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

САВЧЕНКО Захарій Гурович, 
1899, с. Червоний Лиман. Призваний 


у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


САВЧЕНКО (Іван Євлампієвич, 
1920, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Гв. ст. серж., 119 сп. Загинув 
21.07.1943. Похований: м. Таганрог 
Ростовської обл., Росія. 

САВЧЕНКО (Іван  Фролович, 
1920, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Загинув 23.12.1943. Похова- 
ний: Вітебський р-н Вітебської обл., 
Бєларусь. 

САВЧЕНКО Кіндрат Петрович, 
1902, с. Червоний Лиман. Призваний 


РУБАН Костянтин Ілліч, 1910, 
с. Стара Семенівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. 


РУБАН Костянтин Гаврилович, 
1914, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


РУБАН Федір Іванович, 1907, 
с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Серж. Пропав без вісті 
у 1943. 


"РЯБКО Андрій Іванович, 1895, 
с. Стара Семенівка. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


РЯБКО | Семен Григорович, 
1906, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

САВЧЕНКО Кирило Андрійович, 
с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий, Пропав без вісті 
у 1943. 

САВЧЕНКО Костянтин Михай- 
лович, 1926, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1943. Мол. серж. По- 
мер від ран 20.02.1945. 

САВЧЕНКО Микола Трохимо- 
вич, 1902, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1942. Рядовий. Помер від 
ран 6.04.1944. Похований: м. Волго- 
град, Росія. 

САВЧЕНКО Олександр Фроло- 
вич, 1925, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1943. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1943. 

САВЧЕНКО Сергій Андрійович, 
1893, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1942. Рядовий. Загинув у трав. 
1942. 

САВЧЕНКО Тихін Давидович, 
1902, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1942. Рядовий, 781 сп. Загинув 
2.09.1942. Похований: Волгоград- 
ська обл., Росія. 


САВЧЕНКО Федот Данилович, 
1899, с. Червоний Лиман. Призваний 


інж ній 
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у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1943. 

САВЧЕНКО Федір (Іванович, 
1912, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

САВЧЕНКО Яків Максимович, 
1902, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий, 301 сп. Загинув 
25.09.1944. Похований: Латвія, 

САДОВИЙ Микола Федорович, 
1920, с. Павлівка. Призваний у 1941. 

САДОВИЙ Олексій Дорофійо- 
вич, 1892, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. За- 
гинув у 1942. 

САДОВИЙ Федір Дорофійо- 
вич, 1900, с. Павлівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


СЕМЕНЮТА Олександр Семе- 
нович, 1914, с. Велика Камишуваха 
Барвінківсі кого р-ну Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1943. 

СЕМЕРЕНКО  Їван Петрович, 
1914, с. Стара Семенівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1942. Рядовий, 564 сп 
195 сд. Загинув 5.12.1943. Похова- 
ний: Криничанський р-н Дніпропет- 
ровської обл. 

СИТАЛО Іван Павлович, 1910, 


с. Нова Миколаївка. Призваний 
у 1941. Рядовий, 205 гв. сп 70 гв. сд. 
Загинув 27.04.1945. Похований: 
Чехія. 


СИТНИЧЕНКО Лук'ян Гаврило- 
вич, 1899, с. Нова Миколаївка. При- 
званий у 1943. Рядовий. Загинув 
3.11.1943. Похований: с. Червоний 
Дуб Софіївського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

СОВА Василь Кузьмич, 1927, 
с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Серж., 533 окр. штурм. сапб. 
Загинув 20.08.1944. | Похований: 
с. Талмази Суворовського р-ну, 
Молдова. 


СОВА Максим Йосипович, 1905, 
с. Червоний Лиман. Призваний 


у 1941. Рядовий, Загинув 24.10.1943. 
Похований: Дніпропетровський р-н 
Дніпропетровської обл. 

СОВА Сергій Йосипович, 1921, 
с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1940. Пропав без вісті. 

СОВА  Харлампій Яремович, 
1910, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Помер 25.11.1942 
у концтаборі. 

СОВА Яків Андрійович, с. Чер- 
воний Лиман. Рядовий, 282 гв. сп. 
Загинув 3.04.1944. Похований: с. Да- 
нилівка Одеської обл. 

СОКОЛОВ Микола Титович, 
1920, с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1940. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943, 

СОКОЛОВ Олексій Григорович, 
1912, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 

СОКІЛ Павло Хомич, 1914, 
с. Стара Семенівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
25.12.1941. 

СТЕПАНЧУК Григорій Марко- 
вич, 1915, с. Добровілля Близню- 
ківського р-ну Харківської обл. 
Призваний у 1941. Лейт. Загинув 
23.01.1942. Похований: Ленінград- 
ська обл., Росія. 


СТЕПАНЮК ван Антонович, 
с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. 


СУРМА Федір Васильович, 1898, 
с. Велика Комишуваха Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1943. Рядовий, 114 винищ. ап. 
Похований: смт Голоби Ковельсько- 
го р-ну Волинської обл. 

СУХАНОВ Федір Прокопович, 
1908, с. Петрівське Балаклійського 
рену. Рядовий. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у 1943. 

СУХОМЛИН Василь Архипович, 
1920, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Гв. к-н. Загинув 
14.03.1944. 


СУХОМЛИН (Їван Сидорович, 
1909, с. Павлівка. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у 1941. 
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ТАРАНЕНКО Степан Васильо- 
вич, 1903, с. Червоний Лиман Хар- 
ківської обл. Призваний у 1943. Ря- 
довий. Пропав без вісті у 1943. 


ТЕРНЮЩЕНКО Олексій Феок- 
тистович, 1926, с. Нова Семенівка 
Харківської обл. Призваний у 1943. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ТИНДА Микола Васильович, 
1924, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ТИНДА Федір Андрійович, 
1918, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. К-н. 
Загинув 1.091943. | Похований: 
с. Болдіно Дорогобузького р-ну 
Смоленської обл., Росія. 

ТОВПИГА Григорій Павлович, 
1922, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

ТОРИШНИЙ Григорій Іванович, 
1918, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ТОРИШНИЙ Микола Іванович, 
1922, с. Нова Семенівка. Призваний 
у 1942. Ст. серж., 414 сп 18 сд. За- 
гинув 15.11.1943. Похований: Кіров- 
ський р-н Ленінградської обл. 

ТОРИШНИЙ Микола Іванович, 
1903, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Помер 23.11.1944 у концтаборі. 

ТОРИШНИЙ Степан Федосійо- 
вич, 1902, с. Нова Семенівка. При- 


У 


УДОВИЦЬКИЙ Михайло Семе- 
нович, 1903, с. Червоний Лиман. 


званий у 1941. Рядовий. Загинув 
13.03.1943. Похований: Новгород- 
ська обл., Росія. 

ТКАЧЕНКО Григорій Петрович, 
1893, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий, 177 сп 236 сд, За- 
гинув 26.03.1944. Похований: с. Анд- 
ріївка Миколаївської обл. 

ТКАЧЕНКО |ван Окафійович, 
1906, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1941. 

ТКАЧЕНКО (щїлля Григорович, 
1902, с. Червоний Лиман. Призваний 


у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942. 


ТКАЧЕНКО Михайло Федоро- 
вич, 1925, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941, Рядовий, 137 сп 47 сд. 
Загинув 23.10.1943. Похований: 
Дніпропетровська обл. 

ТКАЧЕНКО Олександр Олексі- 
йович, 1925, с. Червоний Лиман. 
Призваний у 1943. Рядовий. Загинув 
23.10.1943. Похований: с. Військове 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ТРЕТЯЧЕНКО Василь Іванович, 
1924, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1943. 

ТРЕТЯЧЕНКО 4Іван 
1903, с. Кагадіївка. 
у 1942. 


ТРЕТЯЧЕНКО Микола Іванович, 
1906, с. Кагадіївка.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ТЯГНИРЯДНО Семен Антипо- 
вич, 1906, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941, Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


Іванович, 
Призваний 


Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті. 

УДОВИЦЬКИЙ Наум Семено- 
вич, 1905, с. Червоний Лиман. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 
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Ф 


ФЕДОРЧЕНКО Володимир Іла- 
ріонович, 1926, с. Корбівка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Загинув 
12.03.1944. Похований: Снігурів- 
ський р-н Миколаївської обл. 


ФЕДОРЧЕНКО Григорій Дани- 
лович, 1906, с. Корбівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


ФЕСЕНКО Гаврило Платонович, 
1917, с. Павлівка. Призваний у 1939. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 


ФЕСЕНКО Дмитро Аркхипович, 
1925, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1943. Рядовий. Загинув 
23.08.1943. Похований: с. Коропове 
Зміївського р-ну Харківської обл. 

ФЕСЕНКО Іван Іванович, 1909, 
с. Нова Миколаївка. ШПризваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


Х 


ХИЛЬКО Василь Андрійович, 
1923, с. Нова Миколаївка. Призва- 
ний у 1942. Рядовий. Загинув 
23.05.1942. 


ц 


ЦЮМЕНКО (Іван Іларіонович, 
1909, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1943. 


ЦЮМЕНКО (|Їлля Васильович, 


ФЕСЕНКО Леонтій Семенович, 
1905, с. Павлівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ФЕСЕНКО Максим Іванович, 
1907, с. Нова Миколаївка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943, 


ФЕСЕНКО Олексій Захарович, 
1911, с. Нова Миколаївка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ФЕСЕНКО ЮФСемен Парамоно- 
вич, 1911, с. Павлівка. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ФЕСЕНКО Терентій Семено- 
вич, 1909, с. Павлівка. Призваний 
у 1942. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 


ФЕСЕНКО Федір Платонович, 
1903, с. Павлівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

ФЕСЕНКО Яків Платонович, 
1906, с. Павлівка. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 


1910, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЦЮМЕНКО Семен Васильович, 
1915, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Ст. серж., 
137 сп. Загинув 13.11.1943. Похова- 
ний: Солонянський р-н Дніпропет- 
ровської обл. 
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ЧЕПУРНИЙ Іван Іванович, 1925, 
с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1943. Рядовий. Загинув 23.10.1943, 
Похований: с. Військове Солонян- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 

ЧЕПУРНИЙ (Іван Самійлович, 
1902, с. Червоний Лиман Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий, 238 сп 81 сд. Загинув 22.01.1944, 
Похований: Кіровоградська обл. 

ЧЕПУРНИЙ Степан (Іванович, 
1922, с. Червоний Лиман. Призваний 
у 1940. Гв. мол. лейт., 26 гв. мотостр. 
бр. Загинув 26.04.1945. Похований: 
м. Берлін, Німеччина. 

ЧЕРЕДНИК (Данило Гнатович, 
1912, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941. Мол. лейт. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ЧЕРЕДНИК Ілля Гнатович, 1913, 
с. Нова "Миколаївка. Призваний 
у 1943. Рядовий, 130 сп 44 сд. Заги- 
нув 24.09.1943. 

ЧЕРНЕНКО  їЇван Данилович, 
1892, с. Стара Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1942. Рядовий. За- 
гинув 26.05.1942. Похований: м. ізюм 
Харківської обл. 

ЧЕРНЕНКО Іван Іванович, 1918, 
с. Стара Семенівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Загинув у 1942. 

ЧЕРНЕНКО Іван Ілліч, 1916, 
с. Нова Семенівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Гв. ст. лейт., 


Ш 

ШАПОВАЛОВ Василь Максимо- 
вич, 1916, с. Червоний Лиман Хар- 
ківської обл. Призваний у 1941. Ря- 
довий, 516 сп 107 сд. Загинув 


23.07.1944. Похований:  Золочів- 
ський р-н Львівської обл. 


160 гв. сп. Помер від ран 30.03.1945. 
Похований: м. Іваново, Росія. 


ЧЕРНЕНКО щЇван Семенович, 
1902, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ЧЕРНЕНКО Микита Семенович, 
1910, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1941, Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп, 1943. 


ЧЕРНЕНКО Микола (Іванович, 
1925, с. Нова Семенівка Харківської 
обл. Призваний у 1943. Ст. серж., 
8 окр. тбр. Загинув 19.02.1945. По- 
хований: Угорщина. 


ЧЕРНЕНКО | Олексій (Якович, 
1923, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1942. Ст. 
серж., 137 сп. Загинув 13.11.1943, 
Похований: Солонянський р-н Дніп- 
ропетровської обл. 


ЧЕРНЕНКО Федір Омелянович, 
1908, с. Стара Семенівка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Загинув 23.03.1943. Похований: 
Чауський р-н Могильовської обл., 
Бєларусь. 


ЧОРНИЙ Микола Полікарпович, 
1918, с. Грушуваха Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 


ЧУХАЛО Василь Михайлович, 
1922, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Гв, ст, 
серж., 217  гв. артп. Загинув 
22.02.1945. Похований: Калінінград- 
ська обл., Росія. 


ШАПОВАЛ Василь Федорович, 
1910, с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. При- 
званий у 1941. 

ШАПОВАЛ їЇван Ілліч, 1928, 
с. Червоний Лиман. Помер від ран 
23.04.1945. Похований: с. Червоний 
Лиман Харківської обл. 


ШАПОВАЛ |лля Степанович, 
1910, с. Червоний Лиман Харків- 
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ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий, 199 гв. сп. Помер від ран 
6.12.1942. Похований: Тверська обл., 
Росія. 

ШАРПАЙ Василь Кирмлович, 
1919, с. Корбівка Харківської обл. 
Призваний у 1939. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

ШАРПАЙ Григорій Кирилович, 
1917, с. Корбівка Харківської обл. 
Призваний у 1941, Лейт. Загинув. 

ШАРПАЙ Денис Маркович, 
1904, с. Червоний Лиман Харків- 


ської обл. Призваний у 1941. Рядо- ! 


вий. Пропав без вісті у 1943. 


ШАРПАЙ їван Пилипович, 1923, 
с. Червоний Лиман Харківської обл. 
Призваний у 1943. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1944. 


ШАРПАЙ Іван Юхимович, 1912, 
с. Червоний Лиман Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Петрів- 
ське Харківської обл. 

ШАХМАТОВ Йосип Данилович, 
1905, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1941. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1943. 


Щ 


ЩЕРБАК Василь Григорович, 
1912, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941, Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 


ЯРМАН Іван Іларіонович, 1909, 
с. Червоний Лиман Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1941. 


ШАТИЛО Федір Микитович, 
1917, с. Нова Миколаївка Харків- 
ської обл. Призваний у 1939. Серж. 
Загинув 8.10.1943. Похований: Пол- 
тавська обл. 


ШЕВЧЕНКО Данило Дмитрович, 
1909, с. Кагадіївка Харківської обл. 
Призваний у 1942. Рядовий, 749 сп. 


Загинув |  7.02.1945, | Похований: 
Польща. 
« ШЕВЧЕНКО (Їван Дмитрович, 


1911, с. Кагадіївка Харківської обл. 
Призваний у 1941, Рядовий. Загинув 
20.11.1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


ШЕВЧЕНКО Павло Федотович, 
1914, с. Павлівка Харківської обл. 
Призваний у 1941. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Тимофій Дорофі- 
йович, 1915, с. Павлівка Харківської 
обл. Призваний у 1941, Рядовий. За- 
гинув 30.11.1942. Похований: Новго- 
родська обл., Росія. 
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ПОДОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 


А 


АБРАМОВ Григорій Володими- 
рович, 1926, с. Олександрівка Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Загинув у листоп. 1944. Похований: 
м. Сремська Митровиця, Югославія. 


АБРАМОВ Григорій Пантелей- 
монович, 1922, с. Олександрівка. Ря- 
довий. Загинув у листоп. 1943. По- 
хований: Запорізька обл. 


АБРАМОВ Іван Васильович, 
1920, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Загинув 
у лип, 1943. Похований: с. Зелений 
Гай Щигровського р-ну Курської 
обл., Росія. 


БАЛАБАНОВ Іван Кіндратович, 
1899, с. Подолівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1943. Похований: с. Ки- 
тайгород Царичанського р-ну Дніп- 
ропетровської обл. 


БАЛАБАНОВ Ілля Якович, 1921, 
с. Подолівка. Ст. лейт. Пропав без 
вісті у квіт. 1945. 


БАРАНОВ Пантелій Андрійо- 
вич, 1896, с. Олександрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у серп. 1942. 


БЕБІН Григорій Степанович, 
с. Подолівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Привіль- 
не Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

БЕБІН Дмитро Іванович, 1924, 
с. Данилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 


АБРАМОВ Микола Пилипович, 
1912, с. Василівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1942. Похований: Вол- 
гоградська обл., Росія. 


АБРАМОВ Семен Сергійович, 
1920, с. Олександрівка. Пропав без 
вісті. 

АНТИПОВ Григорій Назарович, 
1905, с. Архангелівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Призваний 
Краматорським МВК Донецької обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


АНТИПОВ Іван Олексійович, 
1925, с. Архангелівка. Ст. серж. За- 
гинув у жовт, 1943. Похований: х. Со- 
лоний Лабінського р-ну Краснодар- 
ського краю, Росія. 


БЕБІН Дмитро Семенович, 1915, 
с. Данилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1942. 


БЕЗПАЛИЙ Іван Іванович, 1919, 
с. Нова Павлівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Мол. серж. 
Помер від ран у лют. 1944. Похова- 
ний: с. Нове Синотине Невельсько- 
го р-ну Псковської обл., Росія. 


БЄЛАНОВ Яків 4 Семенович, 
1914, м. Барвінкове. Загинув. 


БЄЛІКОВ Петро Степанович, 
1923, с. Олександрівка. Рядовий, За- 
гинув у груд. 1943. Похований: 
с. Петрове Петрівського р-ну Кіро- 
воградської обл. 


БІЛИК Павло Семенович, 1912, 
с. Олександрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у серп. 1941. 


БІЛОУС Василь Прохорович, 
1919, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 
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БЛІКАНОВ  Їван Захарович, 
1912, с. Подолівка. Рядовий. Загинув 
у верес. 1943. Похований: с. Велика 
Комишуваха Барвінківського р-ну 
Харківської обл. 

БЛІКАНОВ Петро Опанасович, 
1910, с. Архангелівка. Мол. серж. 
Помер від ран у серп. 1943. Похова- 
ний: с. Кам'яна Яруга Чугуївського 
р-ну Харківської обл. 

БОБУХ Михайло Петрович, 
1926, м. Барвінкове, Рядовий. Заги- 
нув у січ. 1944. Похований: с. Під- 
береззя Новгородського р-ну Нов- 
городської обл., Росія. 

БОДРИК Іван Григорович, 1910, 
с. Данилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у 1944. 

БОНДАРЕНКО Василь Іванович, 
1917, с. Ланівка Чернігівської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 

БОНДАРЕНКО Володимир Мар- 
кович, 1907, с. Подолівка Барвінків- 


ВОРОБИОВ Микола Костянти- 
нович, 1921, с. Данилівка. Мол. серж. 
Помер від ран у груд. 1944. Похова- 
ний: с. Чубас, Латвія. 

ВОРОНКОВ Григорій Арсенійо- 
вич, 1919, с. Архангелівка, Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 


Г 


ГАРКУША |4(ІЇван 
1906, м. Барвінкове. 

ГЛИБІН Микола Миронович, 
1913, Барвінківський р-н Харківської 


обл. Рядовий. Пропав без вісті 
27.02.1943. 


Микитович, 


ського | р-ну. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. Похований: с. Моро- 
зівка Міловського р-ну Луганської 
обл. 


БОРЩ Олександр Микитович, 
1902, с. Уплатне Лозівського р-ну 
Харківської обл. Пропав без вісті 
у 1944. 


БУРСАКОВ їЇван Дмитрович, 
1895, с. Благодатне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у 1942 у р-ні Мелихів- 
ської переправи на Дону. 


БУРСАКОВ Максим Кузьмич, 
1910, с. Благодатне. Призваний Бар- 
вінківським РВК. Серж. Пропав без 
вісті у 1942. 


БУРСАКОВ Федір Іванович, 
1924, с. Благодатне. Призваний Кра- 
маторським МВК Донецької обл. 
Рядовий. Загинув у лип. 1943. По- 
хований: Ракитянський р-н Бєлго- 
родської обл., Росія. 


ВОРОНКОВ  їван Петрович, 
1920, с. Архангелівка Барвінківсько- 
го р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


ВОРОНКОВ Микола Васильо- 
вич, 1916, с. Архангелівка. Пропав 
без вісті у 1943. 


ВОРОНКОВ Микола Петрович, 
1913, с. Архангелівка. Пропав без 
вісті у берез. 1944. 


ГЛИНКА Григорій Мусійович, 
1911, с. Благодатне. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ГОМА Володимир Назарович, 
1904, с. Благодатне. Рядовий. Заги- 
нув у серп. 1944. 

ГОРЧАРОВ Іван Іванович, 1919, 
с. Олександрівка. Пропав без вісті 
у січ. 1944. 
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ГОРБ Павло Прокопович, 1909, 
с. Архангелівка. Рядовий. Загинув 
у груд. 1943. Похований: м. Запо- 
ріжжя. 


ГОРДЄЄВ Михайло Сергійович, 
1913, с. Олександрівка Барвінків- 
ського р-ну. Пропав без вісті у жовт. 
1941. 


ГОРДЄЄВ Микола Тихонович, 
1923, с. Благодатне. Призваний Ко- 
стянтинівським РВК Донецької обл. 
Пропав без вісті у 1941. 


ГРАЧОВ Микола Петрович, 
1924, м. Маріуполь. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1943. 


ГРИГОРОВ Іван Іванович, 1919, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Пропав без вісті у 1944. 


ГУБЕНКО Степан Павлович, Ма- 
линівська сільрада Барвінківського 
р-ну. Рядовий. Загинув у січ. 1944. 


Д 


ДАВИДЧЕНКО Василь Михай- 
лович, 1925, с. Федорівка. Серж. 
Загинув у лют. 1945. Похований: 
Угорщина. 

ДАВИДЧЕНКО (Їван Михайло- 
вич, 1920, с. Данилівка. Загинув. 

ДАВИДЧЕНКО Микола Харлам- 
пович, 1920, с. Федорівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 

ДАВИДЧЕНКО Михайло Андрі- 
йович, 1904, с. Федорівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у верес. 1942. 

ДАВИДЧЕНКО Олександр Ми- 
хайлович, 1918, с. Данилівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у квіт. 1945. 

ДЕМ'ЯНЕНКО Яків Сергійович, 
1912, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1944. 

ДЕНІН Іван Васильович, 1925, 
с. Данилівка. Мол. серж. Помер від 
ран у госпіталі у берез. 1948. Похо- 
ваний: м. Слатіна, Румунія. . 
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Похований: с. Катьощине Томаків- 


ського р-ну Дніпропетровської обл. 

ГУКОВ Василь Федорович, 
1907, с. Конопище Воронезької обл., 
Росія. Рядовий. Помер у полові 
у листоп. 1941. 

ГУКОВ Іван Григорович, 1917, 
м. Конопище Воронезької обл., 
Росія. Призваний Слов'янським МВК 
Донецької обл. Ст-на. Загинув у квіт. 
1943. Похований: с. Дякове Антра- 
цитівського р-ну Луганської обл. 

ГУКОВ іван Олександрович, 
с. Архангелівка. Ст-на. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: с. Дякове 
Антрацитівського р-ну Луганської 
обл. 

ГУЛЯЄВ Василь Костянтинович, 
1903, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ГУЛЯЄВ Іван Васильович, с. Да- 
нилівка. Помер від ран 30.08.1944. 


ДЕНІН Іван Сергійович, 1916, 
с. Данилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1942. 


ДЕНІН Микола Якович, 1922, 
с. Данилівка. Серж. Помер від ран 
у серп. 1944. Похований: с. Горбуни 
Слободзейського р-ну, Молдова. 

ДЕНІН Петро Петрович, 1921, 
с. Данилівка Барвінківського р-ну. 
Рядовий. Загинув у трав, 1944. По- 
хований у р-ні м. Бендери, Молдова. 

ДЕНІН Юхим  Арсенійович, 
1911, с. Данилівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Лики 
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл, 

ДОВБНЯ Антон Васильович, 
1908. Пропав без вісті у берез. 1944. 

ДОНАТ Людвіг Войцехович, 
1906, с. Демидівка Вінницької обл. 
Мол. серж. Пропав без вісті у черв. 
1942. 


ДОРОТЕНКО Микола Якович, 
1913, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 
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ДУБИНЕЦЬ Георгій Миколайович, 
1902, смт Загорця Вітебської обл., 
Бєларусь. Призваний Залозецьким 
РВК Тернопільської обл. Політрук. 
Загинув у лип. 1943. Похований: 
Жиздринський р-н Орловської обл. 

ДУДНИК (Андрій 94 Павлович, 
1912, с. Подолівка. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


Ж 


ЖИЛКІН Микола Федорович, 
1905, с. Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт, 1943. 


ЖУДІН Олексій Максимович, 
1918, с. Мала Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 


З 


ЗАВИЗИСТУП Гаврило Данило- 
вич, с. Данилівка. Призваний Доне- 
цьким ОВК. Пропав без вісті у серп. 
1943. 


ЗАВИЗИСТУП Яків Данилович, 
1925, с. Данилівка. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 


ЗЕМЛЯНИЙ Василь Іванович, 
1915, с. Данилівка. Помер від ран 
у листоп. 1943. Гіохований: с. Звоне- 
цьке Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 


ЗЕМЛЯНИЙ Петро Степанович, 
1918, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


ЗИМЕНКО Іван Петрович, 1922, 
с. Подолівка. Ст. серж. Загинув 
у лют. 1944. Похований: с. Короле- 


ДУДНИК Василь Павлович, 1903, 
с. Семенівка. Мол. серж. Загинув 
у квіт. 1943. Похований: с. Тамань 
Темрюкського р-ну Краснодарсько- 
го краю, Росія. 


ДЯЧЕНКО Василь Данилович, 
1920, с. Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


вий. Загинув у лют. 1944. Похований: 
с. Воронцівка Новоодеського р-ну 
Миколаївської обл. 

ЖУКОВ Яків Родіонович, 1910, 
Близнюківський р-н Харківської обл. 
Пропав без вісті у 1942. 

ЖУЛІЙ Іван Володимирович, 
1921, с. Семенівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Пропав 
без вісті у верес. 1941. 


вичі Глибоцького р-ну Вітебської 
обл., Беларусь. 


ЗИМЕНКО Лідія Федорівна, 
1923. Загинула у 1945. 


ЗИМЕНКО Михайло Олексійо- 
вич, 1913, с. Подолівка. Рядовий. 
Загинув у груд. 1944. Похований: 
Угорщина. 


ЗИМЕНКО Никифор Володими- 
рович, 1903, с. Подолівка. Призваний 
Іркутським ОВК, Росія, Пропав без 
вісті у 1942. ) 


ЗИМЕНКО Петро Єгорович, 
1900, с. Подолівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у жовт. 1943. Похований: 
с. Військове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ЗОЛОТАРЬОВ Роман Якович, 
с. Данилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1941. 
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ІВАНОВ Василь Степанович, 
1910, с. Подолівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: Солонян- 
ський р-н Дніпропетровської обл. 

ІВАНОВ Григорій Степанович, 
с. Подолівка. Ст. серж. Загинув 
у лют. 1944. Похований: с. Гусево 
Оленінського р-ну Тверської обл., 
Росія. 

ІВАНОВ Іван Степанович, 1916, 
с. Данилівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


КАЛУГІН Михайло Васильович, 
1908, с. Архангелівка Барвінківсько- 
го р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

КАПЛЮВАЦЬКИЙ Дмитро Олек- 
сійович, 1910, м. Барвінкове. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


КАРПЕНКО Їван Степанович, 
1909. Пропав без вісті у листоп. 1943. 


КИРЕЄВ Іван Миколайович, 
1905, м. Дзержинськ Донецької 
обл. Загинув у 1943. Похований: 
с. Грушівка Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

КОВАКА Лаврентій Фадейович, 
1904, с. Архангелівка. Рядовий. За- 
гинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Грушівка Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. - 

КОВАКА Яків Фотійович, 1906, 
с. Архангелівка. Рядовий. Помер від 
ран у серп. 1945. Похований: м. Львів. 

КОВАЛЬОВ (Їван Касьянович, 
1911, с. Мала Андріївка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1942. 

КОВАЛЬОВ Михайло Митрофа- 
нович, 1905, с. Данилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


ІВАНОВ Михайло Степанович, 
1913, с. Данилівка. Рядовий. Загинув 
у січ. 1942. Похований: с. Семенівка 
Рославльського р-ну Смоленської 
обл., Росія. 


ІВАНОВ Олексій Степанович, 
1906, с. Подолівка Барвінківського 
р-ну. Пропав без вісті у 1941. 


ІНДЮКОВ Іван Петрович, 1909, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 


ІНДЮКОВ Яків Петрович, 1915, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1944. 


КОВТУН Василь Іванович, 1920, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

КОВТУН Олексій 9 (Іванович, 
1922, с. Подолівка. Загинув у квіт. 
1945. Похований: м. Берлін, Німеч- 
чина. 

КОВТУН Петро Лазарович, 
1906, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у 1943. 

КОВТУН Сергій Пантелійович, 
1907, с. Подолівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 


КОЗЛОВ Микола Якович, 1924. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

КОЛЯЗІН Федір Васильович, 
1908, с. Федорівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Пуляки Городоцького р-ну Вітеб- 
ської обл., Бєларусь. 

КОНДРА Григорій Васильович, 
1922, с. Архангелівка. Рядовий. За- 
гинув у лют. 1943. Похований: с. Три- 
тузне Солонянського р-ну Дніпро- 
петровської обл. 

КОНДРА Сергій Андрійович, 
1916, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у серп. 1941. 

КРАВЧЕНКО Василь Пимоно- 
вич, 1906, с. Данилівка. Загинув 
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у жовт. 1944. Похований: с. Чукарці, 
Югославія. 

КРАВЧЕНКО Іван Олексійович, 
1918, с. Данилівка. Пропав без вісті 
у 1943. 

КРАВЧЕНКО Павло Олексійо- 
вич, 1911, с. Данилівка. Пропав без 
вісті у берез. 1943. 

КУДМИНОВ Іван Павлович, 1906, 
с. Соснівка Орловської обл., Росія. 
Рядовий. Загинув у жовт. 1942. 

КУЗНЄЦОВ Андрій Степанович, 
1898, с. Олександрівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Рядо- 
вий. Загинув у лип. 1942. Похований: 
Луганська обл. 

КУЗНЄЦОВ (щїІван Антонович, 
Рядовий. Помер від ран у берез. 
1943. Похований: с. Жихарево Кі- 
ровського р-ну Ленінградської обл., 
Росія. 

КУЗНЄЦОВ Леонід Микхайло- 
вич, 1926, Данилівська сільрада Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Пропав без вісті у жовт. 1943. 


Л 


ЛЕВЧЕНКО щВасиль Гнатович. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 


ЛЕВЧЕНКО Василь Степанович, 
1913. Рядовий. Загинув у лют. 1943. 
Похований: Ростовська обл., Росія. 


ЛЕВЧЕНКО Володимир Тимофі- 
йович, 1926, с. Архангелівка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Помер від ран у берез. 1945. 
Похований: с. Фехерварчурго, Угор- 
щина. 


ЛЕВЧЕНКО Григорій Микито- 
вич. Пропав без вісті. 
ЛЕВЧЕНКО Сергій Митрофано- 


вич, 1916, с. Архангелівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 
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КУЗНЄЦОВ Олексій Іванович, 
1911, с. Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у 1941. 

КУЗНЄЦОВ Павло Степанович, 
1909, ст. Диліївка Дзержинської 
міськради Донецької обл. Помер 
від ран у берез. 1943. Похований: 
с. Зимниці Думиницького р-ну Ка- 
лузької обл., Росія. 


КУЗЬМИН Данило Миронович, 


1901, с. Подолівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 


КУЗЬМИН Іван Васильович. Ря- 
довий. Помер від ран у січ. 
1945. Похований: с. Ольжебовище, 
Польща. 

КУЗЬМИН Іван Іванович, 1915, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 


КУЛИНИЧ Олексій Трохимович, 
ст. Язикове, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий. Загинув у лип. 
1943. Похований: Ізюмський р-н 
Харківської обл. 


ЛЕКСИКОВ Василь Олексійо- 
вич, 1920, с. Данилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЛЕОНОВ  Їван Михайлович, 
1924, с. Олександрівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1942. 


ЛЕОНОВ Леонід Федотович, 
1912, с. Олександрівка Барвінків- 
ського р-ну. Пропав без вісті у 1941. 


ЛИМАР Петро Семенович, 
1923, с. Гаврилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 

ЛИСЕНКО Микола Назарович, 
1916, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 

ЛИСЕНКО Петро Назарович, 
1923, с.. Данилівка Барвінківського 


р-ну. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1944. 
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ЛИТВЯКОВ Петро Максимович, 
1923, с. Високе Чернігівської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ЛІННИК Олександр Логвино- 
вич, 1900, с. Подолівка. Призваний 
Краматорським МВК Донецької обл. 
Рядовий. Помер від ран у січ. 1945. 
Похований: м. Будапешт, Угорщина. 

ЛУКАШОВ Григорій Митрофа- 
нович, 1907, с. Подолівка. Рядовий. 
Загинув у берез. 1944. Похований: 


м 


МАКСИМИШИН Віктор Васильс- 
вич, 1925. Загинув у берез. 1945. 
Похований: Угорщина. 


МАМЕНКО Федір (Іванович, 
1914, с. Благодатне Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


МАНЦЕВ Микола Михайлович, 
1922, с. Велика Андріївка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


МЕЛЬНИК Андрій Павлович, 
1924, с. Подолівка. Пропав без вісті 
у 1944. 


МЕЛЬНИК Дмитро Дмитрович, 
1914. Пропав без вісті. 


МЕЛЬНИК Дмитро Петрович, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у лют. 1944. 


МИНЧЕНКО Степан Федоро- 
вич, 1907, с. Олександрівка. Рядо- 
вий. Загинув у груд. 1941. Похова- 
ний: Орловська обл., Росія. 

МИРОНЕНКО 4щ4Шван Павлович 
(Миколайович), 1924, с. Архангелів- 
ка. Рядовий. Помер від ран у січ. 
1944. Похований: с. Баркове Тома- 
ківського р-ну Дніпропетровської 
обл. 


с. Зелений Гай Широківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


ЛУКАШОВ Олексій Митрофа- 
нович, 1925, с. Подолівка. Серж. 
Загинув у берез. 1944. Похований: 
с. Зелений Гай Широківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 


ЛЯШЕВСЬКИЙ Адам Максимо- 


вич, 1920, с. Олександрівка. Рядо- 
вий. Пропав: без вісті у лип. 1942. 


МИТІН Микола Якимович, 1906, 
с. Подолівка Барвінківського р-ну. 
Рядовий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

МИТІН Микола Якович, 1916, 
с. Подолівка. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1941. 

МИТІН Митрофан Митрофано- 
вич, 1909, с. Подолівка. Рядовий, За- 
гинув у квіт. 1944. Похований: с. Па- 
ланка, Молдова. 

МИТІН Тихін Павлович, 1905, 
с. Подолівка, Пропав без вісті. 

МИТІН Яків Якович, 1919, с. По- 
долівка. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 

МОЛЧАНОВ Микита Тихонович, 
1901, Урицький р-н Орловської обл., 
Росія. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1943. 


МОТОВ Валентин Михайлович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Загинув у квіт. 1942. Похований: 
с. Глибока Макатиха Слов'янського 
р-ну Донецької обл. 


МОТОВ іван Мусійович, 1902, 
с. Благодатне. Пропав без вісті 
у 1943. 


МОТОВ Семен Романович, 
1908, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Пропав без вісті. 


МУРАШКО Максим Якимович, 
1911, с. Високе Орловської обл., 
Росія. Загинув у жовт. 1943. Похова- 
ний: с. Привільне Солонянського 
р-ну Дніпропетровської обл. 
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НАБОКА Петро Миронович, 
1922, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Матрос. Пропав без вісті 
у 1942. 

НЕДОРУЄВ Петро Миколайо- 
вич, 1908, с. Данилівка Барвінків- 
ського р-ну. Пропав без вісті. 


о 


ОМЕЛЯНЕНКО Григорій Андрі- 
йович, 1914, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ОМЕЛЬЧЕНКО Андрій Петро- 
вич, 1908, с. Архангелівка. Призва- 
ний Краматорським МВК Донецької 
обл. Ст. серж. Пропав без вісті 
у трав. 1944. 


ОМЕЛЬЧЕНКО Олексій Петро- 


п 


ПАВЛЕНКО Яків Федорович. 
Пропав без вісті. 


ПАВЛОВ Володимир Іванович, 
1899. Рядовий, Загинув у груд. 1942. 


ПАВЛОВ Павло Володимиро- 
вич, 1924, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Рядовий, 195 сд., 
сапер. Пропав без вісті 27.02.1943. 


ПАВЛЮТКІН Сергій Володими- 
рович, 1918, Барвінківський р-н Хар- 
ківської обл. Загинув у жовт. 1943. 


ПАЩЕНКО Дмитро Іванович, 
1920, с. Архангелівка, К-р відділ. 
зв'язку. Загинув у січ. 1943. Похова- 
ний: с. Корчміно Ленінградської 
обл., Росія. 


НІКІТІН Павло Єгорович, 1904, 
с. Кокарево Орловської обл., Росія. 
Рядовий. Помер від хвороби у трав. 
1943. Похований: с. Красний Курган 
Курської обл., Росія. 


НОВИК Олександр Ілліч, 1917, 
с. Подолівка. Ст. серж. Загинув 
у лип, 1943. Похований: с. Кочер 
Орловської обл., Росія. 


вич, 1910, с. Архангелівка Барвін- 
ківського р-ну. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Широке 
Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Яків Миколайо- 
вич, 1911, с. Архангелівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у груд. 1941. 

ОНИЩЕНКО Сергій Ігнатович, 
1915, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ОСЬМУХА Олексій Андрійович, 
1911, Волгоградська обл., Росія. Ря- 
довий. Пропав без вісті у жовт. 1941. 


ПАЩЕНКО Іван Іванович, 1911, 
с. Архангелівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1941. 


ПАЩЕНКО Мефодій Митрофа- 
нович, 1907, с. Архангелівка. Серж. 
Загинув у серп. 1942. Похований: 
с. Дугна Ульянівського р-ну Калузь- 
кої обл., Росія. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Матвій Михайло- 
вич, 1912, с. Мала Андріївка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Петро Опанасо- 
вич, 1906, с. Мала Андріївка Барвін- 
ківського р-ну Харківської обл. Ря- 
довий. Помер у полоні у груд. 1942. 

ПЄТУХОВ Іван Олексійович, 
1913, с. Данилівка Барвінківського 


р-ну. Мол. лейт., к-р взв. Пропав 
без вісті у 1942. 
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ПІВТОРАК Митрофан Прохоро- 
вич, 1923, с. Федорівка. Пропав 
без вісті у лют. 1943. 

ПІВТОРАК Петро Олексійович, 
1920, с. Федорівка. Ст. лейт. Заги- 
нув у берез. 1943. Похований: 
м. Санкт-Петербург, Піскарьовське 
клад., Росія. 

ПІДНЕБЕСНИЙ Микола Йосипо- 
вич, 1925, Харківська обл. Серж. 
Загинув у лют. 1944. Похований: 
с. Орлівка Царичанського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 

ПІСКАРЬОВ Василь Григоро- 
вич, 1926, с. Данилівка. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1945. Похований: 
м. Тирелі, Латвія. з 

ПІСКАРЬОВ Василь Іванович, 
1918, с. Данилівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Широке Солонянського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 

ПІСКАРЬОВ іван Михайлович, 
1918, с. Данилівка. Ст-на. Пропав 
без вісті у берез. 1944. 

ПІСКАРЬОВ Микола Микхайло- 
вич, 1922, с. Данилівка. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1943. 

ПІСКАРЬОВ Олексій Михайло- 
вич, 1914, с. Данилівка. Рядовий. 
Загинув у січ. 1944. 

ПІСКУНОВ Петро Петрович, 
с. Данилівка. Рядовий. Загинув у ли- 
стоп. 1943. Похований: с. Широке 


РЕШТАК Василь Семенович, 
1909, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 

РЕШЕТНЯК Леонтій Павлович, 
1897, м. Барвінкове. Рядовий. По- 
мер у полоні у верес. 1943. 

РЕШЕТОВ Борис Семенович, 
1909, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Ст. серж. Загинув 


Солонянського р-ну Дніпропетров- 
ської обл. 

ПОГАРСЬКИЙ Андрій Іванович, 
Суражський р-н Брянської обл. 
Ст. лейт. Загинув у лип. 1943, Похо- 
ваний: ст. Прохоровка, Бєлгородська 
обл., Росія. 

ПОГАРСЬКИЙ Василь Іванович, 
1923, Суражський р-н Брянської 
обл. Росія. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав. 1943. 


ПОДОЛЬСЬКИЙ Микола Анд- 
рійович, 1922, с. Велика Андріївка 
Барвінківського р-ну Харківської 
обл. Пропав без вісті у жовт, 1943. 

ПОЛЯКОВ Сергій Дмитрович, 
1920, с. Олександрівка. Рядовий. 
Загинув у січ. 1944. Похований: 
с. Зоря Нікопольського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 


ПОТЕБЕНЬКО Єгор (Іванович, 
1923, с. Павлівка Барвінківського 
р-ну. Загинув у 1943. Похований: 
с. Благодатне Барвінківського р-ну 
Харківської обл. 

ПРИТУЛА Тимофій Тихонович, 
1914, м. Краматорськ Донецької 
обл. Рядовий. Помер у серп. 1943 
у полоні. 

ПРИЙМАК Федот Данилович, 
1904, с. Олександрівка. Загинув. 

П'ЯТЕНКО Степан Логвинович, 
1910, с. Федорівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют, 1943. 


17.07.1943. Похований: Барвінків- 
ський р-н Харківської обл. 


РЕШЕТОВ шМикола (Іванович, 
1921, с. Олександрівка. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 


РЕШЕТОВ Петро Кіндратович, 
с. Олександрівка. Рядовий. Загинув 
у жовт. 1943. Похований: с. Друже- 
любівка Вільнянського р-ну Запо- 
різької обл. 


РИБАЛКО Олександр  Олек- 
сандрович, 1915, с. Данилівка. 


ість ільсаіьня 
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Ст-на. Помер від хвороби у груд. 
1944. Похований: с. Свобода Келе- 
цького воєвод., Польща. 

РИКУПОВ Олексій Прокопович, 
1912, с. Данилівка. Загинув у 1942. 
Похований: Харківська обл. 

РОГАНОВ Ілля Якович, 1904, 
с. Олександрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у берез. 1942. 

РОГАНОВ Микола Якович, 
1913, с. Олександрівка. Рядовий. За- 
гинув у берез. 1945. Похований: 
м. Гданськ, Польща. 


РОГАНОВ Михайло Федоро- 
вич, 1910, с. Олександрівка. Рядо- 
вий. Загинув у квіт. 1944. Похова- 
ний: с. Червоне Тираспільського р-ну, 
Молдова. 

РОГАНОВ Петро Федорович, 
с. Олександрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1943. 

РОГАНОВ Стефан Якович, 1890, 
с. Олександрівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

РОГОВ Василь | Андрійович, 
с. Данилівка. Рядовий. Загинув 
у серп. 1943. 

РОЗСОХА Григорій Дмитро- 
вич, 1911, с. Архангелівка. Рядовий. 
Загинув у жовт. 1943. Похований: 
Солонянський р-н Дніпропетров- 
ської обл. 

РОЗСОХА Григорій Опанасо- 
вич, 1920, с. Архангелівка. Рядовий. 
Загинув у квіт. 1944. Похований: 
с. Смілин Старовижівського "р-ну 
Волинської обл. 

РОЗСОХА Тихін Арсенійович, 
1914, с. Архангелівка. Рядовий. 


С 


САВИНКІН Володимир (Івано- 
вич, 1912, Орловська обл., Росія. 
Похований поблизу м. Мінськ, Бєла- 
русь. 

САВЧЕНКО Василь Єлисейович, 
1920, с. Данилівка. Загинув. 
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Помер від хвороби. Похований: НІі- 
меччина. 7 

РОЗСОШЕНКО (Іван Опанасо- 
вич, 1916, с. Архангелівка. Загинув 
14.12.1944. Похований: м. Сольнок, 
Угорщина. 

РОЗСОШЕНКО Микола Опана- 
сович, 1908, с. Архангелівка. Рядо- 
вий. Загинув у жовт. 1943. Похова- 
ний: с. Ліски Менського р-ну Черні- 
гівської обл. 


РОЖКОВ Петро Федорович, 
1908, с. Олександрівка. Пропав без 
вісті у 1943. 


РОМАНЕНКО (|Їван Герасимо- 
вич, 1916, с. Олександрівка. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


РОМАНЕНКО Іларіон Федоро- 
вич, 1906, с. Олександрівка. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


РУБАХА Сергій Давидович, 
1910, с. Архангелівка. Призваний 
Краматорським МВК Донецької обл. 
Рядовий. Загинув у лип. 1941. 


РУКАСОВ Іван Іванович, 1906, 
с. Подолівка. 


РУКАСОВ Федот Олексійович, 
1904, с. Подолівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у квіт. 1944. 


РЯБКО іван Григорович, 1914, 
с. Подолівка, Рядовий. Загинув у бе- 
рез. 1944. Похований: с. Катеринів- 
ка Перша  Любашівського р-ну 
Одеської обл. 


РЯБЧЕНКО Сидір Данилович, 
1909, с. Семенівка Близнюківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. За- 
гинув у лип. 1941. 


САВЧЕНКО Микола Олександ- 
рович, Барвінківський р-н Харків- 
ської обл. Ст. серж. Загинув у жовт. 
1943. Похований: м. Кривий Ріг Дні- 
пропетровської обл. 

САВЧЕНКО Петро Вакулович. 
Загинув. 
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САЛЮК Петро Петрович, 1898, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Загинув у 1942. Похований: с. Благо- 
датне Барвінківського р-ну Харків- 
ської обл. 

САМОЙЛОВ Іван Олександро- 
вич, 1906, с. Андріївка Барвінків- 
ського р-ну. Пропав без вісті у 1942. 

САМОЙЛОВ Микола Іванович, 
1910, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

САМОЙЛОВ Михайло Михай- 
лович, 1910, с. Данилівка. Рядовий. 
Загинув у листоп. 1943. Похований: 
с. Францевка Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

СЕНЧИЛО їЇван Аркадійович, 
1922, м. Сураж Брянської обл., 
Росія. Загинув у серп. 1942. Похова- 
ний: Смоленська обл., Росія. 

СЕМЕНУХА Їван Опанасович, 
1911, с. Подолівка Барвінківського 
рону | Харківської обл. Загинув 
у 1943. Похований: Дніпропетров- 
ська обл. 

СЕРДЮК Павло Тимофійович. 
Пропав без вісті у листоп. 1943, 

СИДОРЧЕНКО Іван Васильович, 
1922, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1944. 

СИДОРЧЕНКО Олексій Лук'я- 
нович. Пропав без вісті у груд. 1943. 

СИНЕНКО Михайло Сергійович, 
с. Данилівка Барвінківського р-ну. 
Призваний Костянтинівським РВК 


т 


ТАРАСОВ Влас Родіонович, 
1911, с. Федорівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ТЕЛИЧКО Леонід Назарович, 
с. Подолівка Барвінківського р-ну. 
Загинув 23.07.1943. Похований: 
с. Їванівка Ізюмського р-ну Харків- 
ської обл. 

ТЕЛИЧКО Михайло Михайло- 
вич, 1909, с. Данилівка. Рядовий. 
Загинув у жовт. 1943. Похований: 


Донецької обл. Пропав без вісті 
у 1943. 


СИНИЦЬКИЙ Григорій Омеля- 
нович, 1910, с. Данилівка. Загинув. 

СНІЖКОВИЙ Харламп Панфі- 
лович. Пропав без вісті у 1944. 

СОКОЛ Василь Йосипович, 
1919, Барвінківський р-н Харківської 
обл. Загинув у 1942. 

СОКОЛ Василь Опанасович, 
1914, с. Семенівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Серж. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

СОКОЛ Іван Опанасович, 1911, 
с. Семенівка Близнюківського р-ну. 
Загинув у 1942. 


СОЛОДОВНИК (Іван Васильо- 
вич, 1911, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1942. 


СОЛОТКІН Василь Дмитрович, 
1923. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 


СПИЦИН Федір Олександро- 
вич, Барвінківський р-н. Мол. серж. 
Загинув у лют. 1944. Похований: 
с. Жердянка Нарвського р-ну, 
Естонія. 


спиця Ілля Семенович, 
с. Федорівка. Рядовий. Загинув 
у лип. 1944. Похований: Вітебська 
обл., Бєларусь. 


СПИЦЯ Микола Семенович, 
1904, с. Федорівка. Загинув. 


с. Військове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 

ТЕЛИЧКО Федір Федорович, 
1909, с. Данилівка. Рядовий. Загинув 
у листоп. 1943. Похований: с. Широ- 
ке Солонянського р-ну Дніпропет- 
ровської обл. 

ТКАЧОВ Павло Сергійович, 
1912, с. Подолівка. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ТОРЯНИК Олексій Данилович, 
1918, с. Благодатне. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

ТУРКОВ Трохим Антонович, 
1901, с. Данилівка. Рядовий. Пропав 
без вісті. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


У 


УСОВ Сергій Іванович, 1903, 
Орловська обл., Росія. Рядовий. За- 
гинув 14.12.1943. Похований: с. Но- 
вофедорівка Вільнянського р-ну 
Запорізької обл. 


Ф 


ФЕСЕНКО Гаврило Платонович, 
1917, с. Павлівка Харківської обл. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ФІЛІПЕНКО Іван Гнатович. За- 
гинув. 

ФІЛІПЕНКО Петро (Іванович, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Загинув у груд. 1942. 


Х 


ХИЖНЯК Савелій Олександ- 
рович, 1910, с. Федорівка. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

ХЛУДОВ Іван Костянтинович, 
1918, с. Архангелівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув 8.12.1942. 


ЦИБІН Петро Єлисейович, 1907, 
с. Мала Андріївка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті у 1943. 


ч 


ЧЕПУРНИЙ Федір Олександро- 
вич, 1908, с. Данилівка. Загинув. 

ЧУГУЙ Микола Володимирович, 
1912, с. Гусарівка Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1943. 


19" 
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Ш 


ШЕВЧЕНКО (Їван Ілліч, 1910. 
Призваний Чертковським РВК Ро- 
стовської обл., Росія. Загинув у ве- 
рес. 1943. Похований: с. Данилівка 
Барвінківського р-ну. 

ШЕЛЕСТ Іван Дмитрович, 1921, 
с. Подолівка. Рядовий. Загинув 
у верес. 1943. Похований: с. Ново- 
олександрівка Запорізького р-ну 
Запорізької обл. 

ШЕЛЕСТ (щван 0 Олексійович, 
1924, с. Подолівка. Рядовий. Заги- 
нув 13.01.1944. Похований: с. Ната- 
лівка Дніпропетровської обл. 


ШЕЛЕСТ (Їван Якович, 1918, 


с. Федорівка. Рядовий. Загинув 
18.01.1943. 
ШЕЛЕСТ Микола Петрович, 


1903, с. Подолівка. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ШЕЛЕСТ шМихайло Іванович, 
1910, с. Благодатне. Рядовий. Про- 
пав без вісті у жовт, 1943. 

ШЕЛЕСТ Олексій Якович, 1904, 
с. Подолівка. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


щ 


ЩЕБЛЬОВ Леонід Йосипович, 
1923, с. Благодатне. Загинув у квіт. 
1942. 

ЩИКОВСЬКИЙ (їван Семено- 
вич, 1924, Харківська обл. Мол. 
серж. Пропав без вісті у черв. 1942. 


ЯКОВЕНКО Михайло Федоро- 
вич, 1914, м. Барвінкове, Рядовий. 
Загинув у трав. 1943. Похований: 
Смоленська обл., Росія. 


ШЕЛЕСТ Пантелій Петрович, 
1908, с. Подолівка Барвінківського 
р-ну. Рядовий. Загинув у листоп. 1943. 
Похований: Жовтнева сільрада Кри- 
ничанського р-ну  Дніпропетров- 
ської обл. 

ШЕЛЕСТ Петро Петрович, 1909, 
с. Подолівка. Загинув у жовт. 1943. 
Похований: с. Новотернуватка Со- 
лонянського р-ну 4|Дніпропетров- 
ської обл. 

ШЕСТОВ Іван Павлович, 1910, 
с. Подолівка. Загинув 44.09.1943. 
Похований: с. Заводи Ізюмського 
р-ну Харківської обл. 

ШИЛЕНКО Василь Григорович, 
1916, с. Архангелівка. Рядовий. За- 
гинув у січ. 1942. Похований: 
м. Добропілля Донецької обл. 

ШИЛЕНКОВ Дмитро Якович, 
1918, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у берез. 1943. 

ШИЛЕНКОВ Олександр Якович, 
1922, с. Архангелівка. Рядовий. Про- 
пав без вісті у груд. 1944. 

ШИЛОБОКОВ Павло Тихоно- 
вич, с. Олександрівка. Помер від 
ран у жовт. 1943. Похований: с. Ва- 
сильківка Васильківського р-ну Дні- 
пропетровської обл. 


ЩМИКОВСЬКИЙ Семен Васильо- 
вич. Загинув. 


ЩОЛОК Іван Семенович, 1912, 
с. Архангелівка. Рядовий. Помер від 
ран у листоп. 1943. Похований: 
с. Військове Солонянського р-ну 
Дніпропетровської обл. 
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ПОІЇМЕННИЙ СПИСОК 
ПАРТИЗАНІВ І ПІДПІЛЬНИКІВ 
БАРВІНКІВСЬГОГО РАЙОНУ, 
ПОЛЕГЛИХ У БОРО ЬБІ В РОКИ ВІЙНИ 


ГОЛОВКО Григорій Васильо- 
вич, 1918, м. Барвінкове. Партизан. 
Загинув | 4.04.1944. | Похований: 
с. Толпіно Толочинського р-ну. 


ДЖЕЖЕРЯ Іван Петрович, 1910, 
м. Барвінкове Харківської обл. Пар- 
тизан. Пропав без вісті 6.10.1941. 

ЗАВИЗИСТУП Іван Федосійо- 
вич, 1903, с. Червоний Лиман Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 
Партизан. Загинув у 1943. Похова- 
ний: с. Червоний Лиман Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. 


МИРОНЕНКО |Їлля Петрович, 
м. Барвінкове Харківської обл. Пар- 
тизан. Загинув 3.11.1943, 


МОЛЧАНОВА Анастасія іванів- 
на, 1902. Заги гла від рук фашистів. 


САМОЙЛОВ Олександр Яки- 
мович, 1878, с. Іванівка Барвінків- 
ського р-ну Харківської обл. Заги- 
нув від рук фашистів у 1942. 


СОВА Василь Іванович, 1896, 
с. Червоний Лиман. Боєць партизан- 
ського загону. Загинув у жовт. 1942, 
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ДОДАТКОВИЙ ПОЇМЕННИЙ СПИСОК 
ПОЛЕГЛИХ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ 
У ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

1941--1945 рр., ПРИЗВАНИХ 
БАРВІНКІВСЬКИМ РАЙВІЙСЬККОМАТОМ 


А 


АБРАМОВ Григорій Пантелійо- 
вич, 1922. Рядовий. Загинув 
17.02.1943. Похований: Запорізька 
обл. 

АБРАМОВ Макар Прокопович, 
1909, с. Грушуваха Барвінківського 
р-ну Харківської обл. Пропав без 
вісті. 

АБРАМОВ Олексій Дмитрович, 
1916. Рядовий. Загинув 7.03.1942. 
Похований: Тверська обл., Росія. 

АВРАМЕНКО Іван Федорович, 
1911. Рядовий. Загинув 10.05.1942. 
Похований: Шевченківський р-н 
Харківської обл. 

АНДРЮЩЕНКО (Іван Захаро- 
вич, 1923. Ст. длейт. Загинув 


БАБАК Микола Йосипович, 1918. 
Рядовий. Пропав без вісті у 1943. 

БАБЕНКО Михайло Йосипович, 
1901. Рядовий. Загинув 29.09.1942. 
Похований: Донецька обл. 

БАЙДУЖИЙ Антон Степанович, 
1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

БАКУМЕНКО Григорій Авер'я- 
нович. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип, 1942. 

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Григорій Лук"- 
янович, 1916. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


7.09.1943. Похований: Слов'янський 
р-н Донецької обл. 

АНДРЮЩЕНКО Федір Григо- 
рович, 1909. Рядовий. Загинув 
24.03.1945. 

АНТОНЕНКО Василь Якимович, 
1918. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 

АНТОНЕНКО Василь Іванович, 
1908. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1945. 

АНЮЖХІН Василь Семенович, 
1916. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 

АСТРЯГІН Павло Максимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

АРХИМЕНКО (Їван Арсентійо- 
вич, 1899. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 


БАРАБАШ (Іван Миколайович, 
1917. Рядовий. Загинув 15.07.1943. 
Похований: м. Ізюм Харківської обл. 

БАРЧУК Михайло Іванович, 
1922. Загинув у 1945. Похований: 
Німеччина. 

БЕЛАНОВ Яків Семенович, 
1913. Ст. лейт. Загинув 4.01.1944. 
Похований: Вітебська обл., Бєла- 
русь. 

БЕЛОШАПКА Харитон Архипо- 
вич, 1907. Рядовий. Загинув 
23.08.1942. Похований: Можайський 
р-н Московської обл. 

БЕЛОЗІР Іван Іванович, 1921. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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БЕЦЕНКО Олексій Семенович, 
1925, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1943. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

БІЛОЗЕРОВ Сергій Михайло- 
вич, 1923. Рядовий. Загинув у 1942. 
Похований: Ленінградська обл. 

БІЛОКОНЬ Костянтин Семе- 
нович, 1900, с. Грушуваха. Призва- 
ний у 1941. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


БІЛИК Михайло Карпович, 1924, 
с. Грушуваха. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1944. 

БОВТ Сергій Павлович, 1908. 
Мол. лейт. Загинув у берез. 1944. 
Похований: Вітебська обл. Бєла- 
русь. 

БОГДАН Василь 0 Пилипович, 
1909. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1942. 

БОЙКО Іван Кузьмич, 1911. Ря- 
довий. Загинув у лют. 1945. Похова- 
ний: Латвія, 

БОЛДИРЕВ Павло Юхимович, 


1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1942. 


ВАЙЛОВ Панас  Демидович, 
1900. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп, 1941. 


ВАЩЕНКО Михайло Іванович, 
1922. Лейт. Загинув у січ. 1944. 
Похований: Шимський р-н Новго- 
родської обл. 


ВЕРБИЦЬКИЙ їван Тихонович, 
1920. Ст. серж. Загинув у жовт, 1944. 
Похований: Угорщина. 


ВЕРБИЦЬКИЙ Гаврило Данило- 
вич, 1914, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув 13.10.1944. Похований: Ста- 
робільський р-н Луганської обл. 


БОНДАРЕВ Іван Іванович, 1902, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 31.08.1942. 

БОНДАРЕНКО Павло Якович, 
1912. Рядовий. Загинув у січ. 1942. 
Похований: Дем'янський р-н Новго- 
родської обл., Росія. 

БОНДАРЕНКО Семен Гордійо- 
вич, 1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1944. 


БУГРІЙ Микола Михайлович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942. 

БУЛИГА Кирило Степанович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 

БУКІН Іван Олександрович, 
1902. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


БУРИМИ Іван Степанович, 1911. 
Лейт. Загинув у січ. 1943. 


БУРЯК Іван Михайлович, 1915. 
Курсант військ. училища. Пропав 
без вісті у серп. 1941, 

БУРИКОВСЬКИЙ Павло Єгоро- 
вич, 1918. Ст. серж. Загинув у бе- 
рез. 1943. Похований: Дмитрівський 
р-н Курської обл. 


ВЕТЧИНКІН Яків Федотович, 
1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1944. 


ВІДІНЕЄВ Микола Васильович. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ВІДІНЕЙ Іван Пилипович, 1912. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

ВІННИК щ Василь 0 Данилович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 


ВЛАСОВ (їЇван Миколайович, 
1897. Загинув у груд. 1942. 


ВЛАСЕНКО Андрій Трохимо- 
вич, 1908. Серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


568 


ВЛАСЕНКО Григорій Володи- 
мирович, 1925. Рядовий. Загинув 
22.03.1944. Похований: Крим. 

ВЛАСЕНКО Григорій Трохимо- 
вич, 1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ВЛАСЕНКО Микола Михайло- 
вич, 1918. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 

ВЛАСЕНКО Микола Павлович. 
Мол, серж. Загинув 13.12.1944. По- 
хований: с. Бочков, Словаччина. 

ВЛАСЕНКО Федір Захарович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ВОВК Максим Андрійович. Ря- 
довий. іЇропав без вісті у лип. 1944. 

ВОВК Павло Антонович, 1924, 
с. Грушуваха. Призваний у 1942. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ВОВК Павло Васильович, 1910. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ВОВК Хома Кіндратович, 1884. 
Рядовий. Помер від ран у лют. 1943. 
Похований: Донецька обл. 

ВОВКОДАВ Яків Іванович, 1896. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 

ВОДОЛАЖСЬКИЙ Іван Мико- 
лайович. Мол. серж. Похований: 
Угорщина. 

ВОДОЛАЖСЬКИЙ Іван Опана- 
сович, 1907. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 

ВОДОЛАЖСЬКИЙ Микола Іва- 
нович, 1920. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1943. 

ВОДОЛАЖСЬКИЙ Павло Гри- 
горович. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 
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ГАВРИЛЕНКО Петро Опанасо- 
вич, 1911, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ВОДОЛАЖСЬКИЙ Тихон Григо- 
рович, 1910. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 

ВОЄВОДОВ Роман Степанович, 
1915. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ВОЗНЯК Микола Арсентійович, 
1921. Серж. Загинув у серп. 1944. 
Похований: Литва. 

ВОЙТЮК Дмитро Якимович. 
Рядовий. Помер від ран у жовт, 1943. 
Похований: Дніпропетровська обл. 

ВОЛИК (Їван Іванович, 1920. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ВОЛИК Калина Петрівна, 1892. 
Рядовий. Загинула 1.02.1943. : 

ВОЛИК Олександр Григорович, 
1922. Рядовий. Загинув 31.07.1941. 

ВОЛКОВ ілля Іванович, 1926. 
Гв. серж. Загинув 7.10.1944. Похова- 
ний: Литва. 

ВОЛКОГОНОВА Марія Кузь- 
мівна, 1920. Рядовий. Пропала без 
вісті у трав. 1942. 

ВОЛОДЧЕНКО Василь (Ївано- 
вич, м. Барвінкове, Рядовий. Помер 
від ран у трав. 1942. Похований: 
с. Ярцево Ленінградської обл. 

ВОРОНКОВ Петро Пилипогич, 
1922. Рядовий, Загинув у сі. 1942. 

ВОРОНКОВ Фадій Кирилович, 
1909. Рядовий. Загинув у жовт, 1943. 

ВОРОПАЄВ Анатолій Васильо- 
вич, 1921. Рядовий. Помер від ран 
у листоп. 1943. Похований: Запо- 
різька обл. 

ВОРОЖБА Григорій Іванович. 
Рядовий. Загинув 8.12.1943. Похо- 
ваний: с. Садове Дніпропетровської 
обл. 


ГАЛАГАН Микита Федотович, 
1900, с. Грушуваха. Загинув. 

ГАЙДАШ Василь Антонович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1942. 

ГАЙДАШ Олександр Костянти- 
нович. Лейт. Загинув 7.09.1942. 
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ГАНДЕЛЕВСЬКИЙ Дмитро Ста- 
ніславович, 1922. Рядовий. Пропав 
без вісті у черв. 1942. 

ГАНЖА Володимир Кіндрато- 
вич. Серж. Загинув у січ. 1943. По- 
хований: Донецька обл. 

ГАНЖА Михайло Кіндратович, 
1900. Рядовий. Загинув у жовт. 1943. 
Похований: Солонянський р-н Дні- 
пропетровської обл. 

ГАРМАШ Валерій Григорович, 
1926. Рядовий. Помер від ран 
у січ. 1944. Похований: с. Назарівка 
Дніпропетровської обл. 

ГАРМАШ Василь Григорович. 
Гв. рядовий. Загинув 14.01.1944. По- 
хований: с. Новомиколаївка Дніпро- 
петровської обл. 

ГАРМАШ Георгій Трохимович, 
1919. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

ГАРМАШ Григорій (Іванович, 
1909. Рядовий. Пропав без вісті 
28.08.1941. 

ГАРМАШ Дмитро (Іванович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у лип. 1942, 

ГАРМАШ Іван Іванович. Рядо- 
вий, телефоніст. Загинув 20.07.1944. 

ГАРМАШ Михайло Дмитрович, 
1917. Ст-на. Загинув 21.12.1941. 

ГАРКУША Андрій Йосипович. 
Рядовий, Загинув 22.03.1943. 

ГАРКУША Григорій Максимо- 
вич, 1905. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ, 1943. 

ГАРКУША Дмитро Дмитрович. 
Рядовий, Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ГАРКУША Іван Якович, 1911, 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1941. 

ГАРКУША Олексій Гаврилович, 
1909. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941, 

ГАРКУША Стефан Леонтійович, 
1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

ГАРКАВЕНКО Іван Кирилович, 


1909. Серж. Пропав без вісті у ли- 
стоп. 1943. 


ГЕРШУН  (Їван  Капітонович, 
1899. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

ГЕРАСИМЕНКО Микола Михай- 
лович. Ст-на. Помер від ран 
11.09.1944. Похований: с. Гузоватка 
Варшавського воєвод., Польща. 

ГЕРАСИМОВ Микола Степано- 
вич, 1909. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1944. 

ГЕТЬМАНСЬКИЙ Володимир іІва- 
нович, 1920. Рядовий. Загинув 
у квіт. 1942. 

ГЕТМАНЧУК Максим Андрійо- 
вич, 1911. Рядовий. Пропав без 
вісті у трав, 1944. 


ГЛАДКИЙ Іван Якимович, 1909. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1943. 

ГНЄДОЙ Петро Тимофійович, 
1922, м. Барвінкове. Рядовий, 71 сп 
182 сд. Загинув 23.05.1942. Похова- 
ний: с. Редці Староруського р-ну 
Новгородської обл., Росія. 

ГОЛОВКО Олександр Онуфрі- 
йович, 1906. Мол. лейт. Пропав без 
вісті у берез. 1942. 


ГОЛУБОВ Іван Іванович, 1920. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ГОНЧАР Андрій Федотович, 
1904, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


ГОНЧАР Григорій Денисович, 


1898, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГОНЧАР Дорофій Семенович, 
1914, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ГОНЧАР Степан Никифорович, 
1905, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у груд. 
1943. 


ГОНЧАРОВ Володимир Петро- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1942. 


ГОНЧАРОВ Степан Прокопо- 
вич, 1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 
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ГОНАЧЕНКО Олексій Федоро- 
вич, 1923. Серж. Помер від ран 
у жовт. 1943. Похований: м. Таган- 
рог Ростовської обл., Росія. 


ГОНЧАРЕНКО Василь Андрійо- 
вич, 1924. Рядовий. Загинув у лип. 
1942. Похований: Ростовська обл. 


ГОРБ Микита Митрофанович, 
1920. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1942. 

ГОРКОВЕНКО Дмитро Петро- 
вич. Серж. Загинув 5.03.1944. Похо- 
ваний: с. Карповичі Вілейського 
р-ну Мінської обл., Бєларусь. 

ГОРНИЙ Григорій Антонович, 
1909, с. Грушуваха. ШПризваний 


у 1941. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ГОРОДОВИЙ Іван Ілліч. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у 1942. 

ГОЧЕНКО Олександр Платоно- 
вич, 1922. Мол. лейт. Загинув 
у лип. 1943. Похований: Донецька 
обл. 

ГРАБЧЕНКО Олексій Якович, 
1906. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ГРЕБЕНЮК Федір Корнійович, 
1899. Рядовий. Помер від ран у ли- 
стоп. 1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 

ГРИГОР'ЄВ їЇван Дмитрович, 
1904. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1942, 

ГРИЦАЙ Сидір Никифорович, 
1925. Рядовий. Загинув у листоп. 
1943. Похований: Солонянський р-н 
Дніпропетровської обл. 
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"ДАНИЛЬЧЕНКО Тарас Петро- 
вич, 1905, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ДАНИЛЬЧЕНКО Максим Петро- 
вич, 1904, с. Грушуваха. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 


ГРИШКО Панас Якович, 1903. 
Рядовий. Загинув у січ. 1944. Похо- 
ваний: Пустошкинський р-н Псков- 
ської обл., Росія. 

ГРУБИЙ Іван Пилипович, 1916. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1941. 

ГУБА Василь Антонович. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ГУБА Петро Сергійович, с. Кар- 
повичі Вілейського р-ну Мінської 
обл., Беларусь. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

ГУБЕНКО Григорій Омеляно- 
вич, 1922. Ст-на 2 ст. Помер від ран 
26.03.1942. 

ГУБЕНКО Степан Павлович, 
1907. Рядовий. Загинув у січ. 1944. 
Похований: Дніпропетровська обл. 

ГУДЗЕНКО Андрій Лук'янович, 
1923. Рядовий. Загинув у груд. 1944. 
Похований: Запорізька обл. 

ГУМЕНЮК Єгор Єгорович, 1903. 
Рядовий. Загинув у квіт, 1942. Похо- 
ваний: м. Кем, Карелія. 

ГУСЯТНИК Олександр Лукич, 
1906. Рядовий. Загинув у квіт. 1944. 
Похований: Пушкіно-Горський р-н 
Псковської обл., Росія. 

ГУТМЕНСЬКИЙ Йосип Мойсе- 
йович, 1903. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

ГУТНИК Борис Нікандрович, 
1901, с. Грушуваха.  Призваний 
у 1941. Пропав без вісті у січ. 1944. 

ГУТНИК Григорій Борисович, 
1920, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ДЕГТЯРЬОВ Іван ФОлександро- 
вич, 1924. Рядовий. Загинув у трав. 
1944. Похований: м. Балаклава, 
Крим. 


ДЕНИСЕНКО Василь Кононо- 
вич, 1914.  Єфрейтор. Загинув 
у січ. 1944. Похований: Ленінград- 
ська обл. 


БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН 


ДЕНИСЕНКО Лука Максимович, 
1908, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ДЕНИСЕНКО Федір Арсенті- 
йович, 1911, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ДЕНЧИК Микола щ|4(їІванович, 
1910. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: Орловська обл., 
Росія. 

ДЕМ'ЯНЕНКО Костянтин Кузь- 
мич, 1904. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Галина Михайлів- 
на, 1912. Санітарка. Померла від 
ран у верес. 1943. Похована: 
Кримський р-н Краснодарського 
краю, Росія. 

ДЖЕЖЕРЯ Григорій Федоро- 
вич, 1905. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 

ДІДЕНКО Григорій Антонович, 
1911. Рядовий. Помер від ран 
у лют. 1945. Похований: Німеччина. 

ДІДЕНКО 4ш|Микола Павлович. 
Рядовий. Помер від ран у листоп. 
1943. Похований: Запорізька обл. 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Василь Ми- 
хайлович, 1906. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1942. 

ДОВБНЯ 4| Антон Васильович, 
1908. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1944. 

ДОВГАЛЬОВ Олександр Васи- 
льович, 1923. Рядовий. Пропав бе 
вісті у листоп. 1942. Х 


Є 


ЄВСЕЄВ Олексій Васильович, 
1918. Мол. лейт. Загинув 18.04.1945. 
Похований: м. Зараць, Німеччина. 

ЄВТУШЕНКО Василь Мойсейо- 
вич, 1900. Рядовий. Загинув 
у лип. 1942. Похований: Орловська 
обл., Росія. 
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ДОВГАЛЬ щЇван Григорович, 
1920. Серж, Пропав без вісті у груд. 
1942. 

ДОНЧЕНКО Микита Григоро- 
вич, 1911. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941, 

ДОНЕЦЬ Олексій Феофілович, 
1909. Гв. к-н. Загинув у серп. 1944. 
Похований: Молдова. 

ДОРОФЕЄВ Потап Пилипович, 
1911. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 

ДОРОТЕНКО Павло ДАполоно- 
вич, 1914. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт, 1943. 

ДРАГА Микола Петрович, 1922. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ДРОЗД Михайло Дмитрович, 
1922. Рядовий. Загинув у лип. 1942. 

ДРОЗД Яків Артемович, 1912, 
с. Надеждівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1941. 

ДРЮК Родіон Микитович, 1910. 
Рядовий. Загинув у груд. 1942. 

ДУДА Павло Микитович, 1924. 
Рядовий. Помер від ран у листоп. 
1942, Похований: м. Новосибірськ, 
Росія. 

ДУДИЧ Дмитро Савелійович, 
1926, м. Барвінкове. Мол. серж. За- 
гинув 14.03.1945. Похований: с. Бзе- 
Дольне, Польща. 

ДУДНИК Василь Павлович, 
1903. Мол. серж. Загинув у квіт. 
1943. 


ЄЙБОЖЕНКО Леонід Павлович, 
1916. Рядовий. Загинув у берез. 
1943. 


ЄМЕЦЬ Макар Дмитрович, Ря- 
довий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


ЄСЬКОВ Василь Данилович, 
1924, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у лют. 1944. 
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Ж 


ЖАДАН Костянтин Федорович, 
1912, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у груд. 1943. 

ЖАДАН Тимофій Полікарпо- 
вич, 1914, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у лют. 1944. 

ЖЕЛЕЗНЯК Андрій Дмитрович, 
1905, м. Барвінкове, Рядовий, 44 гв. 
сп 15 гв. сд. Пропав без вісті 
10.10.1942. 


З 


ЗАВИЗОН  Їван Артемович, 
1910. Ст-на. Помер від ран у груд. 
1943. Похований: Запорізька обл. 

ЗАЙЦЕВ Андрій Спиридонович, 
1910. Рядовий. Загинув у січ. 1942. 

ЗАЇКА Віктор Георгійович, Бєл- 
городська обл. Росія. Ст. лейт. 
Помер від ран у жовт. 1942. 

ЗАХАРОВ Дмитро Миколайо- 
вич, 1903. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1945. 


ЗАХАРОВ Степан Дмитрович, 


ЇВАНИЦЬКИЙ Олексій Федоро- 
вич, 1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 


ЇВАНИЦЬКИЙ Микола Петрович, 
1920. Рядовий. Помер від ран у бе- 
рез. 1943. Похований: Михайлівський 
р-н Курської обл., Росія. 


ІВАЩЕНКО Микола Кирилович, 
1925. Рядовий. Загинув у листоп. 1943. 
Похований: Солонянський р-н Дні- 
пропетровської обл. 


ЖЕНЦЕНКО Іван Савелійович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1945. 

ЖЕРЕЖЕЦЬ Сергій Федорович, 
1902, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ЖИТНИК Василь Прокопович, 
1914, с. Грушуваха. Рядовий. Загинув. 

ЖУКОВ Дмитро Андрійович, 
1922. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: Харківська обл. 

ЖУРМИЛЬОВ Олександр Архи- 
пович, 1920. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1943. 


1920. Рядовий. Загинув у груд. 1942. 
Похований: Воронезька обл. 
ЗАХАРЧЕНКО Петро Григоро- 
вич, 1922. Мол. лейт. Загинув у 
серп. 1944. Похований: Литва. 
ЗЕЛЕНИЙ Павло Антонович, 
1918. Рядовий. Загинув у серп. 1942. 
Похований: ст, Саратовська Красно- 
дарського краю, Росія. 
ЗЕМЛЯК Петро «ЄСвиридович, 
1924, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у лип. 1942. Похований: с. Бори- 
сівка Ростовської обл., Росія. 
ЗОТОВ Кузьма Володимирович, 
1910. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


ІВЧЕНКО Микола Михайлович, 
1909. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1944. 


ІГНАТЕНКО (Іван Степанович, 
1919. К-н. Помер від ран у берез. 
1945. Похований: Калінінградська 
обл., Росія. 


ІГНАТЕНКО Петро Володими- 
рович, 1920. Гв. ст. серж. Пропав 
без вісті у січ. 1945. 


ІЗБЕКОВ Іван Олександрович, 
1914. Рядовий. Помер від ран у 
берез. 1944. Похований: Кірово- 
градський р-н Кіровоградської обл. 
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ІЛЬЧЕНКО Олександр Іванович, 
1925. Рядовий, 761 сп 317 сд. Про- 
пав без вісті у 1942. 

ІЛЬЧЕНКО Олександр Сергійо- 
вич, 1918. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КАЗЬОНИЙ Семен Кузьмич, 
1917, с. Грушуваха. Пропав без 
вісті у січ. 1944. 

КАЛЮЖНИЙ Артем Федоро- 
вич, 1896. Рядовий. Загинув у січ. 
1944. Похований: Ленінградська обл. 

КАЛИТАЙ Семен Павлович, 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

КАЛМИУТА Данило Андрійович, 
1915, Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1941. 

КАРДИН Василь Іванович, 1912. 
Мол. серж. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КАРПЕНКО Віктор Тихонович, 
1916. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 


КАРТАЄВ Ілля Семенович, 1914. 
Рядовий. Помер від ран у серп. 1942. 
Похований: Волгоградська обл. 

КАШКОВАР Марія Василівна, 
1924. Санінструктор. Загинула у 
січ. 1943. Похована: Волгоградська 


обл. 


КАЮДА Олексій Микитович, 
1919. Лейт. Загинув у трав. 1942. 
Похований: Орловська обл., Росія. 

КВІТКОВСЬКИЙ Володимир Ми- 
хайлович, 1915. Рядовий. Пропав 
без вісті у жовт. 1942. 


КИЛЬЧИНСЬКИЙ Яків Антоно- 
вич, 1912, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

КИКТЬОВ Іван Іванович, 
1925. Гв. мол. серж. Загинув у трав. 
1945. Похований: Угорщина. 


ЇЛЬЧЕНКО Федір (Іванович, 
1908. Єфрейтор. Помер від ран у 
груд. 1942. 

ІСАКОВ Дмитро Васильович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті у 
берез. 1943. 


КИРИЛОВ Борис Валентинович, 
1913, Серж. Загинув у січ. 1944. 
Похований: Крим. » 

КИРИЧЕНКО Олексій Онисимо- 
вич, 1898. Рядовий. Загинув у лис- 
топ. 1943. Похований: Дніпропетров- 
ська обл. 

КИЯН іван Юхимович, 1921, 
Барвінківський р-н Харківської обл. 
Рядовий. Пропав без вісті 6.06.1942. 

КЛИМЕНКО Дмитро Іванович, 
1918. Ст. лейт. Загинув у серп. 1943. 

КЛИМЕНКО Дмитро Ілліч, 1911. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

КЛИМЕНКО Микола Васильович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес, 1944. 

КОБИЛЬНИК Сергій Іванович, 
1922. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943, 


КОБИЛЬНИКОВ Сергій Микото- 
вич, 1902. Серж. Помер від ран. 
Похований: Тульська обл., Росія. 


КОВАЛЬ Костянтин Максимович, 
1924. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 

КОВАЛЬ Михайло Сергійович, 
1907, с. Грушуваха. Рядовий. Заги- 
нув у листоп, 1943, 

КОВАЛЬ Петро Сергійович, 
1914. Рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 

КОВАЛЕНКО 4щіван Петрович, 
1924. Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: Слов'янський р-н 
Донецької обл. 

КОВАЛЕНКО Їван Степанович. 


Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1945. 
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КОВАЛЬОВ Іван Васильович, 
1904. Рядовий. Пропав без вісті у 
1945. 

КОВАКА Яків Фотійович, 1898. 
Рядовий. Помер від ран у серп. 
1945. Похований: м. Львів. 

КОЖАНЕНКО Іван Семенович, 
1924. Єфрейтор, снайпер. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

КОЗАЧОК Григорій Андрійо- 
вич, 1912. Лейт. Загинув у серп. 
1943. Похований: Всходський р-н 
Смоленської обл., Росія. 

КОЗАЧОК (Їван Дмитрович, 
1922. Лейт. Помер від ран у груд. 
1944. Похований: Латвія. 

КОЗАЧОК Тимофій Петрович, 
1913. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1942. 

КОЗІЙ Павло Андрійович, 1917, 
м. Барвінкове Харківської обл. Ря- 
довий. Загинув у верес. 1942. Похо- 
ваний: с. Іванівка Ленінградської 
обл. 

КОЗЛОВ Тимофій Якимович, 
1903. Рядовий. Пропав без вісті 
у 1943. 

КОЗУБ Пантелій Йосипович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КОЛОДЧЕНКО Павло Микито- 
вич, 1895. Рядовий. Загинув у Січ. 
1944. Похований: Софіївський р-н 
Дніпропетровської обл. 

КОЛОДЧЕНКО Яків Петрович, 
1920. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1941. 


КОЛОЗЕТ Петро Галактіонович. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1942. 


КОЛІСНИК Михайло Тихоно- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт. 1943. 


КОНДРАШКІН (їЇван Прокопо- 
вич, 1896. Рядовий. Помер від ран у 
груд. 1942. Похований: м. Самара, 
Росія. 


КОНЬКО Сергій Андрійович, 
1920. Ст. лейт. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 


КОНОБРИЦЬКИЙ Григорій Васи- 
льович, 1902. Мол. серж. Загинув 
у квіт. 1944. Похований: Волинська 
обл. 

КОНОБРИЦЬКИЙ Іван Васильо- 
вич, 1914. Серж. Загинув у верес. 
1941. Похований: Курська обл., 
Росія. 


КОНОНЕНКО Данило Іванович, 
1907. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1943. 


КОСЕНКО (Іван Никифорович, 
1902, м. Барвінкове, Підполковник. 
Загинув 16.09.1942. Похований: с. Ко- 
сарєво Орловської обл., Росія. 

КОТОРНИЙ Сергій Олександ- 
рович, 1911. Рядовий. Пропав без 
вісті у січ. 1945. 

КОТЛОВСЬКИЙ Карпо Юхимо- 
вич, 1903. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1943. 

КОТЛЯРОВ Андрій Якович, 1922. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

КОТЕНКО Юхим Дмитрович, 
1915. Мол. політрук. Пропав без 
вісті у трав. 1942. Дніпропетров- 
ська обл. 

КОТМАЙ Павло Степанович. Ря- 
довий. Загинув у груд. 1943. Похова- 
ний: Дніпропетровська обл. 


КОЧЕТКОВ Їван Васильович, 
1918, м. Барвінкове. Серж., 146 сд. 
Загинув у 1943. Похований: с. Ста- 
ринка Смоленської обл., Росія. 


КРАВЦОВ Василь Опанасович, 
1901. Рядовий. Загинув у лип. 1943. 
Похований: м. Ізюм Харківської 
обл. 


КРАВЧЕНКО їШІван Павлович, 
1909. Рядовий. Загинув у жовт. 1943. 
Похований: Солонянський р-н Дні- 
пропетровської обл. 


КРАВЧЕНКО |щ4Їван Павлович, 
1909. Рядовий. Загинув у жовт. 1943. 
Похований: Солонянський р-н Дні- 
пропетровської обл. 

КРАЙНІЙ Григорій Іванович, 


1908. Рядовий. Загинув у квіт. 1944. 
Похований: Крим. 
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КРАЙНІЙ Іван Онисимович, 1919. 
Лейт. Загинув у листоп. 1942. По- 
хований: Волгоградська обл. 


КРАЙНІЙ Сергій Федорович, 
1918. Ст. серж. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 

КРАСНОВИД Олександр Мико- 
лайович, 1909. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

КРИЖАНОВСЬКИЙ Олександр 
Олександрович, 1914. Рядовий. Про- 
пав без вісті у черв. 1944. 

КРИКУН Тимофій Петрович, 
1908. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 

КРИВОКОНЬ Микола Васильо- 
вич, 1905. Єфрейтор, автоматник. 
Помер від ран у жовт. 1944. Похо- 
ваний: Латвія. 

КРОЛІВЕЦЬ Микола Зіновійо- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
берез. 1942. 

КРЯТ Йосип Кирилович, 1902. 
Рядовий. Пропав без вісті у жовт. 
1942. 

КУЗНЕЦОВ Михайло Васильо- 
вич, 1907. Мол. серж. Помер від 
ран у верес. 1943. Похований: Воро- 
незька обл., Росія. 

КУЗНЕЦОВ Павло Іванович, 1913. 
Рядовий. Помер від ран у берез. 
1944. Похований: Криворізький р-н 
Дніпропетровської обл. 


Л 


ЛАГУТА Іван Дмитрович, 1899. 
Гв, рядовий. Загинув у берез. 1944. 
Похований: Миколаївська обл. 


ЛЕЛЕНКО Михайло Петрович, 
1918. Серж. Загинув у лип. 1942. 
Похований: с. Підгорне. 


ЛЕТОВ Григорій Микитович, 
1907. Рядовий. Загинув у січ. 1944. 
Похований: Ленінградська обл. 


ЛИННИК Петро Федорович, 
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КУЗЬМІН іван Васильович, 
1893. Рядовий. Помер від ран у січ. 
1945. Похований: Келецьке воєвод., 
Польща. 

КУЛИКОВ Микола Прохорович, 
1917. Мол. лейт. Загинув у черв. 
1943. Похований: Орловська обл., 
Росія. 

КУЛИНИЧ Іван Павлович, 1922, 
с. Гаврилівка Барвінківського р-ну 
Харківської обл. Мол. лейт. Пропав 
без вісті. 

КУЛИНИЧ Петро Йосипович, Ря- 
довий. Пропав без вісті. 

КУЛІШ Олексій Іванович, 1923. 
Рядовий. Пропав без вісті у лют. 
1943. 

КУЛУНТ Іван Йосипович, 1912. 
Рядовий. Загинув у груд. 1943. По- 
хований: Солонянський р-н Дніпро- 
петровської обл. 

КУПЧЕНКО Фелікс Григорович, 
1902. Рядовий. Загинув у лип. 1944. 
Похований: Бобруйський р-н Моги- 
льовської обл., Беларусь. 

КУЧЕРУК Захар Іванович, 1902. 
Рядовий. Загинув 24.08.1943. Похо- 
ваний: Донецька обл. 

КУЧЕРЕНКО П. А. Рядовий. За- 
гинув у груд. 1943. 


КУЧЕРЯВИЙ А. Є. Загинув у ве- 
рес. 1943. 


с. Левківка Їзюмського р-ну Харків- 
ської обл. Лейт. 


ЛИННИК Степан Кузьмич, 1911. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ЛИСИНСЬКИЙ Омелян Семе- 
нович, 1904. Рядовий. Пропав без 
вісті у жовт. 1944. 


ЛИСЕНКО Василь Дмитрович, 
1902. Рядовий. Загинув у лют. 1944. 


ЛИСИХ Федір Єгорович, 1904. 
Рядовий. Загинув у січ. 1943. Доне- 
цька обл. 
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ЛИТВИНОВ Григорій Григорович, 
1911, Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 

ЛИТОВЧЕНКО Василь Гаврило- 
вич, 1921, Рядовий. Загинув у верес. 
1943. Похований: Смоленська обл., 
Росія. 

ЛИТОВКА Микола Максимович, 
1907, с. Іванівка Барвінківського р-ну 


м 


МАЙСТРЕНКО Кіндрат Марко- 
вич, 1909, с. Грушуваха. Призваний 
у 1941. Рядовий. Пропав без вісті у 
листоп. 1943. 

МАЙСТРЕНКО Максим Григо- 
рович, 1926. Пропав без вісті у 
лют. 1944. 


МАЙСТРЕНКО Прокіп Марко- 
вич, 1912, с. Грушуваха. Пропав без 
вісті. 

МАКОГОН Дмитро Сергійович, 
1909, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

МАКОГОН Микола Сергійович, 
1921, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


МАЛИЙ Микола (Ігнатович, 
1904. Мол. лейт., 78 сбр. Пропав 
без вісті у груд. 1942. 


МАЛЯРЕНКО Михайло Микхай- 
лович, 1922. Серж. Пропав без 
вісті у лют. 1942. 


МАЛЮТА Іван Семенович. Ря- 
довий. Пропав без вісті у трав. 
1945. 


МАНЕНЬКОВ Григорій Тимофі- 


йович, 1918. Серж. Загинув у січ. 
1943. 


МАРТИНЕНКО Григорій Петро- 
вич, 1922. Рядовий. Загинув у лют. 
1942. Похований: с. Арпачин Бага- 
євського р-ну Ростовської обл., 
Росія. 


МАРУШЕНКО Михайло Федо- 
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Харківської обл. Рядовий. Пропав 
без вісті 6.10.1943. Ак 


ЛУКШИН Вячеслав Кузьмич, 
1923. Рядовий. Загинув у серп. 1943. 
Похований: Донецька обл. 


ЛУК'ЯНЕНКО Михайло Тихоно- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1941. 


1 


рович, 1903. Рядовий. Помер від 
ран у верес. 1943. Похований: Хар- 
ківський р-н Харківської обл. 

МАРУШЕНКО Олексій Федо- 
рович, 1910. Рядовий. Загинув у 
листоп. 1943. Гіохований: м. Запо- 
ріжжя. 


МАРУШЕНКО Тихін Остапович, 
1906. Рядовий. Загинув 12.08.1943. 
Похований: Дергачівський р-н Хар- 
ківської обл. 

МАТВЕЄВ іван Іванович, 1926. 
Мол. серж. Загинув 20.01.1945. По- 
хований: Краківське воєвод., 
Польща. 


МАТЧЕНКО Павло Мойсейович, 
1910. Мол. лейт., к-р мінометного 
б-ну. Загинув 2.02.1942. Похований: 
Курська обл., Росія. 


МАТЯЖ (їЇван Олександрович, 
1921. Гв. лейт. Загинув 27.10.1943. 
Похований: Новогеоргіївський р-н 
Кіровоградської обл. 

МАЯЦЬКИЙ Микола Андрійо- 
вич, 1916. Ст. серж. Помер від ран 
16.01.1944. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

МИКОЛАЄНКО Григорій Дани- 
лович, 1926. Гв. рядовий. Загинув 
26.07.1944. Похований: Латвія. 


МИЛЬЧЕНКО |4їЇІван (Іванович, 
1911. Рядовий. Загинув 14.05.1942. 
Похований: Вовчанський р-н Харків- 
ської обл. 


МИЛЮТА Сергій Єгорович, 
1924. Серж. Загинув 19.07.1944. 
Похований: Каунський р-н, Литва. 
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МИШЕВСЬКИЙ Костянтин Іва- 
вотчч, 1917. Ст. лейт. Загинув 
15.26.1944. Похований: Литва. 

МІРОШНИЧЕНКО Павло Петро- 
вич, 1915. Мол. лейт. Пропав без 
вісті у груд. 1943 у Кіровоград- 
ській обл. 

МІЩЕНКО Василь Дмитрович, 
1919. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1942. 

МІЩЕНКО Ілля Борисович, 1921. 
Рядовий. Загинув 10.08.1943. Похо- 
ваний: Сафоновський р-н Смолен- 
ської обл., Росія. 


МНУШКО Федір Васильович, 
1903. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943, 


МОЗГЛЯКОВ Григорій Іванович, 
1907. Рядовий. Загинув 22.08.1944. 
Похований: Польща. 


МОЙСЕЄНКО Віктор Андрійо- 
вич, 1912. Мол. лейт. Пропав без вісті 
у 1941. 


МОЛЧАНОВ Микита Тихонович, 
1895. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943 у Смоленській обл. 


МОЛИБОГА Володимир Макси- 
мович, 1923, Гв. мол. серж. Загинув 
у листоп. 1943. Похований: Кер- 
ченський півострів, Крим. 


НАБАЦЬКИЙ Федір Пилипович, 
1914. Ст. серж. Загинув 15.08.1943. 
Похований: Тростянецький р-н Сум- 
ської обл. 

НАУМЕНКО Антон Тихонович, 
1907. Рядовий. Пропав без вісті 
у серп. 1943. 

НЕВЄРОВ Володимир 1|іІлліч, 
1923, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у трав. 1943. 

НЕСТЕРЕНКО Микола Олексі- 
йович, м. Барвінкове. Рядовий, 30 сд. 
Пропав без вісті 23.07.1942. 


МОЛЮКОВ Михайло Платоно- 
вич, 1917. Рядовий. Загинув 
27.02.1944. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 


МОРГУН Семен Тихонович, 
1912. Рядовий. Помер від ран 
13.08.1944. Похований: Краківське 
воєвод., Польща. 

МОРИН Іван Миколайович, 1903. 
Рядовий. Загинув 22.02.1943. Похо- 
ваний: Болховський р-н Орловської 
обл., Росія. 


МОРОЗЕНКО Микита Іванович. 
Рядовий. Загинув 21.11.1942. По- 
хований: Личковський р-н Новго- 
родської обл., Росія. 


МОРОЗОВ Гаврило Андрійович, 
1921, Гв. ст. серж. Загинув 5.11.1943. 
Похований: Донецька обл. 


МУЛЕНКО Василь Самойлович, 
1916. Ст. лейт. Загинув 16.04.1942. 
Похований: Барятинський р-н Калу- 
зької обл., Росія. 


МУСІЄНКО Григорій Володи- 
мирович, 1919, с. Грушуваха. Рядо- 
вий. Пропав без вісті у груд. 1943. 


МУХІН Григорій Аполонович, 


1908. Рядовий. Пропав без вісті 
31.08.1944 в р-ні м. Рига, Латвія. 


НЕСТЕРЕНКО Петро Олексійо- 
вич, 1923. Серж. Пропав без вісті 
12.09.1944. 


НЕФЕДОВ Іван Тимофійович, 
1923. Рядовий. Загинув 3.10.1943, 
Похований: Бориспільський р-н 
Київської обл. 

НЕХАЙ Григорій Петрович, 1905. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1942. 


НЕЧЕПУРЕНКО Данило (Івано- 
вич, 1908. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1943. 


НЕЧИПУРЕНКО Микола Тихоно- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
1943. 
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НІКІТІН Павло Єгорович, 1904. 
Рядовий. Помер від ран 9.05.1943. 
Похований Хомутовський р-н Кур- 
ської обл. 


о 


ОКША Сергій Якович, 1905, 
с. Грушуваха. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп, 1943. 

ОЛІЙНИК Семен Павлович, 
1911. Рядовий. Загинув у черв. 1942. 

ОЛІФЕРОВСЬКИЙ Микола Пет- 
рович, 1906. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1941. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Яків Миколайо- 


п 


ПАВЛЕНКО Йосип Устинович, 
1905, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПАВЛЕНКО Михайло Андрійо- 
вич, 1916. Рядовий, 53 сд. Загинув 
5.01.1942. Похований: Московська 
обл. 

ПАЗЮК Клим Михайлович, 
1909, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПАЗЮРА Андрій Кирилович, 
1911, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПАЗЮРА Петро Кирилович, 
1903, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПАЗЮРА Фіноген Данилович, 
1910, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ПАЛЬЧУН Павло Федорович, 
1899. Рядовий. Пропав без вісті у 
верес. 1942. 


НИЩЕТЮК Володимир Івано- 
вич, 1921. Мол. серж. Помер від ран 
10.10.1943. Похований: м. Смоленськ, 
Росія. 


вич, 1909. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 

ОНИПЧЕНКО Костянтин, 1901. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1943. 

ОСИПЕНКО Микола Терентійо- 
вич, 1906. Рядовий. Помер від ран. 
Похований: Одеська обл. 


ОСЬМУХА Іван Іванович, 1901. 
Рядовий. Загинув у лют. 1943. Похо- 
ваний: Луганська обл. 


ОСАДЧИЙ І. Г. м. Барвінкове. 
Загинув у листоп. 1943. 


ПАНИБРАТЧЕНКО Іван Назаро- 
вич, 1914. Рядовий. Помер від ран 
у жовт. 1942. Похований: Холм- 
ський р-н Новгородської обл., Росія. 


ПАНОВ Іван Миколайович, 1916. 
Серж. Пропав без вісті у січ. 1945. 


ПАСІЧНИК Марко Прокопович, 
1902. Рядовий. Загинув у верес. 1943. 
Похований: Велика Комишуваха Бар- 
вінківського р-ну Харківської обл. 

ПАСЬКО Павло  Данмлович, 
1922. Лейт. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

ПАЩЕНКО ... Іванович, 1920. 
Серж. Загинув на фронті. Похова- 
ний: Ленінградська обл. 

ПЕДЕНКО  Їван Антонович, 
м. Барвінкове. Пропав без вісті. 

ПЕРЕВОЗНИЙ Василь Якович, 
1910, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1943, 

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Леонід Галактіо- 


нович, 1905, м. Барвінкове. Ст. серж. 
Пропав без вісті у листоп. 1942. 
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ПЕРЕПЕЛИЦЯ Іван Васильович. 
Рядовий. Загинув на фронті. Похо- 
ваний: Орловська обл., Росія. 

ПЕТРУХНЕНКО І. В. м. Барвін- 
кове. Рядовий. Загинув у трав. 1945. 

ПЕРВУХІН Василь Михайлович, 
1903. Рядовий, сапер. Загинув у січ. 
1944. Похований: Сиротинський р-н 
Вітебської обл., Бєларусь. 

ПЕРЕРВА Василь Федорович, 
1903. Рядовий. Помер від ран у 
груд. 1943. Похований: Дніпропет- 
ровська обл. 

ПІКУЛО Омелян Миколайович, 
1916. Рядовий. Загинув на фронті. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 

ПИВОВАРОВ Василь Мусійович, 
1914, Росія. Ст-на. Пропав без вісті 
у берез. 1943. 

ПИВОВАРОВ Іван Іванович, 1900. 
Рядовий. Пропав без вісті у квіт. 
1943. 

ПЛИС Іван Юхимович, 1912. 
Рядовий. Пропав без вісті у лип. 
1942. 

ПЛИС Микола Данилович, 1918. 
Рядовий, 30 сд. Пропав без вісті 
20.11.1941. 

ПЛИС Микола Микитович, 1923, 


м. Барвінкове, Мол. серж. Загинув 
10.08.1942. 


ПЛИС Олександр Пимонович, 
1898. Рядовий. Пропав без вісті у 
лют. 1944. 

ПЛИС Петро Романович, 1910. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПЛЯМ Абрам Григорович, 1923. 
Рядовий. Пропав без вісті у серп. 
1942. 

ПОВОЛОЦЬКИЙ Олексій Васи- 
льович, м. Барвінкове. Рядовий. 
Пропав без вісті у січ. 1944. 


ПОДОЛЬСЬКИЙ Іван Петрович. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1942. 


ПОНЕДІЛОК Василь Григоро- 
вич, 1925. Рядовий. Загинув у лют. 
1944. Похований: Нікопольський р-н 
Дніпропетровської обл. 


ПОЛОВИНКО Борис Олексійо- 
вич, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у верес. 1941. 

ПОНОМАРЕНКО Петро Карпо- 
вич, 1904. Загинув у лют. 1944. По- 
хований: Вітебська обл., Бєларусь. 

ПОНОМАРЕНКО Григорій Іва- 
нович, 1925. Рядовий. Загинув у 
січ. 1944. Похований: Дніпропетров- 
ська обл. 

ПОПОВ Родіон Омелянович, 
1892. Рядовий. Загинув у берез. 
1943. Похований: Малоархангель- 
ський р-н Орловської обл., Росія. 

ПОПОВИЧ Дмитро Тимофійо- 
вич, 1904. Призваний у 1941. Рядо- 


вий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПОПОВИЧ Купріян Васильович, 
1908, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ПОПОВИЧ Никанор Степанович, 
1914, с. Грушуваха, Призваний у 1941. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 

ПОСТОЄНКО В. П. Загинув у 
листоп. 1943. 


ПОСТАВНИЧИЙ Василь Панасо- 
вич, 1923. Лейт., 875 гв. сп 2 гв. сд. 
Загинув 24.07.1942. Похований: 
м. Шахти Ростовськлої обл., Росія. 


ПОСТАВНИЧИЙ Олексій Івано- 
вич, 1909, м. Барвінкове. Загинув 
у серп. 1942. Похований: с. Пан- 
ченки. 


ПОШЕН Федір Федорович, 
1921. Гв. лейт. Загинув у лип. 1944. 
Похований: Горохівський р-н Волин- 
ської обл. 


ПРИМАК Іван Андрійович, 1898. 
Рядовий. Загинув у січ. 1944. Похо- 
ваний: Новгородський р-н Кірово- 
градської обл. 


ПРИХОДА щЇлля | Архипович, 


1910. Рядовий. Загинув у листоп. 
1942. Похований: Донецька обл. 


ПРИХОДЬКО Іван Пантелійович, 
1923. Рядовий. Пропав без вісті 
у лют. 1943. 
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ПРИХОДЧЕНКО Василь Ники- 
форович, 1907. Загинув у груд. 
1942. Похований: Ростовська обл. 

ПРИХОЖАЙ Микола Іванович, 
1909. Рядовий. Загинув у лют, 1942. 
Похований: Широківський р-н Дні- 
пропетровської обл. 


Р 


РАДЧЕНКО Костянтин Григоро- 
вич, 1925. Рядовий. Пропав без вісті 
у жовт. 1943. 

РАДИКОВ Микола Григорович. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1942. 

РЕВА Микола Якович, 1923. 
Рядовий. Загинув 29.03.1943. Похо- 
ваний: с. Рождественське Орлов- 
ської обл., Росія. 

РЕБИК Петро Павлович, 1912. 
Серж. Помер від ран у квіт. 1945. 
Похований: Калінінградська обл., 
Росія. 

РИБАЛКА Гнат Гнатович, 1922. 
Лейт. Загинув у жовт. 1942. Похова- 
ний: Смоленська обл., Росія. 

РОГАНОВ Григорій Лаврентійо- 
вич, 1921. Рядовий. Пропав без 
вісті у груд. 1941. 

РОЙ Олександр Микитович, 1923, 
с. Грушуваха. Призваний у 1941. 


С 


САВЧЕНКО Павло Васильович, 
1910. Рядовий. Загинув у верес. 
1942. Похований: Волгоградська обл. 

САДКОВИЙ Тихон Юхимович, 
1919, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1942. 

САЛТОВСЬКИЙ Василь Дмитро- 
вич. Лейт. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 
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ПРОСФИРІН Олександр Тимо- 
фійович, 1923. Рядовий. Загинув у 
черв. 1942. Похований: Ленінград- 
ська обл. 

ПУНТУС Іван Дмитрович, 1924. 
Рядовий. Загинув у серп. 1942. По- 
хований: м. Ростов-на-Дону, Росія. 


Рядовий. Пропав без вісті у трав. 
1945, 

РОМАНЕНКО Олексій Назаро- 
вич, 1912, м. Барвінкове. Рядовий. 
Загинув у трав. 1942. Похований: 
с. Коб'яніно Ленінградської обл. 

РОМАНЕНКО Роман Григоро- 
вич, 1921, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


РУДЕНКО Петро Данилович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті у 
жовт, 1941. 

РЯБЕНКО Василь Михайлович, 
1921, м. Барвінкове. Рядовий. Про- 
пав без вісті у лип. 1942. 


РЯБЧЕНКО Дмитро Степанович, 
1922. Рядовий. Помер від ран у ве- 
рес. 1943. Похований: Ровеньків- 
ський р-н Луганської обл. 


РЯДНІН Павло Денисович, 1904. 
Рядовий, 297 сд. Загинув 22.12.1943. 
Похований: с. Любимівка Софіїв- 
ського р-ну Дніпропетровської обл. 


САНЖАРЕВСЬКИЙ Олександр 
Іванович, 1902. Рядовий. Пропав 
без вісті у лип. 1942. 

САНЧИЛО їЇван Аркадійович, 
1902. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1943. 


САТНІК М. Д. Загинув у листоп. 
1943. 


САФОНОВ Василь Пилипович, 
1904. Серж. Пропав без вісті у верес. 
1943. 
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СВИНУХОВ Василь Максимович. 
Рядовий. Пропав без вісті у верес. 
1943. 


СВИДЛО Порфирій Васильович, 
1919. Єфрейтор. Загинув у груд. 
1943. Похований: Невельський р-н 
Псковської обл., Росія. 

СЕВЦОВ Іван Петрович, 1913, 
м. Барвінкове. Рядовий. Пропав без 
вісті у квіт, 1942, 

СЕРДЮКОВ Пантелій Тимофі- 
йович, 1908. Гв. рядовий, 178 гв. сп. 
Загинув 24.08.1943. Похований: До- 
нецька обл. 

СІРОБАБА Ілля Іванович, 1910. 
Рядовий. Загинув у берез. 1943. 
Похований: Смоленська обл., Росія. 

СІРОБАБА Федір Григорович, 
1917. Лейт. Помер від ран у жовт. 
1944. Похований: Латвія. 

СИДОРЕНКО Федір Макарович, 
1913. Рядовий. Загинув у лют, 1942. 
Похований: ст. Погостьє. 


СИРЕНКО Андрій Васильович, 
1924. Мол. лейт. Загинув на фрон- 
ті. Похований: м. Гарячий Ключ 
Апшеронського р-ну Краснодар- 
ського краю, Росія. 

СИТНИК Федір Андрійович, 
1921. Рядовий. Загинув у груд. 1943. 
Похований: Вітебська обл., Бєларусь. 

СКЛЯРОВ Іван Михайлович, 
1926. Рядовий. Пропав без вісті 
у трав. 1944. 


СКОПІН Іван Григорович, 1906. 
Лейт. Загинув у жовт. 1943. Похова- 
ний: Запорізька обл. 


Т 


ТАРАН Семен Миколайович, 
1910. Рядовий. Загинув на фронті. 
Похований: Харківська обл. 

ТЕРНОВСЬКИЙ Сергій Андрійо- 
вич, 1918. Загинув у листоп. 1942. 
Похований: Північна Осетія, 


СМЕЛЬЧЕНКО Федір Сазоно- 
вич, 1917. Лейт. Пропав без вісті 
у трав. 1942. 

СМІЛАШ Петро Федорович, 
1923. Гв. серж. Помер від ран у 
лют. 1944. Похований: Гомельська 
обл., Бєларусь. 


СОКОЛЕНКО Іван Павлович, 
м. Барвінкове. Рядовий. Загинув 
у січ. 1944. 


СПИЦІН Микола Петрович, 1920. 
Рядовий. Загинув у квіт. 1944. По- 
хований: Ленінградська обл. 

СТАТИВА Антон Іванович, 1901. 


Мол. лейт. Пропав без вісті у лип. 
1942. 


СТРИЖОВ Андрій Романович, 
1916. Рядовий. Пропав без вісті у 
1943. 

СТРОШНИЙ Григорій Овер'я- 
нович. Лейт. Пропав без вісті у 
трав. 1942. 


СУБОТІН Володимир Микола- 
йович, 1925. Гв. рядовий. Загинув 
у листоп. 1943. Похований: Дніпро- 
петровська обл. 


СУХОНОС Федір Олександро- 
вич, 1918. Гв. серж. Загинув у груд. 
1943. Похований: Солонянський р-н 
Дніпропетровської обл. 


СУШКОВ Дмитро Миколайо- 
вич, 1909. Рядовий. Загинув у жовт. 
1942. Похований: м. Гарячий Ключ 
Апшеронського р-ну Краснодарсько- 
го краю, Росія. 


ТИЩЕНКО Андрій Олександро- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 


ТИЩЕНКО Василь Максимович, 
1921. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1941. 


ТИЩЕНКО (щїван Михайлович, 
1926. Серж. Пропав без вісті у лют. 
1945. 


582 


КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ 





ТИТОВ Олександр Федорович, 
1923. Рядовий. Загинув у серп. 1944. 
Похований: Латвія. 

ТИМЧЕНКО Д. М., м. Барвінко- 
ве. Загинув у листоп. 1943. 

ТИМЧЕНКО Федір Андрійович, 
1914, м. Барвінкове. Рядовий. Заги- 
нув у 1941 у Київській обл. 

ТИМОШЕНКО Яків Сергійович, 
1905. Гв. рядовий. Загинув у берез. 
1945. 

ТИХОНОВ Пентелій Олексійо- 
вич, 1917. Рядовий, 453 сп. Помер 
від ран 25.11.1943. 

ТКАЧЕНКО Григорій Федоро- 
вич, 1916. Рядовий, Пропав без 
вісті у груд. 1944. 

ТКАЧЕНКО Хома Мойсейович, 
1907. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт. 1944. 

ТКАЧЕНКО Юхим Трохимович, 
1903. Серж. Пропав без вісті у 
1942. 

ТКАЧОВ Федір Андрійович, 
1926. Рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1945. 

ТКАЧУК Андрій Опанасович, 
1913. Рядовий. Пропав без вісті 
у листоп. 1942. 

ТОЛМАЧ Свирид Якович, 1907. 
Рядовий. Загинув на фронті. Похо- 


У 


УВАРЕНКО Матвій Степанович, 
1911. Рядовий. Пропав без вісті 
у верес. 1942. 

УСОВ Сергій Іванович, 1903. 
Рядовий. Загинув у жовт, 1943 на 
правому березі Дніпра. 

УХОВ Іван Леонтійович, 1901. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. 


ваний: Томаківський р-н Дніпропет- 
ровської обл. 


ТОПЧІЙ Василь Михайлович, 


1916. Рядовий. Пропав без вісті | 


у серп. 1941. 

ТРОФИМЕНКО Пимен Володи- 
мирович, 1909. Рядовий. Помер від 
ран у листоп. 1943. Похований: Со- 
лонянський р-н Дніпропетровської 
обл. 

ТРОЯН Микола Григорович, 
1918. Рядовий. Пропав без вісті у 
трав, 1945. 

ТРУБИЛО Андрій Кіндратович, 
1903. Мол. лейт. Загинув у лют. 
1945. Похований: Угорщина. 

ТРУБІЦИН Юхим Степанович, 
1904. Гв. рядовий. Пропав без вісті 
у січ. 1945. 

ТУКОЛЬНИЙ Микола, 1923. 
Рядовий. Загинув у груд. 1942 у по- 
лоні. Похований: м. Славута Хмель- 
ницької обл. 

ТУЛЬПА Опанас Авилович, 1895, 
с. Грушуваха. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ТУР Віктор Герасимович, 1919. 
Мол. лейт. Загинув у квіт. 1945. 


ТУРКОВ Микола Іванович, 1916. 
Серж. Пропав без вісті у груд. 1941. 
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ФЕДОРЧЕНКО Кирмло Васи- 
льович, 1903. Рядовий. Загинув у 
берез. 1943. Похований: Харківська 
обл. 

ФЕДОРЕНКО Микола Опанасо- 
вич, 1925. Рядовий, кулеметник. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 

ФЕДЮК Тимофій Лукич, 1911. 
Рядовий. Пропав без вісті у груд. 
1941. 


Х 


ХАВАВА Іван Матвійович, 1923, 
м. Барвінкове Харківської обл. Ря- 
довий, 164 гв. сп. Пропав без вісті 


7. 20.01.1943. 


ХАЛАТУР Іван Олексійович, 
1924. Рядовий. Загинув у трав. 1942. 
Похований: Волгоградська обл., Росія. 

ХОЛОДНИЙ Павло Степанович. 
Рядовий. Загинув у берез. 1943. 
Похований: Ленінградська обл. 


ц 


ЦЕХОВСЬКМИЙ Василь Іванович, 
1924. Рядовий. Загинув у лип. 1944. 
Похований:  Білостоцьке  воєвод., 
Польща. 


ч 


ЧЕВЕРДА Микола Іванович, 1921. 
Лейт. Загинув у берез. 1942. Похо- 
ваний: Смоленська обл., Росія. 
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ФЕСЕНКО Тимофій Павлович, 
1912. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. 


ФІЛІМОНОВ Михайло Михай- 
лович, 1910. Рядовий. Загинув у 
лют. 1944. Похований: Кіровоград- 
ська обл. 


ФОМЕНКО Віктор Миронович, 
1903. Серж. Пропав без вісті у 
1942. 


ФОМЕНКО Петро Андрійович, 
1911. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1944. 


ХОМЕНКО Микола Прокопович, 
1922. Рядовий. Пропав без вісті у 
груд. 1943. Похований: Кіровоград- 
ська обл. 

ХОРОШИЛОВ Федір Дмитро- 
вич, 1903. Рядовий. Пропав без вісті 
у квіт, 1943. 


ХОРОНЬКО Іван Іванович, 1910. 
Рядовий. Пропав без вісті у листоп. 
1943. - 

ХОХУЛЯ Василь (Іванович. 
Рядовий. Загинув у квіт. 1945. По- 
хований: Польща. 


ЧЕЛОВЕНКО Григорій Леонті- 
йович, 1900. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1944, 


ЧЕРЕДОВ Мефодій Михайло- 
вич. Рядовий. Пропав без вісті у 
лип. 1942. 
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ЧЕРНЕНКО Віктор Васильович, 
1913. Рядовий. Пропав без вісті 
у груд. 1944. 


ЧЕРНИШ Микола Гаврилович, 
1923. Рядовий. Пропав без вісті у 
лют. 1943. 


ЧЕРНЯЄВ Андрій щ4їІванович, 
1915. Мол. лейт. Пропав без вісті 
у січ. 1942. 


ЧЕРНЯЄВ Іван Іванович, 1918. 
Мол. лейт. Загинув у серп. 1942. 
Похований: Смоленська обл. 


Ш 


ШАБАНОВ (Іван Андрійович, 
1897. Рядовий. Пропав без вісті 
у берез. 1945. 


ШАПРАТКІН Володимир Гнато- 
вич, 1913. Рядовий. Пропав без 
вісті у серп. 1943. 


ШАПОШНМИК Іван Дмитрович, 
1898, с. Грушуваха. Рядовий. Про- 
пав без вісті у листоп. 1943. 

ШАХМАТОВ Микола Семено- 
вич, 1921, с. Грушуваха. Рядовий. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ШЕВЦОВ Н. К., м. Барвінкове. 
Загинув у трав. 1942. 


ШЕВЧЕНКО Микола Юліанович, 
1912, с. Грушуваха. Призваний у 1941. 
Пропав без вісті у листоп. 1943. 


ШЕВЧЕНКО Федір Олексійович, 
1914, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 

ШЕПІЛОВ Михайло Петрович, 


1914. Рядовий. Загинув у берез. 1943. 
Похований: Орловська обл., Росія. 


ЧМИХ іван Степанович, 1923. 
Рядовий. Загинув у січ. 1943. Похо- 
ваний: Ленінградська обл. 

ЧУМАЧЕНКО Іван Степанович, 
1909. Рядовий. Помер від ран у 


верес. 1943. Похований: Харківська 
обл. 


ЧУМАЧЕНКО Федір Степано- 
вич, 1903. Рядовий. Загинув у черв. 
1942. 


ЧУЧІН Григорій Васильович, 
1910. Рядовий. Помер від ран у січ. 
1944. 


ШИЛО Андрій Іванович, 1909. 
Ст. лейт. Загинув у лип. 1944. По- 
хований: Білостоцьке воєвод., 
Польща. 


ШИЯН Прокопій Прокопович, 
1911. Рядовий. Загинув у квіт. 1945. 
Похований: Угорщина. 


ШЛЕНІН Василь іванович, 1919. 
Курсант. Пропав без вісті у лют. 1943. 


ШЛЕМАЙ Глюкан Халович, 1894, 
Рядовий. Пропав без вісті у черв. 
1944. 


ШТАПУРА Євген Парамонович, 
1913. Серж. Загинув у серп. 1943. 
Похований: с. Суха Кам'янка Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. 


ШУЛЬГА Іван Карпович, 1901. 
Рядовий. Пропав без вісті у лис- 
топ. 1941. 


ШУПАР Іван Тихонович, 1922, 
с. Грушуваха. Рядовий. Пропав без 
вісті у листоп. 1943. 


ШУХНАРЕНКО Михайло Івано- 
вич, 1912. Рядовий. Пропав без 
вісті у черв. 1942. Похований: Кур- 
ська обл., Росія. 
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Щ 


ЩЕРБАК Василь 14 Антонович, 
1914, с. Грушуваха. Рядовий. Пропав 
без вісті у листоп. 1943. 


ЩЕРБАК Сергій Мусійович, 1908. 
Рядовий. Пропав без вісті у трав. 1942. 


ЩЕРБАНЬ Микола Якович. Єф- 
рейтор. Загинув у лют. 1945. Похо- 
ваний: Калінінградська обл., Росія. 


ЯШИН Михайло (Ілліч, 1924. 
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ЯКОВЕНКО Їван Миколайович, 
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ее ее 'ЖмпбСтт РЬ й! з  --о С "Ж"Ш!|Шш!шФ:с.:: г - 


ЗМІСТ 


Від обласної редакційної колегії , 


Список основних скорочень | абревіатур . 
Архіви та джерела, використані при підготовці Книги Пам'яті 3 


Балаклійський район . . . . . 
Полеглі, але не переможені . 


Поїменний список полеглих захисників Батьківщини. у роки. Великої 
Вітчизняної війни 1941--1945 РР ориаваних Балаклійським райвійськ- 


коматом 
м. Балаклія . 5 
Андріївська селищна Рада 5 
Савинська селищна Рада . . 
Червонодонецька селищна Рада . 


Червоногусарівська селищна Рада . 


Асіївська сільська Рада . 
Борщівська сільська Рада . 
Бригадирівська сільська Рада . 
Вербівська сільська Рада . 
Вишнівська сільська Рада . 
Гусарівська сільська Рада . 
Залиманська сільська Рада . 
Лозовеньківська сільська Рада . 
Міловська сільська Рада . 
Морозівська сільська Рада . 
Петрівська сільська Рада . 
Пришибська сільська Рада . 
Протопопівська сільська Рада . 
П'ятигірська сільська Рада . 
Слабунівська сільська Рада . 
Чепільська сільська Рада. . . . 
Шебелинська сільська Рада . 
Яковенківська сільська Рада . 


Поіменний список партизанів і підпільників , Балаклійського району, 


полеглих у боротьбі в роки війни . 


Додатковий поіменний список полеглих захисників "Батьківщини у роки 
Великої Вітчизняної війни 1941--1945 РР- . призваних Балаклійським 


райвійськкоматом Си од 
Барвінківський район . . . 
У загальному строю . 


Поіменний список захисників Батьківщини, полеглих у роки. Великої 
Вітчизняної війни 1941--1945 рр., призваних Барвінківським райвійськ- 


коматом ; 
м. Барвінкове . . 
Богодарівська сільська Радо. 


Великокомишуваська сільська Рада . 


Гаврилівська сільська Рада . . . 
Григорівська сільська Рада . 





ЗМІСТ 





Грушуваська сільська Рада. . . . . . . . . . . 
ПпусарівськасільськаВадач вон о 0 
Іванівська сільська Рада . 

Іванівська Друга сільська Рада . 

КидічІВСЬра СІЛЬСЬКА НАЦ ИН 85 ен зо з 4 ж 
Мечебилівська сільська Рада . сон 

Новомиколаївська сільська Рада . . . . . . . . 

Подолівська сільська Рада . 

Поіменний список партизанів |і підпільників.  Барвінківського району, 
полеглих у боротьбі в роки війни . я 
Додатковий поіменний список полеглих захисників Батьківщини У 
період Великої Вітчизняної війни 1941--1945 РР» прианання Барвінків- 
ським райвійськкоматом БР мн "А 
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